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TRAITÉ  EXPERIMENTAL 

DE 

L’ÉLECTRICITË 

ET 

DU  MAGNÉTISME. 


LIVRE  PREMIER. 

DE  L’ÉLEGTJRICITÉ  STATIQUE. 

CHAPITRE  PREMIER. 

DU  DÉGAGEMENT  DE  L’ÉLECTRICITÉ. 


§ 1*'’  Considérations  générales  sur  le  dégagement  de 
V électricité  et  sur  quelques-unes  de  ses  principales 
propriétés. 

I . Lorsqu’on  frotte  un  tube  de  verre  ou  un  bâton  de 
gonnne  laque,  dont  la  surface  est  bien  sèche,  avec  un 
morceau  d’étoffe  de  laine  également  bien  sec,  il  acquiert 
la  propriété  d’attirer  les  barbes  de  plume  ou  autres  corps 
légers  qu’on  lui  présente  ; on  dit  alors  qu’il  est  électriâé. 
Pour  mieux  étudier  les  effets  de  cettea  ttraction,  on  présente 
les  corps  électrisés  à une  petite  balle  de  moelle  de  sureau 
fixée  à l’extrémité  d’un  fil  de  soie,  dont  l’autre  est  attachée 
à un  point  fixe  (Gg.  i).  Cette  petite  balle  est  d’abord  atti- 
rée, puis  elle  est  repoussée  aussitôt  après  le  contact.  On 
IL  ' 1 
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eu  conclut  i“  qu’un  corps  électrisé  cède  une  portion  de 
son  électricité  à celui  qui  le  touche;  a“  que  deux  corps 
qui  possèdent  chacun  une  électricité  émanant  de  la  même 
source,  se  repoussent.  Mais  il  n’en  est  plus  de  même 
quand  , ayant  mis  en  contact  la  balle  avec  le  tuhe  de 
verre  électrisé,  on  lui  présente  ensuite  le  bâton  de  gom- 
me laque  préalablement  frotté;  il  y a alors  attraction. 
Nous  en  tirons  cette  autre  conséquence,  qu’il  y a attrac- 
tion entre  deux  corps  dont  l’un  possède  rélcctricité  du 
verre,  et  l’autre  l’électricité  de  la  résine.  On  a appelé 
l’une  électricité  vitrée,  parce  qu’elle  est  produite  ordi- 
nairement par  le  frottement  sur  le  verre  ou  les  corps 
dont  la  surface  est  vitreuse,  et  l’autre  électricité  rési- 
neuse, attendu  qu’elle  se  développe  sur  les  substances 
résineuses,  ou  celles  dont  la  surface  est  terne.  On  a sub- 
stitué à ces  dénominations  colles  d’électricité  positive  et 
d’électricité  négative,  pour  des  motifs  que  nous  ferons 
connaître  plus  tard. 

Tous  les  phénomènes  d’attraction  et  de  répulsion  se 
réduisentàces  deux  lois  : Deux  corps  chargés  d’électricité 
de  même  nature  se  repoussent  mutuellement,  et  s’atti- 
rent au  contraire  quand  ils  sont  chargés  d’électricité 
de  nature  différente. 

2.  Un  bâton  de  gomme  laque  ayant  été  frotté  avec  une 
étoffe  de  laine,  si  ronj}résente  successivement  au  petit 
pendule,  préalablement  électrise  par  communication , et 
le  corps  frotté  et  le  frottoir,  on  voit  que  l’un  et  l’autre 
possèdent  une  électricité  différente.  Electriser  un  corps 
est  donc  opérer  la  séparation  des  deux  électricités  qui, 
pâr  leitr  réunion  , forment  ce  qu’on  appelle  l’éloctrjcité 
. nalii’relle,  ou  le  fluide  neutre.  I.cs  deux  électricités  posi- 
tivé et  négative,  ainsi  que  l’électricité  naturelle,  ont  reçu 
fe  nom  de  fluide  en  raison  de  quelques-unes  de  leurs  pro- 
priétés qui  ont  de  l’analogie  avec  celles  des  fluides,  entre 
autres  de  pouvoir  se  coercer.  Mais  quelle  est  donc  la  na- 
ture de  ce  fluide,  de  cet  agent  qui  disparaît  aussitôt  qu’il 
reprend  sa  position  d’équilibre  dans  les  corps?  -où  le 
chercher? 
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Les  corps  sont  composés  de  particules  ou  atomes  cjui 
sont  séparés  par  des  vides  ou  vascules  que  l’on  supposé 
remplis  d’une  substance  éthéréc  dont  les  oscillations,  plus 
ou  moins  rapides,  produisent  les  phénomènes  de  lumière 
et  de  chaleur;  or,  quand  on  frotte  un  corps  pour  l’é- 
lectriser, on  ébranle  ses  particules  et  ou  dérange  leur 
état  d’équilibre,  et  par  conséquent  celui  de  la  sub- 
stance éthérée  qui  les  entoure.  Est-ce  donc  aux  modi- 
fications qu’acquiert  alors  cette  dernière  que  l’on  doit 
rapporter  les  phénomènes  électriques,  ou  bien  sont-iU 
dus  à un  autre  fluide  également  impondérable  qui  existe 
dans  les  espaces  intersticiels  des  molécules?  Quoique  la 
première  supposition  soit  la  plus  probable,  néanmoins 
les  faits  observés  jusqu’ici  ne  sont  pas  encore  suffisant.s 
pour  résoudre  cette  question.  Pour  l’instant  il  est  impos- 
sible d’en  dire  davantage. 

§ II.  Du  pouvoir  conducteur  des  corps. 

3.  Si  l’on  suspend  la  petite  balle  de  sureau  à un  fil  très- 
fin  de  métal,  au  lieu  d’un  fil  de  soie,  et  qu’on  lui  pré- 
sente ensuite  un  corps  électrisé,  il  y a de  même  attraction, 
mais  cette  attraction  n’est  pas  suivie  de  répulsion  après 
le  contact;  la  balle  de  sureau  agit,  dans  ce  cas, comme 
un  corps  qui  est  constamment  à l’étal  naturel.  Il  s’en- 
suit que  la  soie  et  le  métal  no  jouissent  pas  des  mêmes 
propriétés.  Celte  différence  dans  le  mode  d’action  a été 
observée  pour  la  première  fois , comme  nous  l’avons  vu  , 
par  Grey,  qui  découvrit  que  les  métaux  donnent  écou- 
lement à l’électricité  dans  la  terre,  qu’on  appelle  le  ré- 
servoir commun  , tandis  que  la  soie , la  résine  et  le  verre 
s’opposent  à son  passage;  de  là,  la  distinction  des  corps 
en  conducteurs  et  non  conducteurs.  Ces  derniers  ont  été 
appelés  isolants,  parce  qu’on  les  emploie  comme  supports 
quand  il  s’agit  de  conserver  à un  corps  conducteur  l’é- 
lectricité qu’on  lui  a donnée.  La  faculté  isolante  n’est  que 
relative,  car  il  n’existe  aucun  corps  qui  la  possède  com- 
plètement. On  range  parmi  les  corps  mauvais  conduc- 
teurs U peau  de  chat,  le  verre,  le  bois,  le  papier,  la 
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soie,  la  gomme  laque,  les  huiles,  etc.;  et  parmi  les 
corps  conducteurs  les  métaux,  le  charbon  bien  préparé, 
l’eau,  etc.  Nous  nous  bornons  dans  ce  moment  à indi* 
quer  ces  deux  classes,  sans  faire  connaître  les  rapports 
de  conductibilité  entre  les  dilTérents  corps  qui  les  com- 
posent. 

Il  est  évident  que  l’air  atmosphérique  doit  être  rangé 
parmi  les  corps  mauvais  conducteurs,  car,  s’il  livrait  pas- 
sage à l’électi  icilé,  il  serait  impossible  de  conserver  sur  la 
surface  des  corps  l’électricité  qu’on  leur  communique. 

La  faculté  conductrice  de  l’eau  s’oppose  à ce  que  la 
plupart  des  corps  non  conducteurs,  dont  la  surface  est 
recouverte  d’une  couche  d’eau  hygrométrique,  puissent 
s’électriser  par  frottement  tant  que  celte  couche  existe; 
aussi  est-on  forcé  de  la  leur  enlever  quand  on  veut  les 
rendre  électriques.  C’est  pour  ce  motif  que  les  expé- 
riences sur  l’électricité  libre  ne  réussissent  bien  que  dans 
les  temps  froids  et  secs.  Toutes  les  tentatives  qu’on  a faites 
jusqu’ici  pour  déterminer  les  relations  qui  existent  entre 
les  corps  conducteurs  et  les  corps  non  conducteurs  ont 
été  infructueuses;  on  sait  seulement  que  la  faculté  plus 
ou  moins  conductrice  dépend  en  partie  de  l’arrangement 
des  molécules,  car  tous  les  éléments  des  corps,  comme 
nous  aurons  occasion  de  le  voir  dans  le  cours  de  cet  ou- 
vrage,^ sont  douér^inâproprrétr  d’obéir^  l’action  des 
forces  électriques  quand  ils  font  partie  d’une  dissolution. 

4.  Nous  avons  dit  que  l’air  sec  n’était  point  conducteur; 
cette  propriété  appartient  également  aux  gaz  qui  n’a- 
gissent, ainsi  que  lui,  que  par  letir  pression  pour 
maintenir  l’électricité  à la  surface  des  corps.  Ün  s’assure 
de  ce  fait,  en  plaçant  un  corps  conducteur  electrisé  et 
isolé  sons  le  récipient  d’une  machine  pneumatique,  dans 
lequel  on  fait  le  vide;  ce  corps  perd  peu  à peu  son  élec- 
tricité à mesure  que  l’on  diniinne  la  pression  de  l’air.  Si, 
au  lieu  de  soumettre  à l’expérience  un  corps  conduc- 
teur, on  emploie  un  morceau  de  verre  ou  un  bâton  de 
gomme  laque  préalablement  frotté,  il  y a également 
perte  d’électricité,  mais  elle  ne  s’effectue  pas  dans  un 
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temps  aussi  court;  les  particules  des  corps  non  con- 
ducteurs retiennent  donc  avec  une  certaine  force  l’é- 
lectricité qu’elles  possèdent.  Nous  avons  vu  que  lors- 
qu’une petite  balle  de  sureau  a touché  un  corps  électrisé, 
elle  lui  enlève  une  portion  de  son  électricité;  il  s’ensuit 
que  le  fluide  électrique  peut  être  distribué  sur  différents 
corps  ou  coercé  sur  une  surface.  En  touchant  un  corps 
électrisé  avec  un  corps  conducteur  non  isolé,  qui  com- 
munique par  conséquent  avec  la  terre,  on  atténue  telle- 
ment la  quantité  d’électricité  qu’il  possède,  que  celle-ci 
n’est  plus  sensible. 

I.es  molécules  de  chaque  fluide  répandu  sur  la  surface 
d’un  corps  s’écartent  les  unes  des  autres  en  vertu  de  leur  ac- 
tion propre;  la  résultante  de  ces  actions  est  appelée  tension 
électrique,  et  est  proportionnelle  à la  densité  du  fluide  ou 
au  nombre  de  molécules  renfermées  dans  un  espace  donné. 
De  plus  la  force  totale  de  l’attraction  ou  de  la  répulsion 
entre  deux  corps  varie,  pour, chaque  distance,  dans  le 
même  rapport  que  les  quantités  d’électricités  propres  à 
chacun  d’eux,  il  s’ensuit  que  leur  réaction  est  propor- 
tionnelle au  produit  de  ces  deux  quantités.  Je  me  borne 
à énoncer  cette  loi  que  je  démontrerai  plus  tard. 

Les  attractions  et  répulsions  électriques  ont  lieu  non- 
seulement  à travers  l’air,  mais  encore  à travers  la  gomme 
laque,  le  verre  et  autres  corps  mauvais  conducteurs, 
comme  Newton  l’a  observé. 

On  peut  encore  reconnaître  la  présence  de  l’électri- 
cité dans  les  corps,  autrement  que  par  des  attractions 
et  répulsions.  Quand  les  deux  fluides  se  recombinent 
pour  former  du  fluide  neutre,  il  résulte  de  cette  action 
un  courant  électrique  qui  parait  réagir  d’une  manière 
révolutive  sur  l’aiguille  aimantée. 

5.  Si  nous  suivions  la  marche  qui  est  généralement 
adoptée  dans  les  traités  de  physique,  nous  exposerions  les 
lois  suivant  lesquelles  s’exercent  les  actions  électriques 
à distance,  celles  de  la  distribution  du  fluide  électrique 
libre  sur  la  surface  des  corps,  ainsique  d’autres  proprié- 
tés générales  de  l’électricité;  puis  nous  arriverions  aux 
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differents  procédés  à Paide  desquels  on  parvient  à exci- 
ter la  puissance  électrique  dans  les  corps.  Mais  comme 
cette  dernière  question,  qui  est  fondamentale  pour  la 
théorie  générale  de  l’électricilé,  exige,  pour  être  traitée 
complètement,  Pem|)loi  (Pappareils  dont  la  construction 
repose  non-seulement  sur  certaines  propriétés  de  l’élec- 
tricité en  repos,  mais  encore  sur  d’autres  qui  sont  rela- 
tives à l’électricité  en  mouvement,  nous  serions  donc 
obligés  de  renvoyer  à la  fin  de  la  première  partie  de  cet 
ouvrage  la  plupart  des  phénomènes  qui  ont  rapport  au 
dégagement  de  l’électricité , ce  qui  serait  un  inconvénient. 
Il  nous  paraît  plus  rationnel , avant  d’exposer  les  pro- 
priétés générales  de  cet  agent,  de  faire  connaître  toutes 
les  causes  qui  le  mettent  en  action.  Aussi  préférons-nous 
suivre  celte  marche. 

Si  toutes  les  piopriétés  du  fluide  électrique  n’avaient 
pas  déjà  été  mentionnées  dans  la  Notice  historique,  nous 
n’eii'Si’agirions  pas  ainsi,  puisque  nous  emploierions  des 
a|}pareils  dont  nous  ne  connaîtrions  pas  la  construc- 
tion. Au  surplus,  s’il  y a un  inconvénient  à en  agir  ainsi, 
on  en  est  dédommagé  amplement  par  les  avantages 
que  l’on  trouve  à exposer  de  suite  toutes  les  causes  qui 
troublent  dans  les  corps  l’équilibre  naturel  de  l’élec- 
tricité. “ 
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PC:S  APPAREILS  A L’AIDE  DESQUELS  ON  RECONNAIT 
LA  PRÉSENCE  DE  L’ÉLECTRICITÉ  QUAND  ELLE 
EST  EN  REPOS  QU  EN  MOUVEIRENT- 


§ I.  Des  Électroscopes  et  des  Électrom'elres. 

6.  On  a imaginé  clifTérents  appareils  pour  reconnaître 
quand  un  corps  possède  une  quantité  plus  ou  moins 
forte  d’électricité  libre.  Si  cette  quantité  est  considéi'a-i 
ble,  l’expérience  est  facile,  comme  nous  l’avons  vu, 
mais  il  n’en  est  pas  de  même  si  elle  est  faible.  Dans  le 
premier  cas,  il  suffit  de  lui  présenter  des  corps  légers, 
tels  que  de  la  poussière,  des  barbes  de  plume  ou  mieux 
encore  une  petite  balle  de  moelle  de  sui'eau,  suspendue 
h l’extrémité  d’un  fil  simple  de  cocon;  s’il  y a attraction, 
puis  répulsion,  on  peut  être  assuré  que  le  corps  est 
électrisé.  Dans  le  second,  il  faut  avoir  recours  à des  ap- 
pareils particuliers,  auxquels  on  a donné  le  nom  d’é- 
îcctroscopes.  Ceux  dont  on  fait  usage  le  plus  ordinaire- 
ment sont  formés  i°  de  deux  brins  de  paille  suspendus 
parallèlement  l’un  à l’autre,  le  plus  près  possible,  à deux 
petits  anneaux  mobiles  de  fil  de  métal,  fixés  à une  tige 
métallique  terminée  par  un  bouton  arrondi  (fig.  2); 
2“  de  deux  fils  de  métal  très-fins,  terminés  par  deux 
petites  balles  de  sureau,  et  suspendus  comme  les  deux 
brins  de  paille;  3“  de  deux  lames  d’or  battu  très-min- 
ces, suspendues  parallèlement  l'une  à l’autre,  coïncidant 
dans  toutes  leurs  parties,  et  dont  une  de  leurs  extrémités 
est  fixée  dans  une  pince  qui  communique  également  à 
la  tige  métallique  (fig.  3). 

Dès  l’instant  que  cette  tige  reçoit  une  petite  quantité 
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d’électricilé , celle-ci  est  transmise  aux  pailles,  aux 
fils  de  métal  ou  aux  feuilles  d’or,  qui  s’écartent  aussitôt, 
en  vertu  de  la  répulsion  qui  a toujours  lieu  entre  deux 
corps  chargés  d’électricité  contraire.  Cette  répulsion  est 
d’autant  plus  forte,  pour  la  même  quantité  d’élec- 
tricité perçue,  que  les  pailles  sont  plus  légères;  aussi 
doit-on  s’appliquer,  dans  la  construction  des  électrosco- 

Fes,  à diminuer  leur  poids  sans  changer  les  surfaces.  Si 
on  veut  leur  donner  le  plus  grand  degré  possible  de 
sensibilité,  il  est  nécessaire  encore  que  la  tige  et  le  bou- 
ton occupent  le  plus  petit  volume  possible  par  rapport 
à celui  des  brins  de  paille  ou  des  feuilles  d’or  battu.  Pour 
éviter  les  mouvements  de  l’air  et  le  choc  des  corps  envi- 
ronnants, on  place  l’appareil  sous  une  cloche,  dont  on 
recouvre  le  haut  intérieurement  et  extérieurement  de 
plusieurs  couches  de  vernis  à la  gomme  laque,  appli- 
quées à chaud , afin  de  préserver  le  verre  de  l’ac- 
tion hygrométrique  de  l’air.  La  cloche  doit  avoir 
un  diamètre  suffisant  pour  que  les  brins  de  paille, 
les  balles  de  sureau  , ou  les  feuilles  d’or  ne  vien- 
nent pas  décharger  l’électricité  qu’on  leur  a communi- 
quée sur  les  parois  du  verre,  qui  resteraient  alors  élec- 
trisées. On  évite  cet  inconvénient  en  plaçant,  comme 
l’indique  la  figure  3,  deux  petites  boy^es  métalliques 
b U communiquant  aiTsôL'au  moyen  de  tiges  métalli- 

?|ues,  et  contre  lesquelles  les  petits  pendules  viennent 
rapper  dans  leur  plus  grand  écartement.  On  peut,  si 
l’on  veut , appliquer  sur  les  parois  de  la  cloche  deux  la- 
mes d’étain. 

La  tige  qui  porte  le  bouton  de  métal  est  suffisam- 
ment mobile,  pour  qu’en  la  tournant  convenablement, 
on  puisse  mesurer  l’amplitude  de  l’écartement  sur  une 
échelle  circulaire  appliquée  à la  paroi  intérieure  de  la  clo- 
che. Les  amplitudes  observées  ne  servent  qu’à  comparer  les 
quantités  d’électricité  successivement  mises  en  expérience, 
attendu  que  l’action  de  la  pesanteur  tendant  à ramener 
les  pendules  dans  la  direction  verticale,  et  augmentant 
à mesure  que  ceux-ci  s’écartent  de  çette  direction,  la 
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force  répulsive  n’est  pas  proportionnelle  à l’écartement 
qu’elle  produit,  mais  suit  une  autre  loi  plus  composée 
dont  nous  n’avons  pas  à nous  occuper.  Ces  appareils  ne 
doivent  donc  être  employés  que  lorscjue  l’on  cherche 
seulement  des  rapports  entre  les  quantités  d'électricité 
qu’on  leur  communique. 

On  se  sert  quelquefois  d’un  autre  appareil,  qui  est 
formé  d’un  petit  fil  de  laiton  terminé  par  deux  petites 
boules  creuses,  et  au  milieu  duquel  est  placée  une  chape 
en  acier  ou  en  agate,  que  l’on  pose  sur  un  pivot  terminé 
en  pointes  (fig.  4)-  Ct't  éleclroscope  est  d'autant  plus 
sensible,  que  le  frottement  de  la  chape  sur  le  pivot  est 
moindre. 

Coulomb  en  a imaginé  un  autre  (fig.  5)  dont  la  sen- 
sibilité est  excessive  et  qui  a l’avantage  sur  les  précédents 
de  donner,  au  besoin,  des  indications  comparables.  Cet 
électroscope.  est  très-simple;  il  se  compose  d’un  fil  de 
cocon  dédoublé  dont  l’un  des  bouts  est  fixé  dans  les 
branches  d’une  pince,  et  dont  l’autre  porte  un  petit  fil 
horizontal  de  gomme  laque,  à l’une  des  extrémités  du- 
quel est  attaché  un  disque  de  clinquant.  Pour  maintenir 
l’horizontalité,  on  établit  à l’autre  extrémité  un  petit 
contrepoids  ou  bien  on  place  le  point  de  suspension 
de  manière  à établir  immédiatement  l'équilibre.  La  pince 
est  fixée  dans  une  pièce  moliile  a a que  l’on  tourne 
quand  on  veut  placer  l'aiguille  de  gomme  laque  dans 
une  position  déterminée.  La  tige  mobile  est  fixée  au 
centre  d’un  couvercle  de  verre  qui  recouvre  une  cloche 
également  de  verre,  et  dans  lequel  on  a pratiqué  une 
échancrure  pour  introduire  les  corps  soumis  à l’expé- 
rience. L’intérieur  de  la  cage  est  desséchée  avec  de  la 
chaux  vive  ou  du  chlorure  de  calcium,  que  l’on  place 
au  fond  dans  une  capsule.  Si  l’on  veut  comparer  ensem- 
ble les  quantités  d’électricité  communiquées  au  disque  de 
clinquant,  il  faut  ajoutera  cet  appareil  plusieurs  acces- 
soiresqui  le  transforment  en  une  balance  électrique  (fig.  6). 

On  commence  par  remplacer  le  fil  de  cocon  par  un 
fil  d’argent  d’un  très-petit  diamètre,  et  non  recuit,  afin 
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de  lui  laisser  toute  son  élasticité.  Ce  fil  devant  avoir  une 
certaine  longueur , on  l’enferme  dans  un  cylindre  de 
verre  creux,  au  haut  duquel  est  placé  un  tambour  di- 
visé qui  tourne  avec  frottement  autour  du  cylindre,  et 
au  centre  duquel  s’ajuste  d’une  manière  mobile  la  tige 
ou  pince  qui  sert  à retenir  le  fil.  Un  index  est  soudé  à 
la  partie  fixe  de  la  douille  autour  de  laquelle  se  meut  le 
tambour,  comme  l’indique  la  fig.  Veut-on  tordre  le 
fil  d’un  certain  nombre  de  degrés,  on  tourne  convenable- 
ment le  tambour,  après  avoir  mis  préalablement  le  zéro 
de  l’échelle  vis-à-vis  de  l’index.  I.a  pince  pouvant  tour- 
ner aussi  indépendamment  du  tambour,  on  place  où  l’on 
veut  le  disque  de  clinquant.  Pour  mesurer  les  écarts  de 
l’aiguille  de  gomme  laque,  quand  on  lui  présente  un 
corps  électrisé  disposé  comme  rindicjue  la  figure,  on  place  • 
à la  même  hauteur,  sur  la  cage,  une  échelle  divisée  en 
degrés;  mais  comme  les  cloches  cylindriques  ne  sont 
jamais  bien  calibrées,  ou  leur  substitue  des  cages  car- 
rées. Telle  est  la  construction  de  |la  balance  électrique 
ou  de  torsion  , dite  de  Coulomb.  Plus  les  forces  que  l’on 
veut  comparer  sont  petites,  plus  il  faut  donner  de 
sensibilité  à l’appareil  et  plus  aussi  il  faut  employer  des 
fils  longs  et  fins,  attendu  que,  suivant  les  expériences 
de  Coulomb,  la  force  d_e_torsion  est  en  raison  inverse 
des  longueurs  des  fils  et  projîortionnelle  aux  qua- 
trièmes puissances  de  leurs  cpaissseurs.  Les  fils  longs 
ont  aussi  l’avantage  de  pouvoir  se  toixlre  d’un  grand 
nombre  de  degrés  sans  perdre  sensiblement  leur  élas- 
ticité. Pour  s’assurer  si  les  fils  n’ont  pas  perdu  de  leur 
élasticité  après  plusieurs  expériences,  il  faut  que  l’ai- 
guille de  gomme  laque  revienne  exactement  dans  sa  po- 
sition primitive  quand  l’aiguille  du  micromètre  est  ra- 
menée à zéro.  Nous  verrons  plus  loin  l’usage  de  cette 
balance,  qui  repose  sur  ce  principe,  que  la  réaction  de  tor- 
sion est  exactement  proportionnelle  à l’angle  de  torsion. 
Coulomb  dans  l’emploi  qu’il  en  a fait  compare  les  forces 
électriques  aux  forces  de  torsion,  qui  sont  toujours  pro- 
portionnelles aux  angles  de  torsion. 
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8.  Tous  ces  éleclroscopes , sans  en  excepter  celui  de 
Coulomb , sont  insuffisants  quand  il  s’agit  de  rendre 
sensible  une  électricité  dont  la  tension  est  excessivement 
petite  et  (]ui  émane  d’une  source  fonctionnant  continuel- 
lement. Il  est  nécessaire  préalablement  de  l’accumuler 
en  quantité  suffisante  pour  que  son  effet  soit  sensible. 
On  ajoute  alors  à l’électroscope  deux  plateaux  en  lai- 
ton, appelés  condensateurs,  qui  sont  dressés  avec  soin 
au  tour,  pour  que  les  deux  surfaces  que  l’on  met  en 
contact  coïncident  aussi  parfaitement  que  possible.  Ces 
surfaces  sont  recouvertes  de  plusieurs  couches  de  ver- 
nis à la  gomme  laque  appliquées  à chaud;  l’un  des  plateaux 
est  vissé  h la  tige  de  métal  <à  la  place  du  bouton  fig.  8,  et  le 
plateau  supérieur  porte  à son  centre  un  manche  isolant 
par  lequel  on  le  prend.  Le  premier  est  appelé  collecteur, 
parce  qu’il  est  destiné  à recevoir  l’électricité  de  la  source 
d’où  elle  émane.  On  est  dans  l’usage  de  recouvrir  aussi 
de  vernis  les  autres  parties  du  plateau,  excepté  celles  c|ul 
servent  à établir  la  communication  avec  la  source  d e- 
lectricité  et  le  réservoir  commun.  Les  plateaux  en  laiton 
ne  doivent  pas  être  employés  dans  les  expériences  déli- 
cates, parce  qu’i^  est  impossible  de  se  garantir  des  effets 
électro-chimiques;  il  faut  leur  substituer  des  plateaux 
de  cuivre  plaqués  en  or,  ou  bien  des  plateaux  en  verre 
doré  : on  est  alors  assuré  que  la  réaction  des  liquides 
sur  le  métal  ne  peut  troubler  les  effets  que  l’on  veut 
observer.  Quelquefois  on  enveloppe  la  cloche  d’une  au- 
tre, pour  empêcher  qu’elle  ne  se  recouvre  d’une  couche 
d’eau  hygrométrique  ; mais  ce  qu’il  y a de  mieux  à faire 
est  de  placer  l’électroscopc  condensateur  dans  une  cage 
vitrée,  dont  l’étendue  soit  suffisante  pour  que  l’on  puisse 
expérimenter  sans  difficulté;  en  y plaçant  de  la  chaux 
vive,  on  évite  que  l’air  humide  n’enlève  l’électricité  à 
là  source  qui  la  produit , avantage  que  l’on  n’a  pas  quand 
on  se  borne  à environner  la  cloche  de  l’électroscope 
d’une  cage  carrée  reposant  sur  la  même  base. 

Le  diamètre  des  plateaux  varie  depuis  4 pouces  jus-, 

qu’à  8 OU  10  ; on  peut  leur  donner  de  plus  grandes 
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' dimensions  , mais  on  éprouve  alors  de  la  difTîculté  à 
les  dresser  de  manière  à ce  que  les  surfaces  de  contact 
coïncident  parfaitement  : il  faut  alors  leur  donner  une 
grande  épaisseur  pour  empêcher  qu’elles  ne  deviennent 
gauches,  ce  qui  rend  les  plateaux  trop  pesants.  J’ai  formé 
des  plateaux  avec  deux  glaces  de  ao  pouces  de  diamè- 
tre, qui  avaient  été  usées  à l’émeri  l’une  sur  l’autre  pour 
mieux  coïncider,  puis  recouvertes  avec  soin  de  feuilles 
d’étain  très-minces.  La  manœuvre  en  était  également 
fatigante,  je  la  rendis  plus  facile  au  moyen  d’une  corde 
passant  dans  une  double  poulie,  et  d’un  contre-poids.  Cet 
appareil  avait  une  force  condensante  considérable;  mais 
comme  le  métal  enveloppant  était  Irès-oxidable,  j’obte- 
nais des  effets  composés  qu’il  n’était  pas  toujours  pos- 
sible d’analyser.  En  substituant  des  feuilles  de  platine  à 
celles  d’étain , on  aurait  fait  disparaître  cet  inconvénient. 

On  visse  aussi  au  plateau  inférieur  du  condensateur 
une  tige  horizontale  eu  laiton  , terminée  par  un  an- 
neau circulaire  sur  lequel  on  pose  les  capsules  de  métal 
ou  autres  petits  appareils  qui  servent  à diverses  expé- 
riences. 

9.  L’électroscope  condensateur  a reçu  dans  ces  derniers 
temps  un  grand  perfectionnement  qui  est  dû  à M.  Boh- 
nenbcrger,  professeur  de  physique  et  d’astronomie  à Tu- 
bingues  (1).  On  prend  deux  piles  sèches  que  l’on  place 
dans  une  position  verticale,  les  pôles  contraires  en  re- 
gard , comme  l’indique  la  figure  9 ; au  lieu  de  deux 
feuilles  d’or,  on  n’en  prend  qu’une  seule,  qui  est  placée 
entre  les  deux  pôles.  Aussitôt  qu’elle  a reçu  du  conden- 
sateur une  très-faible  quantité  d’électricité,  elle  est  atti- 
rée par  le  pôle  qui  possède  l’électricité  contraire,  et  re- 
poussée par  l'autre  , deux  actions  qui  s’ajoutent.  Cet 
appareil  a une  telle  sensibilité,  que,  dans  un  temps  sec, 
lorsque  les  piles  sèches  fônclionnent  convenablement, 
un  bâton  de  gomme  laque  frotté  avec  du  drap  agit  sur 


(1)  Bibl.  univ,  Nov.  i8ao  et  Annal.de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  xvi. 
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la  feuille  d’or  à une  distance  de  a ou  5^  mètres.  L’état 
électrique  de  la  main  ou  des  cheveux  exerce  aussi  une 
influence  jusqu’à  unecerlaine  distance;  aussi  est-on  obligé 
de  s’en  garantir  pour  ne  pas  être  induit  en  erreur. 

On  a reproché  à cet  appareil  de  donner  des  indica- 
tions irrégulières,  en  raison  de  son  extrême  sensibilité. 
Cela  est  vrai  quand  on  opère  avec  des  plateaux  de  cui- 
vre, parce  qu’il  y a alors  une  réaction  sur  ce  métal  de 
la  part  des  liquides  qui  adhèrent  aux  doigts , laquelle 

firoduit  un  dégagement  d’électricité  qui  peut  troubler 
es  résultats;  mais,  quand  les  plateaux  spnt  d’or  ou 
de  cuivre  doré , on  n’a  pas  à craindre  de  semblables 
effets. 

La  sensibilité  d’un  électroscope  condensateiu-  dépend 
en  grande  partie  de  l’isolement  du  plateau  inférieur 
par  rapport  à la  cloche  de  verre,  qui  donne  toujours 
plus  ou  moins  écoulement  à l’électricité,  en  raison  de 
la  couche  d’eau  hygrométrique  qui  se  dépose  sur  sa  sur- 
face ; pour  obvier  à cet  inconvénient , on  a adopté  un 
mode  d'isolement  qui  permet  d’opérer , même  lorsque 
la  cloche  est  humide.  Voici  en  quoi  il  consiste  (fig.  lo). 
TT  est  un  tube  de  verre  recouvert  intérieurement  et  ex- 
térieurement de  plusieurs  couches  de  vernis  à la  gomme 
laque , et  dans  lequel  passe  la  tige  du  condensateur , 
laquelle  est  assujélie  sur  la  paroi  intérieure,  au  moyen 
d’un  bouchon  de  gomme  laque  bb  ^ appliquée  dessus  à 
chaud.  A la  partie  supérieure  de  la  tige  on  visse  une 
petite  cloche  en  métal,  qui  recouvre,  le  plus  près  pos- 
sible sans  la  toucher,  la  surface  du  tube;  il  résulte  de 
là  que  l’air,  quand  bien  même  il  serait  humide,  ne  cir- 
culant que  très- lentement  entre  le  tube  et  la  cloche, 
ne  dépose  que  difficilement  dans  l’intérieur  la  vapeur 
d’eau  dont  il  est  chargé,  de  sorte  que  l’isolement  dure 
pendant  assez  long-temps. 

Pour  se  servir  de  l’électroscope  condensateur,  il  suf- 
fit de  mettre  en  communication  le  plateau  inférieur  du 
condensateur  avec  1a  source  qui  fournit  l’électricité,  et 
de  toucher  le  plateau  supérieur  avec  le  doigt  mouillé. 
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L’électricité  qui  arrive  ne  pouvant  traverser  la  couche 
de  veruis , décompose  rélectricilé  naturelle  du  plateau 
supérieur,  attire  celle  de  nom  contraire,  et  repousse 
l’autre.  Ces  actions  continuent  jusqu’à  ce  qu’il  y ait 
équilibre  entre  les  forces  attractives  et  répulsives.  Si  l’on 
enlève  alors  le  plateau  supérieur,  on  lend  libi’e  sur  le 
plateau  inférieur  l’électricité  qui  y était  dissimulée,  et  sou 
action  se  manifeste  aussitôt  sur  l’électroscope. 

Quand  la  main  de  l’expérimentateur  est  naturelle- 
ment sèche,  il  ne  doit  pas  se  borner  à mouiller  le 
bout  du  doigt,  il  faut  encore  qu’il  se  la  lave  avec  de 
l’eau  distillée,  car  je  me  suis  aperçu  bien  des  fois  que 
l’absence  de  résultats  dans  l’appareil  provenait  de  ce 
que  la  peau  de  ma  main,  qui  était  très-sèche,  ne  don- 
nait pas  écoulement  à l’électricité. 

L’expérimentateur  doit  encore  tenir -compte  des  ef- 
fets électriques  qui  peuvent  avoir  lieu  dans  la  réaction 
de  l’eau  dont  il  imprègne  ses  doigts  sur  les  liquides  qui 
suintent  par  les  pores  de  la  peau;  car,  dans  quelques 
circonstances,  il  y a une  réaction  chimique  qui  donne 
lieu  à des  effets  électriques  appréciables. 

lo.  On  a imaginé  d’autres  instruments  auxquels  on  a 
donné  le  nom  d’éleetromètres,  pour  juger  approxima- 
tivement de  la  charge  d’une  machine  ou  d’une  batterie 
électrique. 

Le  premier  est  l’électromètre  de  Ilenley,  ou  à cadran, 
dont  on  se  sert  toutes  les  fois  qu’il  s’agit  d’estimer  des 
charges  considéi  ables  (fig.  f i );  il  consiste  ei)  une  tige 
arrondie  d’une  matière  conductrice,  longue  d’environ 
■7  pouces  et  terminée  par  une  boule;  immériiatement  au- 
dessous  est  fixé  un  demi-cercle  d’ivoire,  dont  le  centre 
porte  un  axe  autour  duquel  se  meut  librement  une  ai- 
guille légère,  de  4 pouces  environ  de  long,  et  portant  à 
son  extrémité  inférieure  une  petite  balle  de  sureau.  Cette 
aiguille  peut  parcourir  avec  une  grande  facilité  une 
demi-circonférence  , divisée  pour  que  l’on  puisse  estimer 
les  écarts.  Dans  les  cas  ordinaires,  l’aiguille  est  dans  la 
direction  de  la  verticale,  mais  dès  l’mstaat  que  l’appareil 
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est  électrisé,  la  balle  s’écarte  de  la  tige  et  l’index  s’en 
éloigne  plus  ou  moins,  en  raison  de  la  tension  de  l’é- 
lectricité. 

L’électromètre  de  Lane  est  construit  sur  un  principe 
différent  du  précédent.  Il  consiste  en  deux  boules  d’égale 
dimension,  dont  l’une  communique  avec  l’intérieur  d’une 
bouteille  électrique,  et  la  seconde  est  isolée  et  opposée 
à la  première,  comme  l’indique  la  fig.  i 3.  Ces  deux  boules 
peuvent  être  mises  en  contact,  ou  placées  à une  distance 
déterminée.  De  plus,  la  boule  isolée  est  en  communica- 
tion avec  la  surface  extérieure  au  moyen  d’un  fil  de 
métal.  Quand  on  veut  juger  de  la  force  de  la  charge,  on 
approche  plus  ou  moins  les  deux  houles  pour  savoir  à 
quelle  distance  s’opère  la  décharge  ; on  doit,  avant  de 
s’en  servir,  nettoyer  paifaileihent  ces  boules,  attendu 
que  les  corpuscules  qui  adhèrent  aux  surfaces  facilitent 
la  décharge  en  diminuant  la  distance. 

§ II.  Des  Multiplicateurs  électriques. 

1 1 . Lorsque  l’on  veut  constater  la  présence  de  faibles 
courants  électriques,  on  emploie  des  appareils  aux(|uels 
on  a donné  le  nom  de  galvanomètres  ou  de  multiplica- 
teurs. Nous  allons  faire  connaître  ceux  qui  jusqu’ici  ont 
été  regardés  comme  les  plus  sensibles.  Leur  construction 
repose,  sur  la  propriété  dont  jouit  le  fluide  électiique, 
quand  il  parcourt  un  fil  de  métal , de  réagir  sur  une  ai- 
guille aimantée,  librement  suspendue,  de  telle  manière  que 
si  le  fil , se  trouvant  dans  le  plan  du  méridien  magné- 
tique, est  placé  au-dessus  ou  au-dessous  de  l’aiguille,  celle' 
ci  est  déviée  à droite  ou  à gauche,  dans  une  direction 
perpendiculaire  au  fil , suivant  le  sens  du  courant.  Si 
donc  on  plie  le  fil,  de  manière  à le  faire  revenir  au-des- 
sus de  l’aiguille,  elle  éprouve  de  chacune  des  circonvolu- 
tions une  action  qui  tend  à laxliriger  dans  le  même  sens,  de 
sorte  que  l’impulsion  reçue  est  double  de  celle  qui  aurait 
été  produite  par  le  fil  rectiligne.  £n  continuant  ainsi  ^ 
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replier  le  fil  sur  lui-inêm^,  on  multiplie  l’action  du  cou- 
rant sur  l’aiguille.  Delà  le  nom  de  multiplicateur  électrique 
donnéà  cet  appareil.  Le  fil,  qui  est  entouré  de  soie  pour  évi- 
ter la  communication  directe  d’une  circonvolution  à l’au- 
tre, est  enroulé  autour  d’un  châssis  en  bois  dans  l’intérieur 
duquel  est  suspendue  une  aiguille  aimantée.  Ijl  construc- 
tion de  cet  appareil  varie  suivant  la  source  qui  produit 
les  courants  que  l’on  veut  observer;  tantôt  le  multipli- 
cateur est  à fil  très-long  et  à petit  diamètre,  tantôt  il  est 
à fil  court  et  d’un  diamètre  d’un  millimètie  à un  demi- 
millimètre.  Pour  les  distinguer,  nous  les  appellerons, 
l’un,  multiplicateur  électro-chimique  ou  à long  fil, 
l’autre,  multiplicateur  thermo-électrique  ou  à fil  court. 
Quand  l’aiguille  aimantée  est  dérangée  de  sa  position 
d’équilibre  par  l’action  d’un  courant,  elle  tend  à y reve- 
nir par  suite  de  l’action  de  la  terre.  Pour  neutraliser  cette 
action,  on  présente  à l’un  des  pôles  de  l’aiguille,  à une 
certaine  distaçce,  le  pôle  opposé  d’un  barreau  aimanté, 
ou  bien  on  place  au-dessous  de  l’aiguille  une  autre  ai- 
guille, les  pôles  inver.ses  en  regard;  mais  aucun  de  ces 
moyens  ne  remplit  aussi  complètement  le  but  qu’on  se 
propose  que  deux  aiguilles  aimantées,  aussi  identiques 
que  possible,  sous  le  rapport  de  la  nature  de  l’acier,  de 
leur  construction  et  de  leur  aimantation,  et  que  l’on  fixe 
dans  une  direction  parallèle,  les  pôles  inverses  en  regard, 
aux  deux  extrémités  d’une  paille  ou  d’une  autre  tige  lé- 
gère. l’une  des  aiguilles  est  placée  dans  l’intérieur  du 
châssis  et  l’autre  en  dehors.  Ce  .système  étant  suspendu 
à un  fil  de  cocon  par  un  des  bouts  de  la  tige,  n’obéit 
que  faiblement  à l’action  du  magnétisme  terrestre,  qui 
n’exercerait  dessus  aucune  influence,  si  l’idcntité'des 
deux  aiguilles  était  parfaite;  mais  comme  cette  condi- 
tion ne  peut  être  remplie,  il  ne  lui  reste  plus  qu’une  force 
directrice  très-faible.  Cette  disposition  est  due  à M.  No- 
bili. 

Je  vais  donner  ici  la  description  complète  de  deux  gal- 
vanomètres très-sensibles,  l’un  à fil  long  et  l’autre  à fil 
court. 
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MULTIPLICATEUR  A FIL  LOUG. 

Dimensions  du  cblissis. 

Fig.  i3.  Plan,  largeur  aé  = 27  millim.  ; longueur 
bc-=:  4o  millim.;  ouverture  00  = 5 millim. 

Fig.  14.  Coupe  suivant  wi/ï  ; 55  10  millim. 

Fig.  i5.  Élévation  ;//  = 4 millim. 

Fi/  de  cuivre  recouvert  de  soie.  Le  fil  a moins  d’un 
sixième  de  millimètre  de  diamètre  et  forme  huit  ceuts 
tours  autour  du  châssis. 

Les  aiguilles  aimantées  (fig.  16.)  Ce  sont  deux  ai- 
guilles ordinaires  à coudre,  de  36  millim.  de  longueur, 
et  aimantées  à saturation.  Elles  sont  placées  parallèle- 
ment l’une  à l’autre,  à une  distance  de  i5  millim.,  à 
chacune  des  extrémités  de  deux  fils  de  cuivre,  tortillés 
Tun  sur  l’autre,  afin  de  pouvoir  les  déranger  au  besoin.  , 
On  prend  pour  fil  de  suspension  un  fil  de  cocon  dédou- 
ble, dont  la  longueur  est  d’un  décimètre. 

Quelqties  précautions  que  l’on  prenne  pour  que  le  sys- 
tème soit  asiatique,  il  lui  reste  néanmoins  une  force  di- 
rectrice appréciable,  qui  n’empêche  pas  que  l’appareil  ne 
À V.  possède  un  grand  degré  de  sensibilité.  Si  la  force  direc- 
T:  trice  est  trop  grande,  on  la  diminue  au  moyen  d’un  pro- 

cédé qui  est  du  à M.  Nobili  : on  cherche  celui  des  quatre 
pôles  des  1 aiguilles  qui  a la  plus  forte  quantité  de  ma- 
gnétisme; alors  on  lui  en  enlève  une  partie  en  le  frot- 
tant légèrement  avec  le  pôle  opposé  d’un  barreau  faible- 
ment aimanté,  et  l’on  continue  ju.squ’à  ce  que  le  système 
sorte  du  méridien  magnétique  pour  s’approcher  plus 
ou  moins  de  la  position  perpendiculaire.  On  fait  osciller 
ensuite  le  système,  et  l’on  juge,  d’après  le  nombre  d’os- 
cillations, dans  un  temps  donné,  si  l’action  du  magné- 
tisme terrestre  est  diminuée  suffisamment.  Règle  géné- 
rale: il  ne  faut  laisserai!  système  juste  que  la  force  direc- 
trice qui  lui  est  nécessaire  pour  le  maintenir  dans  une 

Position  fixe,  afin  qu’il  puisse  l’abandonner  en  vertu  de 
action  du  courant  le  plus  faible.  Toute  la  sensibilité  de 
II.  a 
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rapparcil  est  là;  aussi  l’expérimentateur  doit-il  faire  tous 
ses  efforts  pour  atteindre  ce  but.  Le  châssis  doit  être  placé 
sur  un  support  mobile,  qui  pennettede  lui  donner  toutes 
les  positions  possibles  par  rapporta  l’aiguille.  On  atteint  ' 
ce  but  en  le  fixant  sur  un  cylindre  de  laiton  ce,  qui  tourne 
autour  de  son  axe,  au  moyen  d’un  engrenage  à pignon 
qui  est  représenté  dans  la  figure  17.  En  tournant  le  bou- 
ton bb,  on  fait  prendre  au  galvanomètre  toutes  les  po- 
sitions voulues;  le  tout  est  ajusté  sur  une  petite  table. 

Jje  fil  de  cocon  est  suspendu  à une  tige  en  potence  U.  Le 
galvanomètre  et  les  parties  accessoires  sont  recouverts 
d’une  cloche  de  verre  pour  préserver  l’aiguille  des  mou- 
vements de  l’air. 

MULTIPLICATEUR  THERMO-ÉLECTRIQUE , 

OU  A FIL  COURT. 

Dimensions  du  châssis. 

Fi;;.  i3.  Plan,  largeur  5o  inillim.;  longueur 

bc  = 5o  milliin.;  ouverture  00  = 8 millitn. 

]'’ig.  lit.  Coupe  suivant  m/i;  55  z=  16  millim. 

Fig.  i5.  Élévation,  U = 4 milliiri. 

Fil  de  cuivre  recouvert  de  soie,  a/3  de  millimètre 
de  diamètre;  il  forme  trente  toiirs  autour  du  galvano- 
mètre. 

Aiguilles  aimantées,  Elles_  ont  4^  millimètres  de 
long,  et  sont  placées  comme  dans  le  multiplicateur  élec- 
tro-chimique. 

la.  Au  lieu  de  deux  aiguilles,  on  peut  en  mettre 
quatre,  que  l’on  place  de  même  parallèlement  les  unes 
aux  autres  ; les  deux  aiguilles  du  milieu  ont  leurs  pôles 
de  même  nom  dirigés  dans  le  même  sens,  et  les  deux 
aiguilles  extrêmes,  quoique  ayant  aussi  leurs  pôles  de 
même  nom  dans  le  même  sens,  sont  dirigées  dans  un 
sens  différent  par  rapport  aux  aiguilles  du  milieu. 

i^e  châssis  doit  être  percé  en  0 0',  fig.  iij,  pour  lais- 
ser passer  la  quatrième  aiguille.  Les  deux  aiguilles  du 
milieu  sont  placées  dans  l’intérieur,  et  les  deux  aiguilles 
extrêmes,  l’une  en  dedans,  l’autre  en  dehors.  Je  me 
suis  servi  avec  avantage  de  cet  appareil , dont  la  con- 
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struction  demande  plus  de  soin  que  celui  à deux  aiguilles. 

On  doit  toujours  avoir  en  outre  à sa  disposition 'deux 
galvanomètres,  cliacun  à deux  fils,  égaux  et  enroulés  de 
la  même  manière,  l’un  pour  les  effets  électro-chimiques, 
l’autre  pour  les  effets  thermo-électriques.  Ils  servent 
aussi  à comparer  deux  courants  de  même  nature,  mais 
de  source  différente. 

Les  multiplicateurs  dont  nous  avons  donné  la  des- 
cription servent  à reconnaître  les  courants  très-faibles 
produits  par  l’électricité  qui  émane  de  sources  fonction- 
nant sans  interruption  ; mais  ils  ne  peuvent  être  d’au- 
cune utilité  quand  on  veut  constater  l’existence  d’un  cou- 
lant produit  par  la  décharge  d’une  bouteille  de  I.eyde,Il 
faut  isoler  davantage  les  circonvolutions  du  fil.  M.  Colla- 
don(i)aobtenu  ce  résultat  en  préparantun  galvanomètre 
de  5oo  tours,  dont  le  fil  était  doublement  recouvert  de 
soie,  et  chaque  série  de  tours  séparée  par  un  taffetas 
gommé.  Cette  double  précaution  est  indispensable  pour 
isoler  davantage  les  unes  des  autres  les  divei\ses  parties 
du  fil;  car  sans  cela  l’électricité  passe  d’une  circon- 
volution à une  autre. 

M.  Person  a imaginé  un  autre  multiplicateur,  fondé 
sur  le  principe  qu’une  aiguille  d’acier,  placée  suivant 
l’axe  d’une  spirale  électro-magnétique,  devient  magnéti- 
que lorsqu’on  fait  passer  dans  le  fil  la  décharge  d’une 
bouteille  de  Lcyde  faiblement  chargée.  Il  prend  à cet 
effet  une  aiguille  d’acier  très-mincc,  peu  trempée  et  ne 
possédant  qu’une  polarité  magnétique  excessivement 
faible,  pour  qu’elle  puisse  la  perdre  et  en  prendre  une 
autre  sans  difficulté;  il  la  suspend  à un  fil  simple  de 
soie,  dans  l’intérieur  du  châssis  du  multiplicateur,  placé 
de  manière  que  les  circonvolutions  du  fil  se  trouvent 
perpendiculaires  à la  direction  de  l’aiguille,  au  lieu  d’ê- 
tre parallèles  comme  dans  les  multiplicateurs  ordinaires. 
Quand  on  fuit  passer  la  décharge  électrique  dans  le  fil , 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  xxxiii,  p.  6a. 

a. 
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l’aiguille,  suivant  le  sens  de  la  décharge,  prend  une 
plus  forte  polarité,  ou  bien  perd  la  sienne  pour  en  re- 
prendre une  autre  en  sens  inverse.  Dans  le  premier 
cas,  elle  reste  immobile;  dans  le  second,  elle  pirouette 
et  décrit  une  demi-cireonférence  de  cercle,  afin  de 
prendre  une  position  d’équilibre  compatible  avec  le 
changement  de  ses  pôles.  Il  faut  donc  opérer  de  manière 
à faire  passer  la  décharge  dans  un  sens  tel  que  la  pola- 
rité de  la  petite  aiguille  soit  changée. 

Cet  appareil,  convenablement  disposé,  peut  être  em- 
ployé avec  avantage  toutes  les  fois  que  l’on  veut  recon- 
naître les  courants  produits  par  de  faibles  décharges 
électriques. 

§ III.  De  la  mesure  des  courants  électriques. 

lü.  Les  inultiplicateui’s  précédents  n’accusent  que  des  dif- 
férences entre  les  intensités  des  courants  qui  produisent 
telle  ou  telle  déviation  de  l’aiguille  aimantée,  puisque 
la  loi  qui  exprime  les  rapports  entre  ces  intensités  et 
les  déviations  correspondantes , et  qui  est  très-compli- 
quée, varie  d’un  appareil  à l’autre;  on  a donc  été  forcé 
d’avoir  recours  à des  méthodes  particulières  pour  les 
graduer.  La  méthode  la  plus  simple  consiste  à employer 
un  multiplicateur  à plusieurs  fils.  On  conçoit  que  si 
l’on  enroule,  en  même  temps,  autour  d’un  châssis,  deux 
fils  de  même  métal,  de  même  longueur  et  de  même  dia- 
mètre, et  également  recouverts  de  soie,  l’aiguille  aiman- 
tée ne  sera  pas  dérangée  de  sa  position  d’équilibre, 
quand  on  fera  passer  dans  chaque  fil  un  courant  d’é- 
gale intensité,  émanant  d’une  source  semblable,  mais 
dirigé  en  sens  contraire  l’un  de  l’autre.  Maintenant,  si 
l’on  fait  passer  dans  chaque  fil  un  courant  d’égale  inten- 
sité, dirigé  cette  fois  dans  le  même  sens,  la  déviation 
de  l’aiguille  aimantée  correspondra  à une  force  double 
de  celle  qu’on  aurait  eue  si  l’on  n’eût  employé  qu’un 
seul  courant.  En  faisant  varier  l’intensité  du  courant 
qui  passe  dans  chaque  fil , on  aura  une  série  d’observa- 
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lions  qui  permettront  de  former  une  table  des  intensi- 
tés électriques. 

Or,  rien  n’est  plus  facile  que  de  se  procurer  des 
courants  égaux;  il  suffit  de  soudera  cliacuu  des  bouts 
d’uii  memafil  une  des  extrémités  d’un  fil  de  fer,  de  ma- 
nière à former  deux  circuits  fermés,  puis  de  courber 
cbacuu  d’eux  à chaque  soudure,  semblablement  placée, 
pour  que  l'on  puisse  passer  la  partie  recourbée  dans  un 
tube  de  verre,  fermé  à l’un  de  ses  bouts  et  plongeant  dans 
un  bain  de  meicure,  dont  on  élève  successivement  la 
température  au  moyen  d’une  lampe  à alcool  placée  au-des- 
sous. La  figure  i8  indique  le  dispositif  de  l’expérience. 
Si  l’on  soumet  successivement  à l’expérience  une  sou- 
dure, puis  deux  soudures,  et  que  l’on  note  dans  chaque 
cas,  pour  la  même  température,  la  déviation  de  l’ai- 
guille aimantée,  on  aura  des  angles  qui  correspondront 
à des  forces  s.imple  et  double.  Pour  avoir  des  résultats 
comparables,  il  faut,  i“  que  la  soudure,  dont  on  n’é- 
lève pas  la  température,  plonge  dans  de  la  glace  fon- 
dante; 2°  que  l’épaisseur  du  tube  dans  lequel  on  passe 
une  partie  du  circuit  où  se  trouve  la  soudure , soit 
sensiblement  la  même  que  celle  du  thermomètre  qui 
plonge  dans  le  mercure,  afin  que  le  mercure  et  le  mé- 
tal reçoivent  dans  le  'même  temps  les  effets  de  la  cha- 
leur. On  préfère  le  bain  de  mercure  au  bain  d’huile,  à 
cause  de  la  grande  différence  de  conductibilité  pour  la 
chaleur  entre  l’huile  et  les  métaux,  différence  qui  occa- 
sionne des  retards  dans  la  production  simultanée  des 
phénomènes,  il  est  nécessaire  aussi  (|ue,  dans  la  portion 
recourbée  du  circuit,  les  fils  métalliques  ne  se  touchent 
seulement  qu’aux  soudures.  On  évite  cet  inconvénient 
en  recouvrant  de  soie  les  fils,  excepté  dans  les  points 
voisins  de  la  soudure;  enfin  il  faut  prendre  toutes  les 
précautions  possibles  pour  que  le  thermomètre  et  les 
points  de  jonction  que  l’on  échauffe  atteignent  exac- 
tement la  même  température  au  moment  où  l’on  ob- 
serve. 
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On  remplit  cette  condition  en  élevant  la  tempéra- 
ture d’une  soudure  sensiblement  au  point  où  l’on  veut 
expérimenter , et  éteignant  hrusfjiieinent  la  lampe  ; la 
température  continue  à monter  pendant  quelcpies  se- 
condes, puis  elle  redescend  et  reste  un  instant  station- 
naire. On  s’arrange  pour  que  cette  température  soit 
précisément  celle  dont  on  a besoin;  on  est  assuré  alors 
que  le  thermomètre  et  les  soudures  ont  la  même  tem- 
pérature. Pour  bien  faire  comprendre  la  méthode,  je 
vais  donner  les  résultats  que  j’ai  obtenus  avec  un  multipli- 
cateur à quatre  fils;  bien  entendu  que  ces  résultats  ne 
peuvent  servir  que  pour  cet  appareil,  puisqu’ils  changent 
quand  on  modifie  sa  construction. 
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- Supposons  maintenant  que  la  déviation  i°, 3o  soit 
produite  par  une  force  électro-dynamique  égale  à 2,  la 
déviation  2°, 60  le  sera  par  une  force  égale  à 4»  puis- 
qu’il y a addition  de  deux  courants;  la  déviation  3”, 90, 
par  une  force  égale  à(l,  etc.  En  continuant  le  mêineraison- 
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nement,  plaçant  h côté  de  chaque  déviation  le  nombre 
qui  lui  correspond,  et  admettant  que,  pour  la  même 
température,  deux  courants  égaux  produisent  une  force 
double,  trois  courants  une  force  triple,  on  formera  un  nou- 
veau tableau  dans  lequel  on  aura  , d’un  côté , les  dévia- 
tions de  l’aiguille  aimantée,  et  de  l’autre,  les  intensités 
correspondantes  de  la  force  électro-dynamique. 
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..15,50. 

..30,. 

. 24 ...  » 

..60. . 

..29,40. 

..90.. 

..33,25. 

.120. 

2(K) 

250 

300 

. .10.90. 

. . » M . 

..17,80. 

..32.. 
. .36. . 

.25.... 
.20,50  . 

..61, 

..72! 

..30.00. 
• . » ». 

..3i,2I. 

..96.. 

. . M . . 
.108.. 

..33,15. 

.128. 

Dans  ce  tableau,  les  déviations  de  l’aiguille  aimantée 
sont  accompagnées  des  fractions  décimales;  mais  rien 
n’est  plus  simple  que  de  trouver  les  intensités  du  courant 
correspondantes  à des  déviations  en  nombres  entiers  : il 
suffit  de  prendre  des  moyennes  entre  les  résultats  les 
plus  rapprochés. 

Au  lieu  d’un  multiplicateur  à plusieurs  fds,  on  peut 
arriver  au  même  but  avec  le  multiplicateur  ordinaire. 
On  prend  un  fil  composé  de  fils  alternatifs  de  fer  et  de 
cuivre,  soudés  bout  à bout,  et  dont  les  extrémités  sont 
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mises  en  communication  avec  le  multiplicateur;  on  élève 
ensuite  la  tempéraliire  de  l’une  des  soudures  à io“,  pai' 
exemple,  et  maintenant  les  autres  à zéro;  on  note  la 
déviation  ; puis  on  cliauffe  au  même  degré  la  3^,  la 
soudure,  etc.  : on  a alors  des  déviations  qui  correspon- 
dent à des  courants  doubles,  friples  en  intensité.  En 
variant  la  température,  on  finit  par  recueillir  assez  d’ob- 
servations pour  former  une  table  des  intensités.  En  voici 
une  qui  a été  formée  d’après  cette  méthode: 


T&miau  N**  3. 


DÉVIATIONS 

DI 

l*iiguili«  aimantée. 

INTENSITÉS 

Dtr 

courant  électrique. 

déviations 

OR 

raiguilla  aîmanlét*. 

INTENSITÉS 

DU 

courant  électrique. 

,.  ...  12?50* 

I 

21 

«2 

22 

a . . 

23 

A. 

34.. .... .. 

IR. 14 

25 . 

26 

97 

28 

À.!,0 

29 

In.. 

30 

31 

32 

33^. 

7.  IR 

34 

' — ’Ç!*;::;:;;:: 

7 RR 

85 

IA 

36 

30,28 

17 

37 

18 

10,00 

38 

19 

39 

36,07 

20 

40 

i4.T-æs  multiplicateurs  n’étant  pastousconstruitssurle 
même  plan,  les  indications  qu’ils  donnent  ne  sont  pas  com- 
parables entre  elles.  M.  Nobili  ayant  apprécié  l’avantage 
qu’il  y aurait  pour  les  observateurs  .à  opérer  toujours 
dans  les  mêmes  circonstances,  a proposé  un  modèle  d’ap- 
pareil, dont  il  a construit  le  type  avec  tout  le  .soin  pos- 
sible. Je  vais  en  donner  la  description , dans  le  cas  où 


Digilized  by  tîoogle 


CHAPITRE  II.  a5 

l’on  sentirait  plus  tard  la  nécessité  d’employer  un  in- 
strument de  ce  genre. 

Le  multiplicateur-type  se  compose  de  deux  parties 
principales  : d’un  châssis  en  bois  à quatre  fils  de  cui- 
vre, égaux  en  diamètre  et  en  longueur,  recouverts  de 
soie,  et  d’une  aiguille  aimantée  pourvue  d’un  index  en 
laiton,  comme  l’indique  la  figure  19.  Nous  rapportons 
ici  la  description  complète  que  cet  habile  physicien 
nous  en  a donnée  (i): 

TT.  Châssis  en  bois;  il  est  fixé  â la  table  avec  quatre 
vis.  Voyez,  pour  les  détails,  la  fig.  3. 

C C . Cercle  eiî  métal,  divisé  en  36o“;  il  couvre  le  châssis, 
auquel  il  est  fixé  par  quatre  jietites  vis. 

DEF.  Équerre  eu  laiton  fixée  verticalement  sur  la  ta- 
ble, et  qui  porte  à son  extrémité  le  fil  de 
suspension. 

dfg.  Petit  mécanisme  appliqué  à l’extrémité  F,  pour 
abaisser  ou  élever  l’aiguille  magnétique. 

H HH.  Cloche  en  verre;  il  y a sur  la  table  une  rainure 
circulaire  pour  la  recevoir. 

I,  II,  III,  etc.  Chevilles  en  laiton  , auxquelles  aboutissent  les 
extrémités  des  fils  des  quatre  multiplicateurs. 

ns.  ' Aiguille  magnétique. 

Longueur....  ns  = 83,5  millim. 

Son  diamètre.  = | de  millim. 

i i.  Index  de  laiton. 

P p.  Petit  cylindre  du  même  métal  : il  est  composé 
de  deux  pièces  qui  se  vi.ssent  ensemble,  et 
qui  portent,  l’une,  l’aiguille  ns,  l’autre,  la 
pointe  ii.  La  partie  supérieure  reçoit,  dans  un 
petit  trou,  la  pointe  du  petit  anneau  o,  où  se 
termine  le  fil  de  suspension. 

Hauteur  pq  ■=  S millim. 

Diamètre  = a 

Le  poids  du  cylindre  pq,  avec  l’aiguille  ns  et 
l’index  ii,  est  de  0,79  gramm.  L’aiguille  seidc 
pèse  o,at  grammes. 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys.,  t,  xiiii,  p.  i46. 
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La  dislance  entre  raignille  ns  et  l’index  i<  est 
de  2 milllm. 

Fig.  20.  Châssis. 

Longueur...  ab  ■=  go  mill. 

Largeur...  ao  = ab  =.  ii 

Hauteur.  . cd  — l'i. 

Les  côtés  mn.,  op  dépassent  de  2,5  millimètres  les 
plans  cd;  celte  hauteur  suffît  pour  recevoir  le  cordon 
sans  empêcher  Tappiication  immédiate  du  cercle  CG  sur 
les  côtés  m n , mn. 

X y.  Ouverture  rhoniboïdale  pour  introduire  l’aiguille 
ns  dans  l’intérieur  dp  châssis. 
fj.  Petites  oreilles  en  métal  appliquées  aux  côtés 
inferieurs  op,  pour  fixer  avec  des  vis  le  châs- 
sis à la  table  A A' A. 

Les  fils  des  quatre  multiplicateurs  sont  tordus 
ensemble  dans  tout  l’intervalle  qu’ils  occupent 
autour  du  châssis;  ils  se  séparent,  en  sortant 
du  châssis,  run  de  i’aiUre,  et  on  les  amène 
jusqu’aux  chevilles  III,  etc. 

La  longueur  du  cordon  est  de  87Q  millimètres  : c’est 
la  partie  qui  enveloppe  le  châssis.  La  torsion  du  cordon 
est  telle  que  les  fils  détordus  s’allongent  de  17  inillini. 
Du  châssis  aux  chevilles,  chaque  fil  est  long  de  i5o 
millim.  Dans  celte  iTièsure  n’est  pas  comprise  la  portion 
qui  est  rotilée  autour  des  chevilles,  et  qui  est  longue 
de  i4o  à i5o  mill.  Eu  coupant  des  fils  de  la  longueur 
de  1480  millimètres,  on  en  a assez  pour  ces  différentes 
parties. 

I.e  diamètre  des  fils  est  de  | de  mill.  ; ce  diamètre 
devient  presque  de  i mill.  lorsque  les  fils  sont  couverts 
de  soie.  On  recuit  les  fils  avant  de  les  couvrir. 

Quand  bien  même  on  aurait  suivi,  dans  la  construc- 
tion de  ce  multiplicateur,  les  indications  précédentes, 
il  y a encore  une  autre  condition  à remplir,  sans  la(|uelle 
il  ne  serait  pas  comparable  à celui  qui  sort  de  type  : 
c’est  une  égalité  aussi  parfaite  que  possible  dans  le  ma- 
gnétisme des  aiguilles.  Pour  y arriver,  M.  Nobili  prend 
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une  cinquantaine  d’aiguilles  d’acier  de  la  meme  qualité 
et  de  dimensions  égales;  il  les  aimante  à saturation,  et 
prend  noie  du  magnétisme  de  chaque  aiguille,  en  ob- 
servant l’effet  que  leurs  pôles  produisent  sur  une  aiguille 
mobile.  Après  avoir  disposé  les  aiguilles  dans  l’ordre  de 
leur  magnétisme,  il  choisit  le  groupe  qui  donne  les  dé- 
viations moyennes;  il  eh  trouve  quatre  ou  cinq  qui  ont 
une  force  à peu  près  égale.  11  en  trouve  aussi  un  plus 
grand  nombre  qui  ont  un  magnétisme  un  peu  plus  fort; 
mais  il  les  ramène  facilement  à la  force  des  premières, 
en  frottant  les  pôles  trop  forts  avec  le  pôle  opposé  d’un 
petit  barreau.  Ayant  ainsi  i4  ou  i5  aiguilles  de  la  même 
force,  il  les  place  successivement  dans  son  appareil,  en 
les  suspendant  à un  fil  de  soie,  les  écarte  de  leur  po- 
sition d’équilibre  de  trente  degrés,  et  compte  le  nombre 
d’oscillations  qu’elles  font  dans  2',  par  exemple;  la  dif- 
férence est  ordinairement  assez  petite.  Pour  savoir  si 
cette  différence  peut  être  négligée  dans  la  construction 
des  galvanomètres  comparateurs,  il  opère  d’abord  avec 
deux  multiplicateurs  montés  avec  deu?  aiguilles  , et 
trouve,  par  exemple,  qu’elles  exécutent  toutes  les  deux 
33  oscillations  en  2 minutes.  11  établit  ensuite  la  com- 
munication entre  les  deux  instruments  pour  déterminer 
les  indications  qu’ils  donnent  lorsqu’ils  sont  traversés 
par  le  même  courant  : bien  entendu  qu’il  n’emploie  qu’un 
seul  fil.  Ce  courant  est  fourni  par  un  élément  voltaïque 
que  l’on  plonge,  plus  ou  moins,  dans  une  eau  acidulée, 
pour  avoir  des  courants  de  diverses  intensités. 

Quand  les  différences  entre  les  déviations  sont  très- 
petites,  il  en  conclut  que  les  deux  multiplicateurs  mar- 
chent ensemble.  Mais  pour  en  être  plus  sûr,  il  compare, 
encore  les  deux  instruments,  en  portant  dans  l’un  l’ai- 
guille qui  se  trouvait  dans  l’autre.  D’autres  aiguilles  sont 
soumises  à la  même  épreuve  : il  eu  trouve  qui  don- 
nent des  différences  d’un  degré,  quoique  leurs  in- 
tensités magnétiques,  mesurées  par  les  oscillations, 
soient  les  mêmes.  Cette  différence  ne  peut  être  attribuée 
qu’à  la  distribution  du  magnétisme  dans  les  aiguilles.' 
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Lorsque  la  différence  du  magnétisme  se  borne  à une 
oscillation,  cetle  cause  d’erreur  est  si  faible  qu’elle  peut 
être  entièrement  compensée.  ]M.  Nobili  ne  doute  pas 
qu’avec  un  choix  convenable  des  aiguilles  les  plus  par- 
faites, on  ne  parvienne  à écarter  les  erreurs  qui  dépas- 
sent un  demi-degré.  I^es  deux  instruments  qu’il  est  par- 
venu à monter  s’accordent  à un  quart  de  degré  près,  dans 
un  intervalle  de  65". 

Ce  physicien,  quia  donné  une  attention  particulière  à 
la  construction  des  multiplicateurs,  a indiqué  deux  mé- 
thodes pour  les  graduer.  Il  a appelé  l’une,  méthode  des 
doubles,  et  l’autre,  méthode  des  différences.  La  première 
exige  l’emploi  du  multiplicateur  à deux  fils,  et  a queU 
que  analogie  avec  celle  que  j’ai  exposée  précédemment. 
Elle  présente,  suivant  lui,  des  inconvénients,  en  raison 
de  la  difficulté  qu’il  y a à se  procurer  des  courants 
égaux  dans  tous  les  points  de  l’échelle;  inconvénients  que 
je  n’ai  pas  eu  l’occasion  de  remarquer  ; c’est  ce  motif  qui 
l’a  engagé  à la  remplacer  par  la  seconde. 

Méthode  des  dijférences. 

1 5.  Ayant  reconnu  préalablement  que  les  intensités  des 
courants  qui  correspondent  aux  quatre  premiers  degrés  de 
déviation  sont  proportionnellesaux  degrés  ;quedu  /j'au 
cette  proportionnalité  est  en  défaut  d’une  moitié,  puisque 
le  courant  de  7'’,  double  du  courant  de  4",  est  à peu  près 
égal  à 8 au  lieu  de  7 ; il  en  résulte  que,  du  4^  au  7' degré,  il 
y a une  unité  qui  doit  être  partagée  sur  la  valeur  numéri- 
que des  courants  des  trois  degrés  5,6,  7.  De  même,  le 
courant  de  ii“,  double  du  courant  de  7“,  est  16,  et 
égale  par  conséquent  cour.  7"  -t-  8'.  Il  y a donc  du  7® 
au  II*  degré  une  différence  de  8,  qu’il  faut  partager 
entre  les  valeurs  des  quatre  degrés  8,9,  10,  i i.  Après 
le  II*  degré,  les  différences  augmentent  de  plus  en 
plus,  et  à 54"  le  courant  est  déjà  mille  fois  plus  intense 
que  celui  de  i“.  Comme  la  loi  n’est  pas  connue,  on  est 
obligé  d’avoir  recours  à de  nombreuses  expériences  pour 
établir  les  rapports  que  l’on  cherche. 
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Voici  quelques'uns  des  résultats  auxquels  il  est  par- 
venu : 


cour. 

de 

:r 

cour. 

i3° 

— cour. 

12" 

cour. 

de 

4 

cour. 

16 

— cour. 

1 5 

cour. 

de 

5i 

cour. 

‘9 

— cour. 

18 

cour. 

de 

7 

cour. 

aa 

— cour. 

21 

cour. 

de 

8 

cour . 

24 

— cour. 

23 

cour. 

de 

10 

— 

cour. 

27 

— cour. 

26 

cour. 

de 

l'a 

- . 

cour . 

3i 

— cour. 

3o 

cour. 

de 

i3 

cour. 

34 

— cour. 

33 

cour. 

de 

*4 

— 

cour. 

37 

— cour. 

36 

cour. 

de 

i5 

= 

cour. 

4o 

— cour. 

39 

cour. 

de 

^7 

= 

cour. 

45 

— cour. 

44;  etc. 

Telle  est  la  série  des  diftérences  qui  lui  a servi  à 
établir  la  table  des  intensités  què  je  rapporte  ici. 
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TABLE  DES  INTENSITÉS. 


Tarlbau  4« 


FOKCK 

DU  courant 
£ >' 

FORCE  DU  COURANT 
EN 

Dioais. 

VOMtRES. 

DBOIlil. 

1 

noaiRiS. 

31 

2 

2 

32 

a 

3 

33 

2>7  t)fi 

4 

4 

34 

218.26 

5 

R. 20 

35 

270.56 

fi 

. . . 203.06 

7 

7 80 

37 

S 

, . 344.27 

9 

30 

...  371. IR 

lu 

13,20 

40 

309..36 

Il 

1533 

41 

429.14 

12 

42 

4AII.52 

13 

21.19 

43 

403.62 

H 

21.52 

44...... 

15 

45.!,... 

665.34 

32.18 

46 

604,20 

17 

.36  78 

47 

. . . . fi4.5.14 

18 

41  UH 

48 

10 

47J8 

49 

733,74 

20 

50 

21 

fil  • « 

51 

22 

...  fift  08 

52 

2:j 

53 

2i 

54 

î 25 

07  «7 

55 

1 26 

56 

IISO.O.'I 

12*2,73 

57 

. ..  1*213  33 

2fl 

137.10 

58 

12^1.01 

29 

60  . • . . . 

1373,39 

30 

160,40 

00..  . . 

....  1460  47 

i6.  M.  Melloni  ( i ) a forme  une  table  des  intensités,  en 
se  servant  du  thermo-multiplicateur.  Il  commence  par 
maintenir  l’aiguille  du  galvanomètre  à un  degré  quel- 
conque de  déviation;  condition  facile  à remplir  en  pla- 
çant une  lampe  allumée  à une  distance  convenable  de 
l’une  des  deux  faces  de  la  pile  thermo-électrique.  Sup- 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys. , t.  lui,  p.  5. 
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posons  Taxe  du  thermo-multiplicateur  perpendiculaire 
au  méridien  magnétique,  et  qu’à  réchauffement  de  sn 
face  droite  ou  gauche  corresponde  une  déviation  dans  le 
même  sens  sur  le  galvanomètre.  Produisons  maintenant, 
en  approchant  convenablement  la  lampe,  une  déviation 
assez'forte,  de  44"  pnr  exemple,  et  ramenons  l’aiguille  à 
zéro  par  l’interposition  d’un  écran  métallique.  Faisons- 
la  dévier  maintenant  de  de  l’autre  côté,  au  moyen 
d’une  seconde  lampe  placée  devant  la  seconde  face.  Pour 
ramener  l’aiguille  à zéro , on  emploiera  , comme  précé- 
demment, un  écran  métallique. 

Si  l’on  ôte  les  deux  écrans,  on  n’aura  plus  qu’une  dif- 
férence d’effets,  attendu  que  les  deux  courants  thermo- 
électriques  cheminent  en  sens  contraire.  Si  les  intensités 
étaient  toujours  proportionnelles  aux  arcs,  l’aiguille  ai- 
mantée s’arrêterait  à à droite  ; mais  il  n’en  est  pas 
ainsi.  Les  deux  degrés  de  différence  qui  existaient  entre 
les  déviations  partielles  44  4^  provenaient  d’une 

force  plus  grande  que  celle  qui  est  nécessaire  pour^  lui 
faire  parcourir  les  deux  premiei  s degrés.  11  en  résulte  que 
l’arc  parcouru,  comparé  à la  différence  des  deux  dévia- 
tions, servira  à mesurer  la  force  correspondante.  Sup- 
posons que  l’aiguille  s’arrête  à 8"  ; alors  on  en  conclura 
que  l’effort  nécessaire  pour  faire  passer  l’aiguille  de  [\o. 
à 44*  ®st  quatre  fois  plus  grand  que  celui  qu’il  est  né- 
cessaire d’employer  pour  le  faire  passer  de  zéro  à a".  Si 
l’aiguille  se  fût  arrêtée  à i6°,  l’effet  aurait  été  cinq  fois 
plus  grand,  et  ainsi  de  suite. 

M.  Mellon!  est  obligé  de  s’appuyer  pour  cela  sur  le 
principe  que  la  proportionnalité  des  degrés  aux  forces 
dans  l’arc  qui  sert  de  mesure  comparative,  existe  jus- 
qu’à une  certaine  déviation.  Cette  supposition  est  justi- 
fiée par  l’expérience;  car  il  a trouvé  que,  dans  les  gal- 
vanomètres dont  la  construction  est  soignée  et  le  système 
astatique  aussi  parfait  que  possible,  les  arcs  sont  pro- 
portionnels aux  intensités  du  courant  depuis  zéro  jusqu’à 
ao".  On  conçoit,  d’après  cela,  comment  on  peut  établir 
une  échelle  des  intensités.  Mais  comme  cette  échelle  doit 
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dépendre  de  la  sensibilité  du  système  asiatique  et  de  la 
distribution  du  fil  métallique  sur  les  châssis,  elle  variera 
donc  dans  chaque  iiisti  ument.  Nous  donnons  ici  la  table 
que  M.  Melloni  a formée  pour  son  galvanomètre,  dans 
lequel  les  intensités  sont  proportionnelles  aux  angles 
depuis  zéro  jusqu’à  ao". 


Tailiao  6> 


DEGRÉS. 

FORCIR. 

DEGRÉS. 

FORCES* 

DEGRÉS. 

FORCES. 

0 

e i 

20" 

! 

O 

....33.4 

■MH 

. , . ,35.3 

*11 

31.. , . . 

37-4 

■MB 

9a 

. . . .2:1.7 



24 

...  2fi.l 

33 

....41,8 

25 

. . . .26,6 

34 

...76,4 

26 

....28,2 

35 

...78,6 

27 

. . . .2P.fl 



. . 40, r» 

. . .83,2 

S8 

....31,6 

37 

....62'4 

Si  l’on  compare  les  intensités  des  courants  consignées 
dans  les  tableaux  3,  4 et  5,  on  ne  trouvera  aucun 
accord  entre  elles.  Ces  différences  tiennent  au  itiode  de 
construction  de  chaque  multiplicateur. 

M.  Nervander  a cherché  aussi  à graduer  le  multipli- 
cateur. 11  n’a  pas  trouvé  d’autre  moyen , pour  lésoudre 
la  question  d’une  manièie  simple,  que  de  substituer  à 
la  forme  parallélipipédique  du  châssis  ordinaire  la  forme 
cylindrique,  et  d’enrouler  le  fil  comme  l’indique  la  fig. 
ai.  lia  remarqué  qu’avec  uue  moindre  longueur  de  fil,  on 
obtient  des  rléviations  plus  grandes  qu’avec  le  multipli- 
cateur de  Schweiger,  toutes  choses  égales  d’ailleurs. 

Au  moyeu  de  ce  changement,  les  intensités  du  cou- 
rant sont  soumises  à une  loi  simple,  dans  une  cei'taine 
amplitude  de  déviations,  (jui  dépend  de  la  construc- 
tion de  chaque  multiplicateur.  Dans  l’étendue  de  cette 
amplitude,  le  courant  est  exactement  proportionnel  à la 
tangente  de  l’angle  de  déviation. 
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3e  dois  faire  remarquer  que  M.  Nervander  n’a  placé 
régulièrement  autour  de  son  châssis  cylindrique  qu’une 
seule  rangée  de  fil,  et  qu’il  n’a  pas  cherché  à vérifier  si 
la  loi  serait  encore  exacte  dans  le  cas  où  il  y en  aurait 
plusieurs  qui  ne  seraient  pas  disposées  aussi  symétrique- 
ment. 

M.  Peltier  a construit  un  multiplicateur  dont  les  dé- 
viations de  l’aiguille  aimantée  so<it  sensiblement  pro- 
portionnelles aux  intensités  du  courant,  comme  il  s’en 
est  assuré  en  enroulant  plusieurs  fils  égaux  autour  du 
châssis.  Au  lieu  de  deux  aiguilles  pour  former  le  sys- 
tème asiatique,  il  en  prend  quatre,  croisées  à angle  droit, 
comme  l’indique  la  figure  a i his.  Lorsqu’un  des  pôles 
est  chassé  par  le  courant,  l’autre  tend  à rentrer  dans  le 
châssis.  Il  a trouvé  que  les  indications  étaient  assez 
exactes  jusqu’à  /^5°. 

Je  me  suis  étendu  sur  la  construction  des  multipli- 
cateurs et  leur  graduation , parce  qu’ils  sont  d’une  uti- 
lité indispensable  dans  une  foule  de  cas  où  l’on  n’a  pas 
d’autres  appareils  pour  détei-miner  certaines  propriétés 
du  fluide  électrique. 


II. 
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CHAPITRE  III. 

DU  DÉGAGEMENT  DE  L’ÉLECTRICITÉ. 


§ I*"^.  De  V influence  de  la  chaleur  sur  le  dégagement 

de  r électricité , et  de  la  production  des  courants 

thermo-électriques. 

17.  It,  y a production  de  chaleur  dans  la  plupart  des  cas 
où  il  se  dégage  de  l’électricité;  et  comme  la  chaleur 
tt’oiihle  elle-rncme  l’équilibre  du  principe  électrique  dans 
les  corps,  nous  devons  commencer  par  exposer  les  ef- 
fets électriques  qu’elle  produit,  si  nous  voulons  con- 
naître sa  participation  à l’effet  général. 

Examinons  d’abord  comment  la  chaleur  agit  sur  le 
fluide  électrique.  Les  premiers  physiciens  qui  s’occupè- 
rent de  recherches  sur  l’électricité  pensaient  que  la 
chaleur  exaltait  la  force  répulsive  de  chaque  fluide.  Pour 
le  prouver,  ils  firent  l’expérience  suivante  : après  a’voir 
fermé  hermétiquement  à la  lampe  un  tube  de  verre 
électrisé  intérieurement , ils  trouvèrent  que  ce  tube 
donnait  des  signes  d’électricité  très -marqués  en  éle- 
vant sa  température;  ils  en  conclurent  que  la  chaleur 
exaltait  son  action;  mais  le  verre,  devenant  en  même 
temps  meilleur  conducteur  de  l’électricité,  laissait  pas- 
ser une  portion  du  fluide  accumulé  dans  l’intérieur  du 
tube,  de  sorte  qu’on  ne  pouvait  en  conclure  que  son  pou- 
voir fût  exalté.  Pour  reconnaître  s’il  y a réellement 
une  action,  il  faut  opérer  de  la  manière  suivante  : on 
prend  une  bouteille  de  f.eyde  AB  (fig.  216.),  à la  sur- 
face de  laquelle  on  fixe  une  tige  conductrice  RS.  Cette 
bouteille  est  fermée  par  un  bouchon  gg,  traversé  par 
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une  tige  hb^  fixée  elle-inêttte,  pâr  sa  partie  supérieure, 
à une  cloche  en  verre  abe^  et  portant  à l’extrémité 
opposée  une  niasse  ^le  métal  P.  l.a  bouteille  a^’anl  été 
électrisée  intérieurement,  ou  la  place  clans  un  autre  vase 
rempli  de  glace,  de  manière  que  la  tige  RS  soit  en 
dehors  : puis,  après  avoir  retiré  le  houchoii,  on  fait 
^chauffer  fortement  la  masse  P,  que  l’on  replace  dans  la 
bouteille.  La  cloche  abc,  qui  s’applique  aussi  bien  que 
possible  sur  la  bouteille,  empêche  que  celle-ci  ne  sé 
décharge.  La  masse  P échauffe  peu  à peu  l’intérieur  de 
la  bouteille  sans  changer  senslblcinent  la  tc'inpérature 
des  parois  extérieures,  qui  sont  environnées  do  glace.  Si 
oti  présente  en  même  temps  à un  électroscope  le  bou- 
ton S,  on  n’y  aperçoit  aucun  signe  d’électricité  libre, 
plus  grand  que  celui  qu’il  manifestait  avant;  par  consé- 
quent , la  chaleur  n’a  pas  exalté  l’action  du  fluide  élec- 
trique de  l’intérieur  de  la  bouteille  ; car  si  elle  l’eût  fait, 
l’électricité  de  la  surface  extérieure  aurait  été  décompo- 
sée, et  la  tige  RS  aurait  communiqué  à l’électroscope 
l’électricité  repoussée. 

Mais  si  l’action  de  la  chaleur  est  nulle  sur  le  fluide 
libre,  pour  exalter  ses  propriétés  attractives  ou  répul- 
sives, il  n’en  est  pas  de  inêiiie  dé  celle  qu’elle  exerce 
sur  le  fluide  neutre,  comme  nous  allons  le  voir. 

Si  l’on  introduit  un  fil  de  platine  dans  un  tube  de  ^ 
verre,  fermé  à la  lampe  par  line  de  ses  extrémités, 
que  l’on  fasse  communiquer  le  bout  libre  du  fil  avec  le 
plateau  inférieur  du  condensateur  de  l’électroscope  de 
Bonhenberg,  en  les  séparant  avec  une  bande  de  papier 
humide,  et  touchant  avec  le  doigt  le  plateau  inférieur, 
et  qu’au  moyen  d’une  lampe  à alcool  on  porte  au  rouge 
la  partie  du  tube  qui  est  fermée,  on  n’obtient  aucuné 
charge  électrique  quand  on  enlève  le  plateau  supérieur. 
Mais  si  l’on  enroule  (fig.  à l’extrémité  du  bout  du 
tube  qui  a été  fermé  , Un  fil  de  platine  dont  l’extrémité 
libre  communique  avec  le  sol,  et  que  l’on  chauffe  for- 
tement ce  bout,  au  point  de  le  faire  rougir,  lé  fil  inté- 
rieur fràhsihèt  au  condensatèur  une  charge  très-sehsibîé 

3. 
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d’électricité  positive.  Analysons  maintenant  ce  phéno- 
mène. Nous  avons  deux  (ils  de  platine  ab^  a b\  dont 
les  bouts  a et  b,  d’iine  part,  a et  b'  de  l’antre,  n’ont 
pas  la  niênie  température.  Ces  fils  communiquent  en- 
semble, par  l’intermédiaire  d’un  tube  de  verre  qui,  en 
raison  de  sa  température  élevée,  est  conducteur  de  l’é- 
lectricité; or,  comme  la  matière  même  du  verre  n’influe 
aucunement  sur  les  effets  produits,  on  ne  peut  les  attri- 
buer qu’à  une  différence  de  température,  qui  est  à l’a- 
vantage du  fil  extérieur;  le  bout  dont  la  température  est 
la  plus  élevée  prend  l’électricité  positive,  et  l’autre  l’é- 
lectricité négative.  Ce  résultat  nous  conduit  au  principe 
suivant,  dont  nous  aurons  plusieurs  fois  l’occasion  de 
vérifier  l’exactitude:  lorsqu’un  fil  de  métal  non  oxidable, 
ou  une  suite  a,  a',  a",  a" , etc.,  de  particules  métal- 
liques, liées  entre  elles  par  la  force  d’agrégation,  est  en 
contact,  par  l’une  de  ses  extrémités,  avec  une  source 
de  chaleur  é,  d’une  nature  quelconcpie,  à l’instant  où 
la  chaleur  commence  à se  propager  dans  ce  fil , cette 
extrémité  prend  l’électricité  positive,  tandis  (|ue  l’élec- 
tricité négative  est  chassée  dans  tous  les  sens;  mais  a 
recevant  de  la  chaleur  de  a,  d' de  d,  etc.,  il  en  résulte 
que  la  seconde  particule  qui  s’échauffe  aux  dépens  de 
la  première,  prend  à celle-ci,  à chaque  instant,  de  l’é- 
lectricité positive  et  lui  donne  de  l’électricité  négative, 
et  ainsi  de  suite  pour  les  autres  particules.  On  a donc 
une  distribution  de  l’électricité  semblable  à celle  qui  est 
indiquée  dans  la  fig.  ; la  décomposition  du  fluide 
électrique  sera  immédiatement  suivie  d’une  recomposi- 
tion, qui  produira  ainsi  une  multitude  de  courants  élec- 
triques moléculaires.  D’après  cela,  le  fil,  ou  le  système  de 
points  matériels,  ne  peut  avoir  d’électiicité  libre  qu’aux 
extrémités.  Si  donc  on  touche  le  bout  incandescent  avec 
un  corps  conducteur  assez  volumineux  pour  qu’il  ne 
s’échauffe  pas  sensiblement,  tel  qu’un  morceau  de  papier 
humide,  on  lui  enlève  son  électricité  positive,  et  il  ne 
reste  au  fil  que  l’électricité  négative.  Revenons  mainte- 
nant aux  deux  fils  de  platine,  séparés  par  un  petit  tube 
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de  verre;  chacun  d’eux  donnera  naissance  à des  effets 
électriques,  qui  seront  très-probablement  plus  marqués 
dans  le  fil  extérieur,  dont  la  température  est  la  plus  éle- 
vée, que  dans  le  fil  intérieur,  puisqu’il  est  plus  immé- 
diatement en  contact  avec  le  foyer  de  chaleur.  Il  suit  de 
là  que  l’électricité  négative  du  premier  s’écoulera  dans 
le  sol,  taudis  que  l'électricité  positive  s’accumulera  sur 
le  condensateur,  en  passant  à travers  le  verre  chaud. 
Cet  effet  est  le  même,  quelle  que  soit  la  source  de  cha- 
leur employée;  car  si,  après  avoir  fait*  rougir  fortement 
le  tube,  on  retire  la  lampe,  le  phénomène  est  sembla- 
ble. Celte  expérience  tend  à montrer  que  , pendant  le 
mouvement  de  la  chareur  dans  une  barre  de  métal,  il 
s’opère  une  suite  de  décompositions  et  de  recompositions 
de  fluide  électrique  qui  ont  de  l’analogie  avec  le  mode 
de  propagation  de  la  chaleur  dans  les  corps.  Car  on 
admet  généralement  que  lorsqu’une  barre  de  métal  plon- 
ge, par  un  de  ses  bouts,  dans  un  milieu  plus  chaud 
que  l’air  environnant,  chaque  point  infiniment  petit  de 
celte  barre  reçoit  de  la  chaleur  par  le  contact  du  point 
qui  précède  et  en  communique  à celui  qui  le  suit;  qu’un 
même  point  est  influencé  non-seulement  par  ceux  qui 
le  touchent,  mais  encore  par  ceux  qui  l’avoisinent  à une 
petite  distance  en  avant  et  en  arrière,  de  manière  qu’il 
se  produit  dans  l’intérieur  de  la  barre  un  véritable 
•rayonnement  de  molécule  à molécule. 

L’expérience  suivante  vient  à l’appui  de  la  théorie 
que  je  viens  d’exposer.  Soit  un  circuit  fermé  abc  (fig. 
u4  foimé  d’un  fil  de  platine,  dont  les  deux  bouts 
sont  soudés  avec  soin  aux  extrémités  du  fil  d’un  galvano- 
mètre à fil  court,  dont  la  sensibilité  électrique  est  telle 
que  l’aiguille  aimantée  se  porte  immédiatement  à 8o°, 
quand  on  met  dans  la  bouche  les  points  de  jonction  d’un 
fil  composé  de  deux  autres  cuivre  et  fer  soudés  par  un  de 
leurs  bouts,  et  dont  les  bouts  libres  sont  en  communication 
avec  le  multiplicateur;  si  l’on  élève  la  température  d’une 
partie  quelconque  du  fil  de  platine  loiu  dessoudures,  l’é- 
quilibre des  forces  électriques  ne  saurait  être  troublé,  puis- 
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qu’en  raison  cleriiomogénéitétle  toutes  les  parties, la  propa- 
gation de  la  chaleur  se  fait  également  à droite  et  à gauche 
des  points  chauffés.  Mais  il  ii’en  est  plus  de  même  quand 
on  fait  un  nœud  en  o,  ou  mieux  encore  une  spirale, 
%.  a5,  de  manière  cependant  qu’il  n’y  ait  pas  discon- 
tinuité dans  le  fil,  et  que  l’on  porte  le  foyer  de  chaleur 
à peu  de  distance  de  cette  spirale  en  f ; on  a aussitôt 
un  courant  électrique , dont  la  direction  indique  que 
l’électricité  positive  va  à gauche  du  point  y,  ce  qui  ne 
peut  provenir  que  d’une  différence  dans  la  propagation 
ou  le  mouvement  de  la  chaleur  à droite  et  à gauche  du 
point  O.  La  petite  niasse  o doit  effectivement  s’écliauf- 
îèr  aux  dépens  de  la  chaleur  transmi.se  par  la  partie  fi 
du  fil.  Maintenant,  si  l’on  prend  une  distance  fi'=fi^ 
il  est  bien  évident  qu’en  i et  i' , le  mouvement  de  la 
chaleur  ne  doit  past  être  le  même,  en  raison  de  la  pré- 
sence de  la  masse  o.  Le  courant  ne  peut  être  attribué 
qu’à  la  différence  de  ces  deux  mouvements.  Or  la  spi- 
rale o s’échauffant  continuellement  aux  dépens  de  la 
chaleur,  fi  doit  prendre  l’électricité  positive  et  repousser 
l'électricité  négative.  Le  palladium  se  comporte  comme 
le  platine.  Un  fil  d’or,  substitué  au  fil  de  platine,  ne 
produit  aucun  effet;  le  fil  d’aigent,  qu’un  effet  très- 
faible  , ainsi  que  le  fil  de  cuivre. 

Ce  courant  est  produit  dans  un  fil  de  platine  qui 
n’a  pas  de  solution  de  continuité;  mais  on  obtient  des 
effets  semblables  lorsqu’il  y a solution  de  continuité. 
Fixons  aux  deux  extrémités  du  fil  du  multiplicataur 
deux  fils  de  platine  parfaitement  homogènes,  et  enrou- 
lons les  bouts  libres  en  spirale  pour  augmenter  les  sur- 
faces ; plongeons  l’une  de  ces  spirales  dans  la  flamme 
d’une  lampe  à alcool;  retirons-la  quand  elle  est.  rouge, 
et  posons-la  sur  l'autre,  qui  est  à la  température  ordi- 
naire : la  déviation  de  l'aiguille  aimantée  indiquera  de 
suite  l’existence  d’un  courant  qui  ira  du  côté  chaud  au 
côté  froid,  c’est-à-dire  que  le  bout  qui  s’échauffe  prend 
à l’autre  l’électricité  positive  et  lui  donne  l’électricité 
négative,  conformément  au  principe  précédent. 
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i8.  Avec  un  fU  de  cuivre  parfaitement  décapé,  si  l’on 
élève  la  (empératurc  de  l’uii  de  ses  bouts,  en  plaçant 
le  foyer  de  chaleur  à une  certaine  distance  des  points 
chauffés,  pour  oxider  le  moins  possible  sa  surface,  et 
qu’on  le  pose  sur  celui  qui  est  à la  température  ordH 
naire,  il  ne  se  produit  pas  de  courant;  mais  si  l’on 
oxide  préalablement  la  surface  afin  d’interposer  un 
corps  étranger  entre  la  partie  chaude  et  la  partie 
froide,  il  y a alors  un  courant  qui  va  de  l’une  à l’au* 
tre,  comme  dans  le  fil  de  platine.  L’application  d’une 
couche  très-mince  de  mercure , d’étain  , d’or  ou  d’ar* 
gcnt , sur  la  surface  des  bouts  du  fil  de  cuivre,  suffit 
pour  produire  le  même  effet  que  la  coiuthe  d’oxide. 
De  là  nous  pouvons  conduro  avec  beaucoup  de  vrai- 
semblance que,  dans  le  premier  cas,  où  les  deux  sur- 
faces sont  très-nettes,  le  cuivre  étant  bon  conducteur, 
la  solution  de  continuité  n’oppose  qu’un  faible  obsta- 
cle au  passage  de  la  chaleur  de  la  partie  chaude 
à la  partie  froide;  de  sorte  que  l’on  peut  regarder 
sa  propagation  comme  étant  sensiblement  la  même  à 
droite  et  à gauche  de  la  solution  de  continuité;  taudis 
que , dans  le  second  cas , l’intci'position  d’un  corps 
etranger  modifie  suffisamment  la  propagation  de  là  cha- 
leur pour  produire  les  mêmes  effets  que  dans  le  platine. 

L’or  et  l’argent , quand  ils  ne  sont  pas  purs,  don- 
nent des  résultats  semblables  à ceux  du  cuivre;  lors- 
qu’ils renferment  du  cuivre,  la  chaleur  développe  à leur 
surface  une  petite  couche  d’oxide,  qui  met  obstacle  à 
la  propagation  de  la  chaleur,  et  alors  on  a courant  du 
chaud  au  froid.  Il  est  bien  entendu  que  les  deux  fils  de 
cuivre,  d’or  ou  d'argent,  doivent  être  pris  dans  le  même 
bout;  car  s’ils  ne  sont  pas  homogènes,  il  en  résulte  des 
effets  particuliers. 

Veut -on  avoir  un  courant  continu  avec  un  fil  de 
cuivre  : on  coupe  ce  fil  en  deux,  et  l’on  réunit  deux  des 
bouts  au  moyen  de  deux  crochets  passés  l’un  dans  l’au- 
tre (fig.  26),  tandis  que  les  deux  autres  bouts  commu- 
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niquent  avec  un  multiplicateur  ou  tout  autre  appareil; 
en  plaçant  une  lampe  à alcool,  à droite  ou  à gauche 
des  points  de  jonction  , en  a par  exemple,  on  a un  cou- 
rant qui  suit  la  direction  acb^  aussitôt  que  la  surface 
du  cuivre  est  recouverte  d’une  couche  d’oxide. 

Les  faits  précédents  nous  indiquent  que  le  pouvoir 
conducteur  des  métaux  pour  la  chaleur  est  une  des  cau- 
ses qui  influent  sur  la  production  des  effets  thermo-élec- 
triques. Si  l’on  opère  avec  des  métaux  oxidables,  te|s 
que  l’antimoine,  le  fer  et  le  zinc,  on  a des  effets  inver- 
ses, c’est-à-dire  que  les  courants  vont  du  froid  au  chaud, 
comme  M.  Nobili  l’a  observé  (i). 

Quelle  est  la  cause  de  ce  cbangement?  Est-il  le  ré- 
sultat d’une  action  chimique,  ou  de  toute  autre  action? 
c’est  ce  que  l’expérience  suivante  va  nous  dire.  Opérons 
'dans  l’huile,  afin  d’éviter  l’oxidation  des  métaux;  main- 
tenons l’un  des  bouts  de  la  lame  de  fer  ou  de- zinc  dans 
ce  liquide  privé  d’eau  et  d’air,  dont  on  élève  la  tempé- 
rature jusqu’à  6o“  ou  8o"  ; puis , posons  sur  ce  bout 
l’autre  environné  également  d’huile  à la  température 
ordinaire,  le  courant  ira  encore  du  froid  au  chaud. 
L’action  de  l’air  sur  le  métal  n’est  donc  pas  la  cause 
du  trouble  survenu  dans  l’équilibre  des  forces  élec- 
triques. Peut  - être  doit  - on  la  rechercher,  soit  dans  la 
conductibilité  de  ces  métaux  pour  la  chaleur,  soit  dans 
la  couche  d’oxide  qui  recouvre  la  surface  des  métaux, 
ou  dans  certaines  modifications  que  la  chaleur  fait  éprou- 
ver à leurs  facultés  électriques. 

Le  plomb  et  l'étain  donnent  des  effets  variables  entre 
lesquels  on  ne  peut  établir  de  corrélation.  Il  résulte  des 
faits  précédents,  que  dans  les  circuits  formés  d’un  seul 
métal,  de  la  classe  de  ceux  qui  sont  fortement  thermo- 
électriques, s’il  se  trouve  dans  l’intérieur  de  la  masse  des 
corps  étrangers  qui  tendent  à modifier  la  propagation 


( 1 1 Bibl.  univ.  de  Genève , t.  xxxvii,  p.  ii6. 
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de  la  chaleur,  les  deux  électricités  se  séparent  là  où  ces 
corps  sont  placés.  On  en  a un  exemple  dans  le  fer. 
JjOi-sque  l’on  fixe  les  deux  bouts  d’un  fil  de  fer  aux 
extrémités  d’un  multiplicateur,  et  que  l’on  fait  rougir 
pendant  quelques  instants  une  petite  portion  du  fil  de  fer 
loin  des  soudures,  afin  que  celles  - ci  ne  puissent  pas 
réagir,  il  se  produit  presque  toujours  un  courant, 
en  chaufiant  à droite  ou  à gauche  de  la  portion  dont  la 
température  a été  portée  au  rouge.  Pour  expliquer  ce 
fait,  il  faut  admettre  que  la  portion  du  métal  qui  est  re- 
cuite est  la  cause  de  la  séparation  des  deux  électricités. 

19.  Quelle  que  soit  l’idéequ’on  ait  conçue  du  principe 
électrique  naturel,  on  ne  peut  douter  qu’il  n’existe  dans 
tous  les  corps,  et  qu’il  ne  soit  mis  en  mouvement  par 
differentes  causes.  Comme  il  est  formé  de  la  réunion 
des  deux  électricités,  si,  en  cheminant  dans  les  corps,  U 
rencontre  un  obstacle  qui  puisse  être  franchi  plus  faci- 
lement par  l’une  des  deux  électricités  que  par  l’autie,  il 
y a aussitôt  rupture  dans  leur  équilibre  : elles  se  sé- 
parent pour  se  recombiner  dans  la  portion  qui  leur  pré- 
sente moins  de  difficultés.  C’est  probablement  là  une 
des  causes  de  la  production  des  courants  thermo-élec- 
triques. 

Pour  que  l’on  puisse  mieux  apprécier  les  causes  qui 
influent  sur  la  production  des  phénomènes  thermo-élec- 
triques, je  vais  exposer  les  courants  qui  ont  lieu  dans 
les  corps  homogènes,  quaud  toutes  les  parties  n’ont  pas 
la  même  température. 

M.  Seebeck,  qui  a découvert  cette  classe  de  phéno- 
inèiies,  a observé  que,  dans  un  anneau  circulaire,  de  bis- 
inulh  ou  d’antimoine,  si  l’on  refroidit  une  moitié,  tan- 
dis que  l’on  élève  la  température  de  l’autre,  il  se  produit 
aussitôt  un  courant  électrique.  Ce  phénomène  a été  l’ob- 
jet de  recherches  étendues  de  la  partdu  docteurYelin  (i), 
de  MM.  Cumming  , Sturgeoii  et  autres  (2).  Ce  dernier 


(i)  Munich.,  39  avril  iSsS,  la  p.  in-A”. 
(a)  Philos.  Magaz.,  juillet  i83i . 


49  INFL.  DE  LA  CHAL.  SUR  LE  DÉGAG.  DE  l’ÉLEC. 

physicien  l’a  analysé  avec  des  détails  convenables.  Voici 
quelques  uns  des  effets  qu’il  a observés. 

Dans  un  rectangle  abcd  (fig.  27),  formé  de  quatre 
barreaux  de  bismuth,  de  o,3  de  pouce  anglais  de  largeur 
et  de  3,9  pouces  de  longueur,  si  l’on  élève  la  température 
de  différentes  parties  avec  la  pointe  de  la  flamme  d’une 
latnpe  à alcool,  et  que  l’on  place  au-dessus  du  rectangle 
une  aiguille  aimantée  délicatement  suspendue  ; 

Quand  on  chauffe  le  point  a,  lecourantvade  b en  a. 

b,  b a. 

c,  b a. 

d,  a b. 

£n  chauffant  à peu  de  distance  de  b,  M.  Sturgeon  a 

' trouvé,  après  quelques  essais,  un  point  qui  ne  donnait 
aucun  courant,  et  dont  la  distance  à h était  située  à un 
peu  plus  de  ~ pouce  de  b.  En  chauffant  le  demi-pouce 
le  plus  voisin  de  l’angle,  le  courant  allait  de  b en  a,  et 
dans  une  direction  opposée  lorsqu’on  portait  le  foyer 
de  chaleur  de  l’autre  côté. 

Sur  le  côté  cd,  il  n’existait  qu’un  seul  point  neutre 
placé  à égale  distance  des  angles  c et  d. 

Dans  un  second  cadre  ( fig.  28  ) de  même  longueur 
que  le  précédent,  et  d’une  largeur  d’environ  1,75,  cha- 
que angle  était  un  point  neutre,  et  il  s’en  trouvait  en- 
core un  au  milieu  ilc  chaque  grand  côté. 

M.  Sturgeon  attribue  la  présence  de  ces  points  neu- 
tres à quelques  modifications  particulières  produites 
pendant  le  coulage  des  barreaux  : il  a remarqué  que  l’in- 
tensité de  chaque  courant  variait  en  raison  du  point 
chauffé , et  dépendait  en  grande  partie  de  la  structure 
du  barreau. 

En  soumettant  à l’expérience  des  anneaux  circulaires 
de  bismuth,  dont  le  diamètre  extérieur  était  de  4 pouces 
et  celui  de  l’intérieur  de  3,5  pouces,  et  élevant  la  tem- 
pérature de  divers  points,  il  a découvert  des  points  ac- 
tifs et  des  points  neutres  qui,  étant  chauffés,  ne  déran- 
geaient pas  l’équilibre  des  forces  électriques.  Il  a observé 
dans  l’anneau  circulaire,  comme  dans  les  circuits  d’une 
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autre  forme,  que  le  point  où  la  matière  a été  versée  dans 
le  moule  est  resté  inactif  quand  on  élevait  sa  tempéra- 
ture. Ce  point  est  le  premier  qui  a dû  se  solidifier.  Cette 
circonstance  doit  être  prise  en  considération  dans  l’ex- 
plication  que  l’on  donnera  des  phénomènes  thermo- 
électriques. 

M.  Sturgeon  a varié  la  forme  des  morceaux  de  bis- 
muth, dans  l’espoir  de  découvrir  la  cause  qui  met  le 
fluide  électrique  en  mouvement. 

Un  barreau  rectangulaire  ac,  chauffé  en  è,  est  de- 
venu fortement  magnétique.  Le  courant  se  dirigeait  vers 
le  côté  c,  comme  l’indique  la  figure  (fig.  29);  deux  faces 
étaient  à l’état  neutre.  Il  reconnut  que  lorsque  toute 
l’extrémité  c était  chauffée  uniformément , le  courant 
atteignait  le  maximum  d’intensité,  et  passait  par  les 
mêmes  faces  du  prisme  en  se  dirigeant  en  sens  inverse. 
Quand  il  chauffait  uniformément  le  bout  a,  il  ne  se 
manifestait  aucun  courant  jusqu’.à  ce  que  la  chaleur  eût 
atteint  un  certain  point  l?  : l’effet  était  alors  le  même 
que  si  l’on  eût  chauffé  ce  point.  En  supprimant  l’extré- 
mité neutre,  le  reste  du  barreau  devenait  magnétique, 
quelle  que  fût  l’extrémité  à laquelle  la  chaleur  fût  ap- 
pliquée. 

Dans  un  barreau  cylindrique  (aa\  bb’,  fig.  3o)  d’an- 
timoine, de  8 pouces  de  longueur  et  de  O, y 5 de  pouce  de 
diamètre,  en  cbauffant  uniformément  l’une  de  ses  ex- 
trémités, il  obtint  une  distribution  de  courant  indiquée 
par  la  figure. 

Le  cylindre  se  trouvait  ainsi  partagé  en  deux  moitiés 
par  un  plan  passant  suivant  son  axe;  les  lignes  ponc- 
tuées étaient  neutres,  et  les  lignes  ab,  cd  et  d b' 
actives. 

Un  autre  barreau  cylindrique  ( fig.  3i  ),  de  6 à 8 
pouces  de  long,  dont  les  deux  extrémités  avaient  été 
coupées  pour  qu’on  eût  des  sections  nettes  : quand  on 
chauffait  seulement  une  moitié  d’une  des  sections,  il  se 
produisait  une  série  de  courants  dont  on  se  rendra  ai- 
sément compte  sur  la  figure.  Ce  mode  de  distribution 
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paraît  dépendre  de  l’arrangement  cristallin  des  molé- 
cules. 

Avec  un  cône  d’antimoine,  uniformément  dense  au- 
tour de  son  axe,  on  a eu  des  courants  dirigés  de  haut 
en  bas  ou  de  bas  en  haut,  suivant  que  l’on  refroidissait 
ou  que  l’on  écbaufîait  la  base  ( fig.  3a  et  33  ).  Les  cônes 
employés  avaient  4i5  pouces  de  hauteur,  et  leur  base 
a,ao  pouces  de  diamètre. 

En  chauffant  le  sommet  du  cône,  le  courant  était  très- 
faible  et  sa  direction  incertaine.  Les  cylindres  et  les 
cônes  de  bismuth  lui  ont  donné  les  mêmes  résultats. 

Il  paraît  que  le  développement  de  tous  ces  courants, 
dans  des  màsses  de  bismuth  ou  d’antimoine  de  diverses 
formes , dont  toutes  les  parties  n’ont  pas  la  même  tem- 
pérature, est  dû  à l’état  cristallin  que  prennent  les  mo- 
lécules; car  si  l’on  ajoute  au  bismuth  ou  à l’antimoine 
une  petite  quantité  d’etain,  pour  leur  enlever  leur  tex- 
ture cristalline,  ils  perdent  en  même  temps  leur  faculté 
thermo-électrique. 

Je  dois  ajouter  que  M.  Sturgeon  a reconnu  que  tous 
les  métaux  possèdent  des  propriétés  thermo-électriques 
analogues,  pourvu  que  l’on  opère  sur  des  masses  plus 
ou  moins  considérables. 

Il  serait  à désirer  que  l’on  pût  déterminer  avec  exac- 
titude la  direction  des  courants  qui  sont  produits  dans 
un  cristal  de  bismuth  ou  d’antimoine,  dont  toutes  les 
parties  ne  possèdent  pas  la  même  température,  afin  de 
connaître  leurs  relations  par  rapport  aux  différents  sens 
de  clivage.  Au  surplus,  on  conçoit  l’existence  de  ces 
courants,  puisque  nous  savons  déjà  que,  la  chaleur  ne 
se  propageant  pas  également  dans  toutes  les  parties  d’un 
corps,  il  peut  y avoir  séparation  des  deux  principes 
électriques  là  où  elle  rencontre  un  obstacle. 

§ II.  Des  effets  thermo-électriques  produits  dans  les 
circuits  formés  de  deux  métaux  différents. 

20.  Nous  avons  maintenant  à nous  occuper  delà  produc- 
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tion  des  effets  électriques  par  la  chaleur,  dans  les  cir* 
cuits  composés  de  deux  ou  plusieurs  métaux.  Nous 
verrous  ensuite  s’il  est  possible  de  les  rattacher  à ceux 
qui  ont  été  décrits  dans  le  paragi‘aphe  précédent. 

M.  Seebeck,  qui  les  a observés  le  premier,  s’est  servi 
d’un  appareil  composé  d’un  cylindre  de  bismuth  ou  d’an- 
timoine , -aux  extiémités  duquel  était  soudée  une  lame 
de  cuivre  en  fer  à cheval.  Dès  l’instant  qu’il  chauf- 
fait l’une  des  soudures,  il  s’établissait,  dans  tout  le  cir- 
‘ cuit,  un  courant  électrique  qui  allait  du  bismuth  au 
cuivre,  ou  du  cuivre  à l’antimoine,  selon  l’appareil  em- 
ployé. 

Cette  expérience  fut  répétée  et  développée  par  un 
grand  nombre  de  physiciens.  M.  Cumming  (i)  indiqua 
un  procédé  très-simple.  Il  construisit  un  rectangle  mé- 
tallique ( fig.  34  ))  dont  trois  côtés  étaient  formés  de 
' fils  d’ai'gent  et  le  quatrième  d’un  fil  de  platine;  ce  rec- 
tangle fut  suspendu  de  manière  que  le  platine  se  trou- 
vait en  bas.  Ayant  chauffé  un  des  points  de  jonction,  il 
lui  imprima  un  mouvement  de  rotation  de  gauche  à 
droite,  quand  il  présentait  le  pôle  d’un  aimant  à l’autre 
soudure.  En  suspendant  le  circuit  métallique  sur  l’ai- 
mant même,  et  élevant  la  température  d’une  des  jonc- 
tions, le  cii'cuit  se  mit  aussitôt  à tourner. 

Continuons  à suivre  la  marche  analytique  que  nous 
avons  adoptée,  pour  exposer  les  phénomènes  qui  nous 
occupent. 

On  obtient,  dans  un  fil  de  platir^,  un  courant  élec- 
trique, quand  on  réunit  ensemble  les  deux  bouts,  au 
moyen  de  deux  anneaux  passés  l’un  dans  l’autre,  et  que 
l'on  porte  le  foyer  de  chaleur  à droite  ou  à gauche  des 
points  de  jonction.  Quand  on  opère  avec  un  fil  de  cui- 
vre, il  faut  préalablement  oxider  la  surface  de  celui  qui 
se  trouve  dans  la  flamme.  Il  en  est  de  même  des  mé- 
taux oxidables. 


(i)  Annals  of  phtlosophy,  sept.  i833. 
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Si  l’on  forme  des  circuits  avec  des  fils  de  différents 
métaux,  et  que  l’on  élève  successivement  la  température 
de  l’une  des  soudures,  on  a des  Voiiranfs  (|ui  permet- 
tent de  ranger  les  métaux  dans  l’ordre  suivant,  relati- 
vement à leurs  propriétés  thermo-électriques  : bismuth, 
platine,  plomb,  étain,  cuivre,  or,  argent,  /inc,  fer  et 
antimoine.  Dans  ce  tableau,  chaque  métal  est  positif  par 
rapport  à celui  qui  le  précède,  et  négatif  relativement 
à ceux  qui  le  suivent. 

En  cherchant  parmi  les  pr’opriétés  calorifiques  des  corps 
celles  qui  ont  quelque  rapport  avec  les  précédentes,  on 
ne  trouve  que  la  chaleur  spécifique,  car  l’ordre  des  mé- 
taux rangés  suivant  leur  chaleur  spécifique  est  bismuth, 
plomb,  or,  platine,  étain,  argent,  antimoine,' zinc, 
cuivre  et  fer.  Quoique  le  rang  de  chaque  métal , dans 
ces  deux  tableaux,  ne  soit  pas  le  même,  on  ne  peut 
néanmoins  s’empêcher  de  reconnaître  une  certaine  ana- 
logie, puisque,  à peu  d’exceptions  près,  les  métaux  les 
plus  électro-négatifs  sont  ceux  qui  ont  le  moins  de  cha- 
leur spécifique  ; cette  chaleur  doit  donc  exercer  une  cer- 
taine influence  sur  les  phénomènes  thermo-électriques. 
De  plus,  nous  avons  vu  que  le  pouvoir  conducteur  pour 
l’électricité  était  aussi  une  des  causes  des  phénomènes 
thcrmo-élecrri(|ues  ; voilà  donc  déjà  deux  causes  qui 
concourent  à l’effet  général. 

Continuons  l’examen  dexes  phénomènes  : on  prend 
un  circuit  disposé  comme  l’indique  la  figure  3.^,  dans 
lequel  le  cuivre  et  le  fer  sont  d’aboi  d en  contact  au 
point  <7,  èt,  partout  ailleurs,  ils  sont  séparés  aux  sou- 
dures h et  c,  d et  e,/'et  par  dqs  fils  de  platine,  d’or 
et  d’étain.  On  commence  à porter  la  soudure  a h 5o°, 
tandis  que  l’on  maintient  à zéro  toutes  les  antres  : ou 
observe  alors  l’intensité^  du  courant;  puis,  après,  on 
porte  successivement  à 5o"  les  soudures  et  c,  d et  e, 
f'et  g,  en  maintenant  également  toutes  les  autres  à 
zéro.  Dans  ces  diverses  circonstances,  les  courants  ont 
toujours  la  même  intensité;  de  sorte  que  le  fer  et  le  cui- 
vre , quand  ils  sont  en  cônlact  oü  sépàfés  par  d’âutres 
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métaux , donnent  naissance  à un  courant  dont  l’intensité 
est  la  même;  ce  courant  ne  dépend  par  conséquent  que  de 
la  température  des  deux  points  extrêmes.  Ce  fait  esUrès- 
important,  puisqu’il  tend  à démontrer  que  le  courant 
ne  provient  pas  d’une  action  de  contact, unais  bien  d’une 
différence  dans  la  température  des  deux  métaux. 

La  température  n’étant  pas  la  même  aux  deux  sou- 
dures d’un  circuit  fermé,  composé  d’un  fil  de  fei‘  et  d’un 
fil  de  cuivre,  de  diamètre  quelconque,  je  vais  montrer 
suivant  quelle  loi  varie  l’intensité  du  courant,  en  dis- 
cutant les  résultats  consignés  dans  le  tableau  suivant  : 
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Nous  voyons  que  l’intensité  1 1 , du  courant  produit 
par  les  températures  100°  et  5o“,  dans  la  deuxième  ex- 
périence, est  égale  à la  différence  des  intensités  22  et 
Il  des  courants  obtenus  dans  la  première  expérience, 
pour  les  températures  100  et  5o“  de  la  même  sondui'e, 
l’autre  étant  à zéro.  De  même  l’intensité  20,  deuxième 
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expérience,  est  égale  à la  différence  des  intensités  3i  et 
1 1 , première  expérience,  correspondantes  aux  tempéra- 
tures 1 5o  et  loo";  ainsi  de  suite.  Concluons  de  là  cette 
règle,  que  dans  le  circuit  fer  et  cuivre,  lorsqu’on  élève 
cliacune  des  soudures  à une  température  différente,  l’in- 
tensité du  courant  est  égale  à la  différence  des  intensi- 
tés du  courant  produit  successivement  par  chacune  de 
ces  températures,  l’autre  étant  à zéro,  et  non,  comme 
on  aurait  pu  le  croire,  à l’intensité  du  courant  qui  ré- 
sulte d’une  différence  seule  de  température. 

Le  courant  est  dû  au  mouvement  de  la  chaleur  dans 
chaque  métal , et  non  à des  effets  chimiques  lésultant 
de  l’action  de  l’oxigène  sur  les  métaux.  Pour  le  prouver, 
on  prend  une  cloche  en  verre  dans  laquelle  on  pratique 
deux  ouvertiii'es  latérales,  à chacune  desquelles  on  fixe, 
avec  du  mastic,  un  double  crochet  en  platine,  qui  est 
mis  en  communication  intérieurement  avec  run  des  bouts 
du  fil  fer  et  cuivre,  et  extérieurement  avec  le  multipli- 
cateur. On  fait  le  vide  sous  la  cloche,  dans  laquelle  on 
introduit  ensuite  du  gaz  hydrogène  bien  sec  ; on  élève 
ensuite  la  température  des  points  de  jonction  cuivre 
et  fer  avec  une  lentille  qui  concentre  les  rayons  solaires 
sur  ces  points:  on  a aussitôt  un  courant  électrique  dirigé 
dans  le  même  sens  que  celui  qui  est  produit.  Le  cou- 
rant ne  peut  donc  être  attribue  qu’au  mouvement  de  la 
chaleur. 

Nous  savons  ce  qui  se  passe  dans  un  circuit  composé 
de  deux  métaux,  quand  on  fait  varier  la  température 
des  deux  soudures  ; nous  allons  voir  la  marche  que  suit  , 
l’intensité  du  courant,  lorsque  l’une  des  soudures  ayant 
une  température  constante , on  élève  successivement 
celle  de  l’autre. 

Si  l’on  ,opère  avec  un.  circuit  platine  et  palladium, 
on  trouve  que  depuis  o jusqu’à  35o°,  pour  chaque  ac- 
croissement égal  de  température,  l’intensité  du  courant 
croît  de  la  même  quantité;  mais  il  n’en  est  pas  de  même 
dans  les  circuits  où  se  trouvent  d’autres  ntétaux , du 
moins  au-delà  de  certaines  limites,  car  la  loi  des  inten- 
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sites  devient  très-composée;  quelques  exemples  vont  en 
donner  la  preuve. 


DÉSIGNATION  J 
du  circuit. 


+ T 

Fer  = Cuirrc. . • 


TEMPÉRATURE 
'une  des  soudures 
l'autre 

étant  à séro. 


DÉVIATION 
de  l'aiguille 
aimantée. 


INTENSITÉ 
du  courant. 


a 

50 

72* 

100 

. I9n 

150  ....... 

...  . I4K 

200  

158 

250  

300  

«...  28,50  «... 
....  29  .... 

Au  rouf  P sombre  la  dé* 
Tlittoci  clisflfe  de  sens- 


Argent  = Zinc. . * 


Zinc.  =:  Argent. 


\ 


U 

20 

39 

58 

80 

120 

100 

187 

207 

216 

225 

225 

2:i5 

247 

253 

262 

270 

281 

3C0 

21K) 

282 


0 

2 

4 

6 

8 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

0 

2 

•4 

6 

8 

U) 

12 

14 

12 

10 


Or  = Zinc;  à 70®,  1a 
variation  est  d'environ  2®  ; 


mais  en  continuant  A élever 
la  température , elle  dimi- 
nue; et  k 160®  elle  est 
.nulle»  alors  elle  recom- 
Imence  en  sens  inverse. 

I Déviation. 


160°. .. 

. 0 

180  ... 

. 2 

196  ... 

. 4 

219  . .. 

. 6 

220  ... 

. £ 

240  ... 

. IC 

265  ... 

. IS 

276  ... 

. 14 

I 


Des  résultats  consignés  dans  ce  tableau,  on  tire  les 
conséquences  suivantes  : 

1°  Dans  un  circuit  fer  et  cuivre,  l’une  des  soudures 
étant  à zéro,  et  l’autre  croissant  depuis  zéro  jusqu’il  3oo“, 
l’intensité  du  courant  ne  croît  pas  proportionnellement 
à la  température;  à 3oo“,  elle  est  à peine  sensible;  mais 
si  l’on  continue  à élever  la  température,  le  courant  de- 
vient stationnaire,  son  intensité  commence  à décroître, 
et  finit  par  changer  de  direction  quand  la  température 
est  au  rouge  sombre. 
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2**  I>e  ïinc  et  l’argent,  le  aine  et  l’or  donnent  des 
effets  semblables.  Ifargent  est  d’abord  positif;  le  cou- 
rant augmente  d’intensité  juscpi’à  120“,  diminue,  et  de- 
vient nul , pour  se  reproduire  en  sens  inverse,  c’est-à-dire 
que  le  zinc  devient  positif  et  conserve  cet  état  jusqu’à 
sa  fusion.  Aussitôt  que  l’on  ce.sse  d’élever  la  tempéra- 
ture, le  courant  diminue  et  finit  par  reprendi’e  sa  pre- 
mière direction.  L’or  se  comporte  de  même  que  l’argent. 
Quelle  est  la  cause  de  ce  singulier  changement?  On  ne 
peut  l’attribuer  qu’à  des  modifications  dans  l’état  d’a- 
grégation des  molécules,  et  non  à l’action  de  l’air  sur  le 
zinc , car  il  a également  lieu  quand  la  soudure  plonge 
dans  de  l’huile  privée  d’air  et  d’eau. 

I.e  circuit  fer  et  cuivre  donne  des  effets  constants, 
quels  que  soient  le  diamètre  des  fds  et  leur  mode  de 
contact,  c’est-à-dire  qu’il  y ait  soudure  ou  simplement 
contact  avec  une  forte  |)rcssion;  mais  il  n’en  est  pas  de 
même  avec  les  circuits  zinc  et  or,  zinc  et  argent,  les 
effets  varient  d’intensité  suivant  le  diamètre  des  fils  et 
leur  mode  de  contact  ; quelquefois  même  le  premier 
courant  est  à peine  sensible.  Ce  phénomène,  quoiqu’on 
ne  puisse  pas  en  donner  les  lois,  prouve  du  moins  que 
l’intensité  des  courants  thermo-électriques  dans  les  cir- 
cuits métalliques  peut  être  sujette  à bien  des  variations; 
cependant  sa  marche  est  régulière  dans  certaines  limites. 

Je  vais  d’abord  montrer  que,  dans  la  plupart  des  cir- 
cuits métalli((ues , l’intensité  du  courant  croît  propor- 
tionnellement à la  température  jusqu’à  /(o“  au  moins. 
L’inspection  seule  du  tableau  suivant  prouve  cette  vérité. 
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MIÎTAÜX 
qui  composent  le 
ciieuit. 

TKMrBHATOBft 

de  l’une  des 
soiid  tires, 
l’autre  rtuiil 
A zéro. 

dâviatioh 

dr 

l'iiiguille 

ainianlèe. 

mTEHtrT^ 

du 

courant. 

larrssiTii 

calf'uire. 

f 11».  ... 

...  18, 8t)  .. 
...  38 
. • • 50,76  . . 
...  70 

...  10.  <K) 

...38 
...  hl 

Fer  el  Argent 

20 

30 

40  ... 

...  •:ô 



[ 10 . 

....  28  .... 

...  20 

. ..  20 

20 

....  41  .... 

..  40,70  ,. 

...40 

ao  ... 

....  48  .... 

...  59^02  .. 

. . . 00 

...80 
...  10 

1 

( 10...*. 

....  18  

...  10 

1 20 

....  2H  .... 

...  20 

...  20 

...  :w,28  .. 

...  40,40  .. 

...  20 

, 40  

....  41  .... 

...40 

10 

...  28  . ... 

...20 

Argent  et  Était» 

2fl 

....  41  .... 

...  40,70  .. 
. . . 69,92  . . 

...  40 

510. ...  . 

...  60 

40 

1 10 

....  1.1  .... 

...  0.00  .. 

...  6,71 

Cuivre  et  Argent 

1 

....  22  

....  28  .... 

...  13,30  . . 
...  20 

...  13,42 
...  20,13 
...  26,84 

[ 40 

1 

....  34  .... 

...  27,20  .. 

21.  Tous  ces  résultats  ne  sont  pas  comparables  entre 
eux , attendu  que  le  pouvoir  conducteur  de  cliaque  circuit 
n’est  pas  le  même;  ils  ne  peuvent  donc  servir  à détermi- 
ner la  relation  qui  existe  entre  les  intensités  des  courants, 
et  par  conséquent  le  pouvoir  thermo-électrique  de  chaque 
métal,  c’est-à-dire  la  faculté  dont  jouit  chaque  métal  d’é- 
mettre telle  quantité  d’électricité,  dans  son  contact  avec 
un  autre  métal,  à une  température  donnée.  Pour  remplir 
ce  double  but,  on  opère  avec  un  circuit  composé  de  fils 
de  tous  les  métaux  dont  on  veut  trouver  la  faculté  ther- 
mo-électrique. En  ne  changeant  pas  de  circuit,  la  con- 
ductibilité est  toujours  la  même,  et  les  résultats  devien- 
nent comparables  entre  eux.  Toutes  les  soudures  sont 
maintenues  à la  température  zéro,  excepté  celle  sur  la- 
quelle on  expérimente,  et  dont  on  élève  la  température  de 
la  manière  indiquée  figure  i8.  Voici  les  résultats  obtenus 

4. 
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avec  un  circuit  composé  de  fils  de  8 métaux  différents, 
de  deux  décimètres  de  long  chacun,  d’un  demi-millimètre 
de  diamètre,  soudés  avec  .soin  bout  à bout,  comme  l’in- 
dique la  fig.  35,  et  dont  les  extrémités  sont  mises  en  com- 
munication avec  un  multiplicateur  gradué  à fil  court  : 


Circuit  n°  i. 


DÉSIGN\TION 

des 

soudures. 

TEMPÉRATÜRE 
de  la  soudure 
soumise 
à rexpérirnee. 

DÉVIATIONS 

correspondantes, 
de  l'aigtiille 
aimantée. 

INTENSITÉS 

des 

cooraots  électriques. 

+ — 

2A ; . 

....  îlA,r»0 

20 

• > 

...  i«,no  

— 

. . . *20 

. . . . 

. „T_. 

*20 

...  . 

+ 

aft  U 

39  B 

20 

7 ,» 

+ “7 

. 20 

2 » 

+ — 

20 

I B 

En  comparant  les  diverses  intensités,  on  trouve  que 
pour  une  température  de  vingt  degrés  , chaque  métal 
acquiert  une  puissance  tbermo- électrique  telle,  que  l’in- 
tensité du  courant  produit  au  contact  de  deux  métaux 
est  égale  à la  différence  des  quantités  qui  représentent 
chacune  de  ces  actions  dans  chaque  métal.  Ainsi,  si  l’on 
désigne  cette  puissance  par  on  aura  pour  l’intensité 
du  courant , lorsqu’on  élève  la  soudure  fer  cuivre , 
p.  fer — p.  cuivre=  27,96;  de  même  pour  le  platine 
et  le  fer,  p.  fer — p.  platine=  86,07.  retranchant 

la  première  expression  de  la  seconde,  on  a p.  cuivre — 
platine =8,1 1 , au  lieu  de  8,55  que  donne  l’expé- 
rience. La  soudure  fer  étain  donne  3i,a4;  celle  cuivre 
étain,  3,5o.  La  différence  fer  cuivre  est  donc  27,74,  au 
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lieu  de  27,96  que  donne  l’expérience.  Il  est  donc  bien 
démontré  que  l’intensité  d’un  courant  thermo^lectrique 
est  égale  à la  différence  des  actions  thermo-électriques 
produites  dans  chaque  métal  par  la  meme  température. 
Essayons  de  déterminer  chacune  de  ces  actions. 

Si  l’on  représente  la  puissance  ou  l’action  thermo- 
électrique du  fer,  à vingt  degrés,  par  a:,  on  aura  : 


P . fer. . . . 
p.  argent. 
p.  or.  . . . 
p.  zinc. .. 
p . cuivre. 
p.  étain.  . 
p.  platine, 


X 

X — 26,20 
X — 26,70 

X 26,96 

X — 27,96 

X 3i,24 

X — 36,  . 


Dans  cet  arrangement , chaque  métal  est  positif  par 
rapport  à celui  qui  le  précède.  Si  x était  connu,  le  pou- 
voir thermo-électrique  s’eu  déduirait;  mais,  comme  le 
fer  est  positif  par  rapport  à tous  les  métaux  qui  entrent 
dans  le  circuit,  on  peut  en  conclure  que  sa  valeur  est 
supérieure  à 36. 

22.  D’un  autre  côté,  l’or,  l’argent  et  le  zinc  ont  des 
pouvoirs  à peu  près  égaux;  or,  quand  on  cherche,  parmi 
les  propriétés  calorifiques  , celles  qui  sont  sensiblement 
les  memes  pour  ces  différents  métaux,  on  ne  voit  que 
les  pouvoirs  rayonnants  qui  s’y  rapportent.  En  suppo- 
sant donc  que  ces  derniers  soient  proportionnels  aux 
pouvoirs  thermo-électriques,  ce  qui  forcerait  d’admettre 
que,  dan?  les  circuits  métalliques,  il  y a au  contact  , , 
un  rayonnement  semblable  à celui  qui  a lieu  dans  l’air, 
et  que  la  différence  des  pouvoirs  rayonnants  est  aussi 
une  des  causes  qui  influent  sur  le  sens  et  l’intensité  du 
courant,  on  parvient  alors,  mais  pour  ce  cas-là  seule- 
ment, à déterminer  la  valeur  de  x.  On  a 

x\x — 26,70::  i5:  12, 

i5  et  12  étant  les  pouvoirs  rayonnants  du  fer  et  de  l’or. 
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En  tirant  de  cette  proportion  la  valeur  de  a:,  et  la 
substituant  dans  les  expressions  P.  fer,  P.  argent,  etc., 
on  trouve  : 


P.  fer 

i33,5o. 

P . argent 

107,30. 

P . or 

106,80. 

P.  zinc 

io6,54- 

P . cuivre 

. . . 106,54. 

P.  étain 

ioa,a6. 

P.  platine 

97,5o. 

Ces  valeurs  sc  rapportent  à un  circuit  donné,  car  si 
on  le  change,  les  nombres  ne  sont  plus  les  mêmes.  Il 
est  facile  néanmoins  d’obtenir  des  nombres  qui  sont  in- 
dépendants du  pouvoir  conducteur  du  circuit  : la  valeur 
P.  fer — P.  cuivre  est  proportionnelle  à la  tëmpérature 
.et  au  pouvoir  conducteur  du  circuit.  Si  donc  l’on  re- 
présente par  8 la  différence  P.  fer — P.  cuivre  pour 
un  circuit  dont  le  pouvoir  conducteur  est  i et  la  tem- 
pérature I , on  aura , pour  un  pouvoir  m et  une  tem- 
pérature t, 

P . fer  — P . cuivre  =z  m t 8 ■, 
et,  pour  une  autre  différence, 

P.  fer  — P.  platine  = /n  t 8'; 
d’où  l’on  tire 

P.  fer  — P.  cuivre 8 

P.  fer  — P.  platine  8' 

Ce  rapport  est  indépendant  du  pouvoir  conducteur 
du  circuit  et  de  la  température  ; il  est  encore  le  même 
pour  un  circuit  quelconque , en  employant  une  tempé- 
rature t'  et  un  pouvoir  conducteur  m'. 

L’expérience  vérifie  complètement  ce  résultat  théo- 
rique, comme  on  peut  le  voir  ci-après  : 
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Circuit  b®  a. 


DÉSIGNATION 

des 

soudures. 

TEMPÉRATURE 
de  la  soudure 
somnise 
à l’expérience. 

déviations 

de 

l*a<  quille 
aimantée. 

intknsitks 

des 

courants 

électriques. 

+ — ; 

43  » 

+ — 

+ — 

7..V» 

/ 

Circuit  n®  3. 


Dans  le  circuit  n®  r , on  trouve  : 

P.  fer — P.  platine  86,07 

P.  fer — P.  cuivre  27,96 

Dans  le  circuit  n°  2,  on  trouve  : 

P',  fer  — P",  platine 45, 5o „ 

P',  fer  — P',  cuivre  35, 18  *’ 

Dans  le  circuit  n“  3,  on  trouve  : 

P*,  fer — P",  platine  5i  o, 

P",  fer  — P”,  cuivre  38 

Ces  rapports  sont  sensiblement  égaux,  commeTin- 
dique  la  théorie.  Il  n’existe  entre  eux  que  de’  légères 
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difTérences,  qui  rentrent  dans  la  limite  des  erreurs  que 
l’on  peut  commettre  en  mesurant  des  phénomènes  aussi 
délicats  que  les  précédents. 

La  moyenne  de  ces  trois  nombres  étant  i,3a,  si  l’on 
fait  P.  fer — P.  cuivre  = x , et  que  l’on  adopte  encore 
P • fer  1 S 

la  valeur  : = — , on  aura 

P . cuivre  1 2 


Métaux.  Pouvoirs  thermo-électriques. 

P . fer 5 

P.  argent 4i07 

P.  or 4>o52 

P.  zinc 4»o35 

P . cuivre 4 

P.  étain 3,89 

P.  pjatine 3,68. 


Ces  valeurs  seront  les  mêmes  pour  un  circuit  quel- 
conque, et  pour  tous  les  cas  où  les  pouvoirs  thermo- 
électriques des  métaux  croissent  comme  les  températures  ; 
ce  qui  a lieu  pour  celles  qui  sont  au-dessous  de  5o°,  et 
dans  la  supposition  où  ces  pouvoirs  sont  proportionnels 
au  pouvoir  rayonnant  des  métaux.  C’est  en  faisant  de 
nouvelles  expériences  qu’on  pourra  voir  jusqu’à  quel 
point  cette  hypothèse  est  fondée.  Dans  tous  les  cas,  si 
on  ne  l’admettait  pas,  on  aurait  toujours  pour  les  pou- 
voirs'thermo-électriques  : 


P.  fer 

ï _ 

0,93 

0,948 

0,965 

I 

P . m* 







P.  étain 

lT  

r,ii 

P.  platine 

1,32. 

2.3.  Ces  valeurs  sont  indépendantes  du  plus  ou  moins 
de  chaleur,  et  du  refroidissement  dans  l’air  de  la  partie 
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des  fils  ou  barres  situés  au  dehors  de  la  source  de  cha- 
leur. Pour  le  prouver,  il  suffit  de  former  un  circuit  de 
plusieurs  fils  alternatifs  de  fer  et  de  cuivre  n’ayaut  pas 
les  mêmes  dimensions  en  longueur  et  en  grosseur,  et 
d’élever  successivement  la  température  de  chaque  sou- 
dure au  même  degré,  toutes  les  autres  étant  à zéro , et 
de  voir  quelles  sont  les  intensités  des  autres  courants. 
L’expérience  montre  que  ces  dernières  sont  égales. 


DIMENSIONS 
des  fils 

formatkt  qq  même  circuit. 

TEMPÉRATURE 

des 

soudures. 

DÉVIATIONS 

de 

l’aiguille 

aimantée. 

1 

Fer,  loDg.  3 dêcîm.,  diamètre  3 millim,. 

Platine,  long,  l décim.,  diam.  3 miltim. . . 

Plaltne,  long.  I décim.,  diam.  1 mil! 

0 Fer,  long.  3 décim.,  diam.  I raill 

. . .1. . , 15  

fl  Fer,  long.  3 décim.,  diam  de  mill. .... 

16 

R Platine,  long.  3 décim.,  diam.  -j  de  mill.. 

R Fer,  long.  3 décim.,  diam . — • 

Q Platine,  long.  3 décim.,  diam.  ^ 

On  peut  objecter  à cette  permanence  dans  l’égalité 
de  l’intensité  des  courants,  que  la  conductibilité  du  cir- 
cuit étant  diminuée  par  la  présence  de  fils  très-fins  de 
platine  et  de  fer,  il  ne  passe  plus  alors  dans  le  circuit 
qu’un  courant  d’une  certaine  intensité  , et  qu’au-delà 
aucun  courant  ne  saurait  être  rendu  sensible.  S’il  en 
était  ainsi,  on  devrait  trouver  une  certaine  température 
inférieure  à celle  de  5o°,  passé  laquelle  le  courant  n’aug- 
mente plus;  et  comme  cette  circonstance  ne  se  présente 
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pas , puisque  l’intensité  augmente  comme  la  tempéra- 
ture, il  faut  clone  admettre  que,  pour  la  même  conduc- 
tiliilité  électrique  et  la  même  température  inférieure 
à 5o° , l’intensité  du  courant  est  indépendante  de  la 
longueur  ou  du  diamètre  des  (ils. 

Rien  n’est  plus  simple  que  de  prouver  l’exactitude  des 
résultats  consignés  dans  les  différents  tableaux  ci-des- 
sus. £n  effet,  dans  les  circuits  fermés,  à part  un  petit 
nombre  d’exceptions,  il  y a absence  de  courant  quand 
la  température  est  la  même  à toutes  les  soudures,  c’est- 
à-dire,  que  la  somme  des  courants  qui  vont  dans  un 
sens  est  égale  à la  somme  des  courants  qui  vont  dans 
l’autre  sens.  Dans  le  circuit  n”  3,  si  nous  effectuons  ces 
deux  sommes,  on  trouve  pour  l’une  : 

C.  fer.  cuivre  = 38 

C.  cuivre,  platine  = i3,3o 

5i,3o 

et  pour  l’autre,  fer  platine=:5i,i , valeur  sensiblement 
semblable  à la  première.  Celte  vérific;ation  doit  inspirer 
toute  confiance  dans  les  résultats  qui  ont  servi  de  base 
à nos  calculs. 

Jusqu’ici  il  n’a  été  question  que  des  phénomènes 
thermo-électriques  produits  dans  des  circuits  tout  mé- 
talliques; on  peut  en  obtenir  aussi  dans  des  circuits  où 
se  trouvent  des  corps  qui  sont  rangés  parmi  les  con- 
ducteurs médiocres.  M.  Nobili  (i)  nous  en  a donné  un 
exemple.  Cet  habile  phjsicien  prend  de  la  p.âte  d’argile, 
et  en  forme  différents  petits  bâtons  cylindriques  de  la 
longueur  de  a ou  3 pouces  et  de  3 à 4 lignes  de  diamètre, 
et  entoure  l’extrémité  de  chaque  cylindre  de  coton  imbibé 
d’un  liquide  conducteur,  qui  sert  à les  mettre  en  commu- 
'nication  directe  avec  un  multiplicateur.  Une  des  extré- 
mités libres  est  amincie  en  pointe,  et,  après  l’avoir 


(i)  Bibliothèque  de  Genève,  t.  xxxvn,  p.  74. 
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échauffée  au  rouge  à la  flamme  d’une  lampe,  il  l’appli- 
que avec  pression  sur  l’extrémité  froide  de  l’autre  cy- 
lindre : il  se  produit  alors  un  courant  qui  va  de  la  partie 
chaude  à la  partie  froide.  Cet  effet  est  dû  à la  réaction 
l’une  sur  l’autre  de  deux  portions  de  l’eau  qui  n’ont  pas 
la  même  température. 

§ III.  Du  dégagement  de  V électricité  par  la  chaleur 

dans  diverses  substances  minérales  cristallisées. 

\ 

Nous  n’avons  plus  à nous  occuper  que  des  effets  de 
la  chaleur  dans  les  corps  mauvais  conducteurs.  On  con- 
çoit parfaitement  que,  dans  les  corps  conducteurs,  il  ne 
puisse  y avoir  que  des  courants  électriques,  puisque  les 
deux  «‘lectricités  se  recombinent  aussitôt  qu’elles  sont 
dégagées;  mais  dans  les  autres  corps,  elles  restent  plus 
ou  moins  de  temps  séparées,  et  il  doit  en  résulter  des 
effets  de  tension.  Commençons  par  étudier  ces  effets 
dans  les  corps  cristallisés,  dont  la  forme  déroge  à la  loi 
de  symétrie,  attendu  que  les  sommets  n’étant  pas  com- 
posés de  faces  semblables , la  chaleur  ne  doit  pas  se 
propager  de  la  même  manière  de  chaque  côté.' 

Les  Hollandais  nous  ont  apporté  des  Indes  orientales, 
et  surtout  de  l’île  de  Ceylan , un  minéral  très-court, 
auquel  les  naturels  ont  donné  le  nom  de  tournamal 
ou  tire-cendres,  en  raison  de  la  propriété  dont  il  jouit 
d’attirer  les  cendres  quand  on  le  jette  dans  le  feu. 

Quelques-unes  des  propriétés  de  cette  pierre  ont  été 
consignées  pour  la  première  fois,  par  Lémery,  dans  l’His- 
toire de  l’Académie  des  Sciences  pour  l’année  1717.  Il 
annonça  que  ce  minéral  jouit  de  la  propriété  , après 
avoir  été  chauffé,  d’attirer  et  de  repousser  les  corps  lé- 
gers qu’on  lui  présente,  à la  manière  d’un  corps  élec- 
trisé. 

Æpinus  est  le  premier  qui  ait  prouvé  que  les  attrac- 
tions et  répulsions  de  la  tourmaline  étaient  dues  à l’ac- 
tion du  fluide  électrique.  Il  remarqua  aussi  le  premier 
la  polarité , c’est-à-dire  la  propriété  dont  jouit  ce  miné- 
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ral  d’avoir  ses  deux  extrémités  dans  deux  états  électri- 
ques contraires  (i).  11  aperçut  également  une  lueur  élec- 
trique en  approchant  dans  l’obscurité  un  corps  con- 
ducteur d’une  tourmaline  placée  sur  un  fer  chaud. 

Canton  ( dans  un  Mémoire  lu  à la  Société  royale  de 
Londres  en  1759  ) avança  que  la  tourmaline  n’est  élec- 
trique que  lorsque  la  température  monte  ou  descend. 
On  lui  doit  aussi  cette  observation  importante  que, 
lorsqu’une  tourmaline  a acquis  la  polarité  électrique,  si 
on  la  casse  en  deux,  chaque  fragment  possède  la  pola- 
rité, avec  cette  condition  que  les  parties  séparées  sont 
douées  d’une  électricité  contraire.  Voici  les  principaux 
effets  électriques  de  la  tourmaline  : 

L’une  des  extrémités,  quand  elle  est  chauffée,  prend 
l’électricité  positive,  et  l’électricité  négative  lorsqu’elle 
se  trouve  dans  un  état  de  refroidissement;  les  mêmes 
causes  produisent  des  effets  contraires  à l’autre  ex- 
trémité. 

L’état  électriqüe  peut  varier  de  cinq  manières  : 


A l’an  de«  pâles  : 


A l’antre  : 


(■ 

(• 
(- 


(-) 

) ^ O ) an  passage. 

) (+)• 


Le  premier  état  a lieu  lorsque  toute  la  surface  de  la 
pierre  est  exposée  également  à un  refroidissement  ou  à 
un  échauffement. 


( + ) ( + ) 

(-) (-) 


(i)  Mémoires  de  l'Académie  des  Sciences  et  Belles-Lettres  de 
Berlin  , 1756,  et  Recueils  de  différents  Mémoires  sur  la  tourma- 
line, Pétersbourg,  1762. 
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IjPS  pôles  prennent  le  môme  état  électrique,  soit  po- 
sitif, soit  négatif,  si  l’un  des  pôles  seulement  est  dans 
un  état  de  refroidissement,  tandis  que  l’autre  est  dans 
un  état  d'échauffement. 

( + ) (o  ) 

Cette  condition  se  présente  toutes  les  fois  que  l’un 
des  pôles  se  trouve  dans  un  état  d’échauffement  ou 
de  refroidissement,  et  l’autre  dans  un  état  station- 
naire. ' 

a4-  Hauy,  qui  attachait  une  grande  importance  aux 
caractères  physiques  des  substances  minérales,  n’a  donné 
qu’une  théorie  incomplète  des  propriétés  électriques  de 
la  tourmaline,  attendu  qu’il  n’a  pas  distingué  les  effets 
électriques  produits  selon  que  la  température  est  crois- 
sante ou  décroissante.  C’est  lui  qui  a découvert  cepen- 
dant que  les  cristaux  qui  dérogent  à la  loi  de  symétrie, 
dans  la  configuration  des  sommets , sont  les  seuls  qui 
deviennent  électriques  par  la  chaleur. 

Pour  observer  tous  les  phénomènes  que  je  viens  de 
rapporter,  on  place  la  tourmaline  dans  une  petite  chape 
de  papier,  fixée  à l’extrémité  d’un  fil  de  cocon  qui  tombe 
dans  un  cylindre  de  verre  posé  sur  une  lame  de  métal , 
dont  on  élève  la  température  avec  une  lampe  à alcool 
( fig.  36  ).  A mesure  que  l’intérieur  du  vase  s’échauffe, 
la  température  de  la  tourmaline  s’élève;  et  aussitôt  qu’elle 
devient  électrique , il  suffît  dé  lui  présenter  un  corps 
faiblement  électrisé  pour  observer  les  attractions  et  les 
répulsions.  Un  thermomètre  placé  dans  l’intérieur  du 
cylindre  sert  à indiquer  la  température.  Voici  les  résul- 
tats obtenus  avec  une  tourmaline  brune  légèrement  trans- 
lucide, de  3 centimètres  de  longueur  et  de  3 millimètres 
de  diamètre,  dont  on  a élevé  graduellement  la  tempéra- 
ture : 

Â 3o  degrés,  la  polarité  électrique  a commencé  à être 
sensible  à l’approche  d’un  corps  faiblement  électrisé  ; 
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elle  a continué  jusqu’à  i5o  degrés,  et  même  au-delà  , 
pourvu  que  la  température  ne  cessât  pas  de  monter;  car 
aussitôt  qu’elle  est  devenue  stationnaire,  la  polarité  a dis- 
paru, pour  reparaître  en  sens  inverse  quand  la  tempéra- 
ture a commencé  à baisser.  Le  moment  du  passage  d’une 
polarité  à l’autre  était  très-court.  On  pourrait  donc  croire 
que  l’intensité  électrique  de  chaque  pôle  est  en  raison 
de  la  vitesse  de  réchauffement  ou  du  refroidissement  ; 
mais  il  ne  paraît  pas  en  être  ainsi,  comme  on  peut  le  voir 
en  mesurant  l’intensité  électrique  à une  époque  quelcon- 
que. On  place  à cet  effet  dans  l’intérieur  de  la  cloche,  et  à 
peu  de  distance  de  chacune  des  extrémités  de  la  tour- 
maline, deux  tiges  verticales  en  fer,  communiquant  cha- 
cune avec  l’un  des  pôles  d’une  pile  sèche,  dont  l’inten- 
sité électrique  peut  être  regardée  comme  constante  dans 
un  temps  trè.s-court,  surtout  si  l’on  a l’attention  de  l’é- 
loigner du  foyer  de  chaleur.  Aussitôt  que  la  tourmaline 
devient  électrique,  elle  se  place  entre  les  deux  tiges,  les 
pôles  inverses  en  regard  ; et  si  on  la  dérange  de  cette 
position,  elle  y. revient  par  une  suite  d’oscillations  dont 
le  nombre,  dans  un  temps  donné,  sert  à déterminer 
l’intensité  de  l’électricité. 


TEMPKRATÜRE 
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La  température  a été  portée  à ii5°;  à io5“,  la  tour- 
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maline,  quoiqu’elle  fût  électrique  avant,- a commencé 
à se  fixer  entre  les  deux  tiges  verticales  qui  communi- 
quaient avec  les  pôles  de  la  pile  sèche;  à ioo“,  les  os- 
cillations étaient  mesurables.  Depuis  ii5  jusqu’à  100°, 
moment  où  le  refroidissement  était  le  plus  rapide,  l’iu- 
tensité  électrique  croissait  très-lentement;  de  100“  à 
90°,  l’accroissement  a été  rapide,  puis  l’a  été  moins 
jusqu’à  jo°;  de  70°  à il  est  resté  sensiblement  sta-  - 
tionnaire;  de  4o°  à 20“,  il  a diminué  à peu  près  dans 
"la  même  proportion  qu’il  avait  augmenté  depuis  100“ 
jusqu’à  70°.  I>a  polarité  électrique  a disparu  entièrement 
à i5°,  quoiqu’elle  eût  commencé  à paraître  à 5o”,  quand 
on  a élevé  la  température.  Plusieurs  tourmalines  ont 
donné  des  résultats  semblables.  On  voit  donc  que  l’in- 
tensité électrique  de  chaque  pôle  n’est  pas  en  raison 
directe  de  la  vitesse  du  refroidissement.  I.a  loi  qu’elle 
suit  est  très-compliquée  et  ne  peut  être  déterminée  avec 
exactitude  ; il  paraît  seulement  que  la  tourmaline  est 
douée  d’une  certaine  force  coercitive  qui  s’oppose  à la 
recomposition  immédiate  des  deux  électricités.  C’est  le 
seul  moyen  d’expliquer  pourquoi  elle  est  encore  cleo- 
trique  par  un  refroidissement  lent  à i4“,  tandis  qu’elle 
ne  le  devient  qu’à  3o°  par  échauffement.  S’il  est  facile 
de  mesurer  l’intensité  électrique  de  la  tourmaline  pen- 
dant son  refroidissement,  il  n’en  est  pas  do  même  lors- 
qu’on élève  sa  température;  cela  tient  à ce  que,  dans 
réchauffement,  la  force  coercitive  est  sans  effet  pour 
augmenter  l’intensité  de  la  polarité. 

Après  avoir  exposé  ce  qui  se  passe  dans  une  tourma- 
line dont  toutes  les  parties  ont  été  également  échauf- 
fées ou  refroidies  en  même  temps , examinons  ce  qui 
arrive  quand  l’une  des  extrémités  reçoit  plus  de  chaleur 
que  l’autre.  On  enferme  chaque  bout  de  la  tourmaline 
dans  un  petit  tube  de  verre,  qui  a sensiblement  le  même 
diamètre,  pour  qu’il  s’y  applique  exactement;  puis  on 
l’assujettit  par  son  milieu  à un  tube  de  verre  avec  un 
fil  de  platine.  Si  l’on  chauffe  l’un  des  deux  bouts,  par 
exemple  celui  qui  est  positif  par  échauffement,  l’extré- 
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mité  de  la  tourmaline  qui  y correspond  s’échauffera  d’a- 
bord aux  dépens  du  tube,  prendra  la  même  tempéra- 
ture que  lui,  puis  se  refroidira  en  même  temps.  Dans 
le  premier  cas,  tant  que  la  température  ne  commencera 
pas  à s’élever  à l’autre  bout,  la  tourmaline  ne  possédera 
qu’une  seule  électricité.  On  s’assure  de  ce  fait,  en  pré- 
sentant successivement  tous  les  points  de  la  tourmaline 
aux  disques  de  clinquant  de  deux  électroscopes  de  Cou- 
lomb, chargés  l’un  d’électricité  positive,  l’autre  d’élec- 
tricité négative.  Cet  effet  ne  se  produit  qu’autant  que 
la  température  va  en  décroissant,  et  que  le  côté  opposé 
à celui  qui  a été  chauffé  n’a  pas  encore  atteint  la  tem- 
pérature suffisante  pour  qu’il  y ait  manifestation  d’é- 
lectricité. Il  n’y  a donc  qu’une  seule  électricité  de  mise 
enjeu.  Comment  ce  phénomène  peut-il  être  produit, 
quand  on  sait  que  dans  tout  dégagement  d’électricité  il 
y a toujours  émission  des  deux  fluides?  Il  faut  qu’il  y 
ait  eu  une  électricité  de  dissimulée  ou  d'absorbée  par 
l’air  : c’est  ce  que  les  recherches  les  plus  minutieuses 
n’ont  pu  nous  indiquer.  Ce  qu’il  y a de  certain , c’est 
qu’on  peut  faire  acquérir  une  seule  électricité  à un  des 
côtés  d’une  tourmaline,  sans  que  l’autre  en  prenne,  et 
sans  qu’on  considère  par  conséquent  l’état  de  celui-ci 
comme  transitoire,  c’est-à-dire  passant  d’un  état 
électrique  à un  autre,  comme  il  a été  dit  précédem- 
ment. 

Revenons  maintenant  au  bout  positif  où  l’on  a sup- 
posé la  température  croissante.  Aussitôt  qu’elle  est  sta- 
tionnaire, son  état  électrique  cesse  pour  reparaître  en 
sens  inverse  quand  elle  baisse.  Dans  [le  même  temps,  le 
côté  négatif,  suivant  que  la  température  est  constante 
ou  descendante,  est  à l’état  zéro,  ou  possède  l’électri- 
cité négative  ou  positive.  Ces  faits  prouvent  que  lorsqu’on 
échauffe  inégalement  les  deux  côtés  d’une  tourmaline , 
chacun  d’eux  prend  un  état  électrique,  indépendant  de 
l’autre,  de  sorte  que  chacun  d’eux  prend  la  mênfe  es- 
pèce d’électricité  que  si  toute  la  pierre  possédait  la  tem- 
pérature correspondante  à ce  côté. 
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Nous  avons  examiné  le  cas  où  la  température  était 
croissante  à l’extrémité  positive,  et  dans  un  état  station* 
naire  au  bout  opposé.  Rien  n’est  plus  simple  que  d’ob- 
tenir cette  dernière  condition  : il  suffit  de  mettre  ce  der- 
nier dans  un  petit  tube  rempli  de  glace.  Cette  précaution 
doit  être  prise  toutes  les  fois  que  l’on  veut  mettre  de 
l’exactitude  dans  les  expériences. 

Haüy  avait  annoncé  comme  un  fait  nouveau  (i),  que, 
dans  un  cristal,  pendant  le, refroidissement,  la  polarité 
électrique  s’était  d’abord  établie,  avait  disparu,  puis 
s’était  reproduite  en  sens  inverse.  Ces  effets  ne  peuvent 
être  attribués  qu’à  des  alternatives  d’échauffement  et  de 
refroidissement,  dont  le  célèbre  minéralogiste  n’a  jamais 
tenu  compte  dans  ses  expériences. 

La  plupart  des  tourmalines  présentent  les  effets  que 
nous  venons  de  mentionner  ; mais  leur  intensité  varie 
tellement  dans  les  cristaux  provenant  de  la  même  loca- 
lité, que  l’on  est  porté  h attribuer  ces  variations  à des 
différences  dans  leur  dimension,  leur  structure  ou  leur 
couleur.  On  emploie  deux  modes  pour  rendre  électri- 
ques les  tourmalines  : réchauffement  et  le  refroidissement 
lents  , réchauffement  et  le  refroidissement  rapides.  Le 
premier  s’obtient  en  élevant  graduellement  la  tempéra- 
ture de  la  cloche  dans  laquelle  est  suspendue  la  pierre, 
éteignant  la  lampe,  et  laissant  le  refroidissement  s’opé- 
rer lentement.  I.e  deuxième  mode  consiste  à transporter 
la  tourmaline,  qui  est  à une  température  basse,  dans  un 
milieu  où  elle  est  élevée,  et  à observer  ce  qui  se  passe 
pendant  qu’elle  s’échauffe.  On  la  retire  ensuite,  pour  la 
mettre  dans  un  milieu  moins  chaud.  Les  tourmalines 
qui  jouissent  de  la  faculté  électrique  au  plus  haut  degré 
l’acquièrent  par  ces  deux  modes,  taudis  que  celles  qui 
sont  peu  électriques  ne  le  deviennent  que  parle  deuxième 
seulement  : il  y en  a qui  ne  le  sont  par  aucun  des 
deux. 


(i)  Traité  de  Physique,  t.  i®’’,  p.  5o5. 

U.  5 
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3 ai  soumis  à l’expérience  une  tourmaline,  très-légè- 
rement translucide  sur  les  bords , de  8 centimètres  de 
longueur,  et  environ  a millimètres  de  diamètre;  c’est 
une  des  plus  longues  que  j’aie  vues  ; elle  n’est  devenue 
électrique  par  aucun  des  deux  modes  d’exciter  la  puis- 
sance électrique  par  la  chaleur. 

Une  deuxième  tourmaline,  de  6 centimètres  - de  long 
et  d’une  grosseur  à peu  près  égale  à la  précédente,  n’est 
devenue  électrique  par  l’échaufTement  que  lorsque  l’é- 
lévation de  température  était  rapide,  c’est-à-dire,  lors- 
qu’elle passait  d’un  milieu  à ia“  dans  un  autre  à Go“. 
Pendant  le  refroidissement  lent,  elle  n’a  manifesté  la 
polarité  électrique  qu’à  Go“,  bien  qu’on  ait  porté  la  tem- 
pérature à loo".  Une  troisième  et  une  quatrième  avaient 
sensiblement  les  mêmes  dimensions  : longueur,  o,  5o 
millimètres,  diamètre,  o,o45;  nullement  électriques  par 
un  écliauffement  progressif;  mais  elles  le  devinrent 
fortement  par  un  changement  de  température  de  i 5“  à 
go“,  et  commencèrent  à l’être  à 5o”  par  un  refroidisse- 
ment lent. 

Six  tourmalines,  de  o,ao  niillim.  à o,4o  milliin.  de 
longueur,  et  de  o,oa  de  diamètre,  sont  devenues  électri- 
ques par  les  deux  modes  de  changement  de  tempéra- 
ture, et  ont  manifesté  même  cette  propriété  quand  le 
refroidissement  a commencé  à ioo°.  Deux  tourmalines 
de  2 centimètres  de  longueur  et  de  ^ millimètre  de  dia- 
mètre ont  acquis  une  forte  polarité  par  les  plus  faibles 
changements  de  température,  soit  pendant  l’élévation, 
soit  pendant  le  refroidissement , quel  que  fût  le  mode 
adopté. 

Des  fragments  de  tourmaline  ont  constamment  donné 
des  effets  plus  marqués  que  la  pierre  dans  son  entier. 
Par  exemple,  une  tourmaline  de  5o  mill.  de  longueur 
et  de  0,01  5 de  diamètre,  qui  n’était  électrique  que  par 
un  écliauffement  rapide  de  12“  à 5o",  ayant  été  cassée 
en  deux  parties,  chacune  d’elles  l’est  devenue  par 
un  écliauffement  lent.  Une  autre,  de  0,20  millim.  de 
longueur,  et  de  0,02  niillim.  de  diamètre,  commençait  à 
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#tre  électrique  à 88°  par  un  refroidissement  lent;  ayant 
été  brisée,  chaque  moitié  l’est  devenue  à ‘roo“  par  le 
même  mode. 

Une  tourmaline  non  électrique  par  la  chaleur  ayant 
été  partagée  en  deux , les  deux  fragments  le  sont  deve- 
nus, Ces  faits  tendent  donc  à prouver  que  les  phéno- 
mènes électriques  de  la  tourmaline  varient  en  raison  de 
la  longueur  et  de  la  grosseur,  et  peut-être  de  la  diapha- 
néité  des  cristaux,  puisque  les  plus  petites  tourmalines 
prennent  une  polarité  très-forte  par  de  faibles  change- 
ments de  température,  et  que  celles  qui  ont  de  5 1»  6 
centimètres  de  long  perdent  déjà  la  [Dropriété  de  s’élec- 
triser par  le  premier  mode,  et  qu’eu  fin  de  grandes  tour- 
malines paraissent  être  réfractaires. 

Dans  le  cas  où  cette  loi  s’appliquerait  à des  tourma- 
lines de  plus  en  plus  petites,  il  s’ensuivrait  que  les 
molécules  intégrantes  acquerraient  une  polarité  électri- 
que très-intense,  pour  de  faibles  variations  de  tempé- 
rature. 

On  a remarqué  que  les  tourmalines  transparentes 
étaient  celles  dont  les  propriétés  électriques  par  la  cha- 
leur avaient  le  plus  d’énergie;  il  y a cependant  des  cris- 
taux noirs  et  opaques  qui  possèdent  cette  propriété  à 
un  degré  bien  marcjué. 

20,  Plusieurs  substances  minérales  cristallisées  pré- 
sentent les  mêmes  phénomènes  que  la  tourmaline.M.  Haüy 
a reconnu  que  ce  sont  celles  dont  les  cristaux  dérogent  à 
la  loi  de  symétrie , c’est-à-dire  dont  les  parties  opposées 
correspondantes  ne  sont  pas  semblables  par  le  nombre, 
la  disposition  et  la  figure  de  leur  face.  Le  sommet  qui  est 
le  plus  chargé  de  facettes  est  celui  qui  manifeste  l’élec- 
tricité positive  par  refroidissement. 

Canton  a reconnu  les  propriétés  électriques  dans  la 
topaze;  Brard  dans  l’axinique;  Haüy  les  a observées  dans 
la  boracite,  la  mézotype,  l’oxide  de  zinc,  et  le  sphène. 

Dans  la  boracite,  la  distribution  de  l’électricité  s’y 
' fait  avec  des  circonstances  particulières.  Cette  substance 
a pour  forme  primitive  un  cube,  dans  lequel  les  sbni- 

5. 
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mets  situés  aux  extrémités  d’un  même  axe  ne  sont  pas 
formés  d’un  même  nombre  de  facettes.  Ce  cristal  déroge 
donc  à la  loi  de  symétrie. 

Haüy  a trouvé  que  les  forces  électriques  s’exerçaient 
dans  les  directions  des  quatre  axes,  de  manière  que  ce- 
lui des  deux  angles  solides  relatifs  à un  même  axe,  qui 
se  trouvait  remplacé  par  un  autre,  donnait  toujours  des 
signes  d’électricité  positive  par  refroidissement,  tandis 
que  l’angle  solide  opposé,  qui  était  resté  entier,  mani- 
festait constamment  l’électricité  négative.  Les  figures  87, 
38,  3g,  représentent  des  cristaux  de  tourmaline,  de 
topaze,  de  boracite,  dans  lesquels  on  voit  que  les  som- 
mets ne  sont  pas  semblables. 

•i6.  M.  Brewster  a annoncé  qu’un  certain  nombre  de 
substances  jouissaient  des  propriétés  électriques  par  la 
chaleur  (i),  savoir  : 


Scolézite. 

Mézolite. 

Mézotype  de  Groenland. 
Spath  calcaire. 

Béryl  jaune. 

Sulfate  de  baryte. 

Sulfate  de  strontiane. 
Carbonate  de  plomb. 
Diopside. 

Spath  fluor,  rouge  et  bleu. 
Tartrate  de  potasse  et  de 
soude. 

Acide  tartrique. 

Oxalate  d’ammoniaque. 
Oxymuriate  de  potasse. 
Sulfate  de  magnésie  et  de 
soude. 

Sulfate  d’ammoniaque. 
Sulfate  de  fer. 


Diamant. 

Orpiment  jaune. 
Aualcime. 

Améthyste. 

Quartz  du  Dauphiné. 
Idocrase. 

Mellite. 

Soufre  natif. 

Grenat. 

Dichroïte. 

Sulfate  de  magnésie. 
Prussiate  de  potasse. 
Sucre. 

Acétate  de  plomb. 

Carbonate  de  potasse. 
Acide  citrique. 
Oxymuriate  de  mercure. 


' (1)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  xxvm. 
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M.  Brewster  cite  particulièrement  le  tartrate  de 
potasse  et  de  soude  et  l’acide  tarlrique  comme  possédant 
la  propriété  pyro-électrique  à un  haut  degré.  D’après 
les  notions  que  nous  avons  acquises  sur  les  propriétés 
électriques  des  corps  en  général , nous  devons  être  peu 
disposés  à reconnaître  la  propriété  pyro-électrique  dans 
des  corps  dont  les  cristaux  ne  dérogent  pas  à la  loi  de 
symétrie  ; car  nous  ne  voyons  pas  dans  un  cube , dont 
toutes  les  parties  sont  semblables , où  serait  placé  cha- 
que pôle,  puisqu’il  n’y  a pas  de  motif  pour  que  l’une 
des  deux  électricités  se  porte  plutôt  d’un  côté  que  de 
l’autre.  Analysons  le  procédé  qui  a été  employé  par 
M.  Brewster  pour  reconnaître  l’existence  de  la  pyro- 
électricité des  substances  désignées  ci-dessus  : il  prend  la 
membrane  interne  et  excessivement  mince  de  l’arundo 
pliragmites,  qu’il  coupe  en  très- petits  fragments.  Quand 
ces  fragments  sont  secs,  ils  sont  très-légers  et  adhèrent 
au  nombre  d’un,  de  deux,  de  trois,  au  cristal  dont  on 
a élevé  la  température. 

Cette  épreuve  est  insufBsante  pour  reconnaître  la  pré- 
sence de  l’électricité  dans  les  corps  qui  ont  été  chauf- 
fés. En  effet , lorsque  l’on  veut  savoir  si  un  corps  est 
électrisé,  il  faut  s’assurer  de  deux  choses  : i”  s’il  attire 
les  corps  légers  qu’on  lui  présente,  2“  s’ils  sont  repous- 
sés immédiatement  après  le  contact.  Toutes  les  fois  qu’il 
y a attraction  seulement  ou  répulsion,  on  ne  peut  en 
conclure  que  le  corps  soit  électrisé  ; car  on  sait  qu’un 
corps  qui  a été  chauffé  exerce  plusieurs  genres  d’action 
sur  les  corps  légers  qui  sont  à la  température  ordinaire. 
Je  rappellerai  à cet  égard  une  observation  de  Fresnel , 
qui  doit  mettre  en  garde  contre  toute  espèce  d’attraction 
ou  de  répulsion  de  la  part  des  corps  dont  la  tempéra- 
ture a été  élevée.  Ce  pliysicien  attacha  aux  deux  extré- 
mités d’un  fil  d’acier  très-fin , suspendu  à un  fil  de 
cocon,  deux  disques  de  clinquant;  le  tout  placé  dans  une 
cloche.  Il  plaça  dans  l’intérieur  un  disque  de  clinquant 
dans  une  position  fixe,  et  fit  le  vide  sous  la  cloche.  En 
tournant  convenablement  le  fil  de  torsion',  il  mit  en 
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contact  l’un  des  disques  mobiles  avec  le  corps  6xe;  ayant 
fait  tomber  les  rayons  solaires,  réunis  par  une  loupe, 
tantôt  sur  le  corps  fixe,  tantôt  sur  le  disque  mobile,  ce- 
lui-ci fut  aussitôt  chassé  brusquement.  L’éloignement 
était  quelquefois  d’un  centimètre.  Fresne  la  prouvé  que 
ce  fait  ne  pouvait  être  attribué  à la  petite  quantité  d’air 
ou  de  vapeur  restée  sous  la  clocbe.  Il  a montré  ensuite 
que  cette  répulsion  ne  provenait  nullement  d’effets 
électriques  produits  par  de  l’électricité  développée  par 
la  chaleur;  puisque  le  disque  .fixe,  qui  était  en  métal, 
communiquait  avec  le  sol  au  moyen  d’une  tige  métal- 
lique; si  le  disque  mobile  avait  acquis  une  électricité 
quelconque,  il  y aurait  eu  attraction  au  lieu  d’une  ré- 
pulsion. 

Nous  savons  d’un  autre  côté  que , lorsque  l’on  pré- 
sente à un  corps  dont  la  température  est  suffisamment 
élevée,  des  corps  légers,  il  y a aussitôt' attraction  et 
adhérence  de  ces  derniers  sur  la  surface  du  premier. 
D’après  ces  observations,  nous  ne  pouvons  encore  ad- 
mettre que  tous  les  cristaux  cités  par  M.  Brewster  jouis- 
sent de  la  propriété  d’être  électriques  par  la  chaleur. 

§ IV.  Des  ejfets  de  la  chaleur  sur  les  corps  mauvais 
conducteurs. 

ay.  Nous  ignorons  entièrement  pourquoi  les  cristaux 
qui  dérogent  à la  loi  de  symétrie  sont  électriques  par  la 
chaleur  : la  cause  du  phénomène  réside  dans  les  rapports 
encore  inconnus  entre  la  distribution  du  fluide  électrique 
dans  ces  corps  et  le  groupement  de  leurs  molécufes  ; 
nous  en  sommes  réduits  par  conséquent  à multiplier  les 
expériences  pour  essayer  de  découvrir  quelques-uns  de 
ces  rapports. 

Comment  l’abaissement  et  l’élévation  de  température 
dans  les  corps  mauvais  conducteurs  modifient-ils  l’ac- 
tion réciproque  ties  deux  fluides  électriques  qui  compo- 
sent le  fluide  neutre  ? C’est  une  question  qui  se  rattache 
aaturellement  à celle  du  développement  de  l’électricité 
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dans  la  tourmaline , considérée  coratne  corps  mauvais 
conducteur. 

C’est  un  fait  constaté  depuis  long-temps,  que  la  cha- 
leur, en  pénétrant  dans  les  substances  métalliques,  di- 
minue leur  conductibilité  électrique,  tandis  qu’elle  l’aug- 
mente dans  le  verre,  la  gomme  laque  et  autres  corps 
mauvais  conducteurs;  par  conséquent,  lorsque  l’on  soumet 
ces  derniers  à l’influence  d’un  corps  électrisé,  pendant 
réchauffement  ou  le  lefroidissement,  il  s’y  produit  des 
phénomènes  électriques  de  décompositions  dépendants  de 
leurs  pouvoirs  conducteurs. 

Substituons  a la  tourmaline,  dans  l’appareil  qui  a 
servi  à étudier  ses  propriétés  électriques  ( fig.  36),.  un 
petit  tube  de  verre  d’un  millimètre  de  diamètre  et  de  8 
ou  lo  centimètres  de  longueur.  A la  température  or- 
dinaire, quand  les  parois  de  la  cloche  sont  parfaitement 
sèches , si  l’on  présente  extérieurement  un  bâton  de 
gomme  laque  électrisé  au  petit  tube,  celui-ci  est  attiré 
rapidement  par  suite  de  la  décomposition  de  son  fluide 
neutre,  qui  a lieu,  même  au  travers  du  verre,  comme 
Newton  l’a  observé  le  premier.  11  n’en  est  plus  de  même 
quand  la  cloche  est  recouverte  d’une  couche  d’eau  hy- 
grométrique, puisque  le  verre  devient  alors  conducteur 
de  l’électricité.  Mais  vient-on  à élever  la  température,  il 
ne  se  manifeste  aucun  effet  d’attraction,  jusqu’à  ce  que 
la  chaleur  soit  suffisante  pour  enlever  l’humidité;  mais 
si,  à u5°  environ,  on  éteint  la  lampe,  le  petit  tube  est 
attiré  aussitôt,  et  continue  à l’être  tant  que  dure  le  re- 
froidissement. En  élevant  de  nouveau  la  température 
à 3o°,  non-seulement  le  tube  est  attiré,  mais  il  acquiert 
encore,  par  suite  de  la  décomposition  de  son  fluide  na- 
turel, deux  pôles  qui  disparaissent  presque  aussitôt  que 
le  corps  électrisé  est  retiré;  tandis  que,  si  on  les  fait 
naître  au  moment  où  l’on  éteint  la  lampe,  ils  persévè- 
rent pendant  plus  ou  moins  de  temps.  Quand  la  tem- 
pérature est  portée  à loo  ou  1 5o“,  la  polarité  ne  s’établit 
dans  le  tube,  sous  l’influence  du  corps  électrisé,  qu’au 
moment  où  le  thermomèti'e  commence  à baisser.  Dans 
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tous  les  cas,  elle  dure  pendant  une  partie  du  temps  du 
refroidissement.  Mais  si,  à un  instant  quelcon({ue,  on 
élève  de  nouveau  de  i°  à la  température  du  milieu 
où  est  le  petit  tube  de  verre,  la  polarité  disparaît  aus- 
sitôt. Ces  effets  ont  de  l’analogie  avec  ceux  que  présente 
la  tourmaline  pendant  le  refroidissement , avec  cette 
différence  néanmoins  que  l’influence  d’un  corps  électrisé 
détermine  dans  le  verre  l’effet  qui  est  produit  naturelle- 
ment dans  la  tourmaline.  Ce  rapprochement  n’est  pas 
sans  intérêt  pour  la  constitution  des  corps. 

Pour  éviter  l’influence  des  courants  d’air  au  dehors  du 
cylindre,  qui  enlèvent  de  l’électricité  au  bâton  de  gomme 
laque , et  celle  des  courants  du  dedans  au  dehors , on 
dispose  l’appareil  de  la  manière  suivante. 

La  partie  supérieure  du  cylindre  est  fermée  herméti- 
quement avec  une  plaque  de  verre,  sur  les  bords  de  la- 
quelle on  colle  du  papier  : on  interrompt  par  ce  moyen 
la  communication  de  l’intérieur  avec  l’extérieur.  Puis, 
sur  la  surface  extérieure  de  la  cloche,  on  fixe,  perpen- 
diculairement, un  tube  de  verre  de  3 à 4 décimètres  de 
longueur,  et  d’un  diamètre  assez  grand  pour  qu’on  puisse 
y introduire  le  bâton  de  gomme  laque  que  l'on  veut 
soustraire  à l’influence  des  courants  d’air  provenant  de 
la  combustion  de  l’alcool.  Malgré  ces  précautions,  on 
obtient  également  l’attraction  du  petit  tube  au  moment 
du  refroidissement,  quand  la  température  a été  portée 
de  ao°  à a5".  Ainsi  les  courants  extérieurs  et  ceux  du 
■ dedans  au  dehors  n’ont  eu  aucune  part  sur  l’action  pro- 
duite. La  polarité  électrique  et  son  mode  de  disparition 
ont  lieu  comme  précédemment.  Il  est  de  plus  bien  évi- 
dent qu’à  mesure  que  la  plaque  de  métal  sur  laquelle 
la  cloche  est  posée  s’échauffe , la  couche  d’air  qui  lui 
est  contiguë  ne  tarde  pas  à s’élever,  et  cède  ainsi  sa  place 
à une  autre,  de  manière  qu’il  s’établit  un  courant  d’air 
chaud  de  bas  en  haut , et  un  autre  d’air  froid  de  haut 
en  bas.  Aussitôt  que  la  lampe  est  éteinte,  la  plaque 
éprouve  un  refroidissement  qui  est  d’abord  très-faible; 
les  courants  continuent  donc,  mais  avec  un  peu  moins 
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de  vitesse.  De  même,  lorsqu’on  commence  à élever  la 
température,  ils  augmentent  peu  à peu  de  vitesse;  or, 
dans  le  premier  cas,  avec  le  cylindre  et  la  petite  cloche, 
il  y a des  phénomènes  qui  ne  se  montrent  pas  dans  le 
second,  tels  que  la  polarité  électrique,  qui  n’est  perma- 
nente que  dans  le  refroidissement,  et  l’attraction  du  pe- 
tit tube  par  le  bâton  de  gomme  laqué.  Il  faudrait  donc 
admettre  qu’une  faible  diminution  dans  la  vitesse  d’un 
courant  d’air  donne  naissance  à des  phénomènes  élec- 
triques qui  ne  se  montrent  pas,  du  moins  dans  certaines 
limites , lorsque  cette  vitesse  éprouve  une  légère  aug- 
mentation. 

Rien  n’autorise  à le  supposer;  car,  dans  l’état  actuel 
de  nos  connaissances  sur  les  propriétés  du  fluide  élec- 
trique, un  courant  d’air  chaud  ne  fait  autre  chose  que 
d’enlever  l’électricité  qui  se  trouve  en  équilibre  sur  la 
surface  d’un  corps  près  duquel  il  passe.  Cela  ne  suffit 
pas  pour  que  de  légères  modifications  dans  l’intensité 
d’un  courant  d’air  produisent  des  effets  aussi  différents. 
Je  ferai  encore  remarquer  qu’en  découvrant  par  en  haut 
la  cloche,  quand  la  température  de  l’intérieur  est  à i5o“, 
et  que  le  refroidissement  commence , les  courants  d’air 
sont  beaucoup  plus  forts  que  lors<iue  l’on  chauffe  dans 
les  températures  au-dessous  de  5o°  : ainsi  la  dispari- 
tion des  pôles  ne  vient  pas  des  courants  d’air.  11  y a 
donc  d’autres  causes  que  celles-là  auxquelles  il  faut  re- 
courir pour  expliquer  les  phénomènes  : ces  causes  sont 
la  dilatation  et  la  contraction  des  molécules  du  verre, ^ 
qui  paraissent  agir  ici  comme  dans  la  tourmaline. 

Quant  à l’effet  instantané  qui  a lieu  dans  les  tempé- 
ratures inférieures  h 5o°,  aussitôt  que  la  lampe  est 
éteinte,  et  quoique  le  thermomètre  continue  encore  à 
monter  de  quelques  degrés,  on  peut  l’attribuer  à la  dif- 
férence de  la  propagation  de  4 chaleur  dans  le  petit 
tuhe  de  verre  et  le  thermomètre.  Comme  il  est  probable 
que  le  phénomène  se  passe  à la  surface,  celle  du  tube 
doit  se  ressentir  plus  vite  des  effets  du  refroidissement 
que  le  thermomètre.  Tous  les  verres  ne  sont  pas  pro- 
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près  à ces  expériences;  ceux  que  l’on  fabrique  mainte- 
nant, et  qui  sont  trop  alcalins,  ne  maintiennent  que 
difficilement  la  polarité.  Il  faut  prendre  des  verres  an- 
ciens, si  l’on  veut  réussir  complètement.  Un  petit  cylin- 
dre de  gomme  laque,  substitué  au  petit  tube,  est  aussi 
attiré  rapidement  par  le  bâton  électrisé,  au  moment  du 
refroidissement  à 20"  ou  a5“;  mais  la  polarité  électrique 
est  très-difficile  à y établir,  et  encore  est-elle  de  peu  de 
durée. 

Pour  rendre  ces  effets  comparables,  il  faut  que  le  corps 
électrisé,  que  l’on  présente  aux  petits  cylindres  de  verre 
ou  de  gomme  laque,  possède  une  électricité  sensible- 
ment constante;  l’un  des  pôles  d’une  pile  sèche  convient 
parfaitement  à cet  usage. 

§ V.  Du  dégagement  de  l’électricité  dans  les  actions 
chimiques  ; principe  général. 

28.  Dans  le  frottement  et  autres  modes  employés 
pour  exciter  la  puissance  électrique,  il  y a non-seulement 
production  de  chaleur,  mais  souvent  encore  réaction  chi- 
miqiie  ; c’est  un  motif  pour  nous  occuper  d’abord  des  phé- 
nomènes électriques  qui  ont  lieu  toutes  les  fois  que  les 
particules  des  corps  réagissent  les  unes  sur  les  autres. 

La  production  de  l’électricité  dans  les  actions  chimi- 
ques a été  long-temps  un  sujet  de  controverse  entre  les 
physiciens,  comme  nous  l’avons  vu  dans  la  notice  histo- 
rique; mais,  depuis  la  découverte  d’üErsted,  on  a des 
moyens  tels , pour  résoudre  cette  question , qu’on  a pu 
rassembler  un  grand  nombre  do  faits  si  concluants,  qu’il 
n’est  plus  possible  maintenant  d’élever  le  moindre  doute 
sur  l’émission  de  l’électricité,  dans  les  combinaisons  et 
les  décompositions  chimiques. 

Lorsque  l’on  plonge,  l’un  après  l’autre,  dans  de  l’acide 
nitrique, les  deux  bouts  du  fil  de  cuivred’un  multiplicateur, 
on  a un  courant  électrique,  dont  l’action  sur  l’aiguille  ai- 
mantée indique  que  le  bout  plongé  le  premier  prend 
à l’autre  l’électricité  positive.  Cet  effet  peut  être  attri- 
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bué  à une  différence  dans  les  réactions  chimiques,  ou 
bien  à une  différence  dans  les  températures  des  deuji 
bouts  qui  sont  inégalement  attaqués,  le  bout  plongé 
le  dernier  étant  le  plus  attaqué,  et  celui  dont  la 
température  est  par  conséquent  la  plus  élevée.  Ce  ne 
sont  pas  là  encore  toutes  les  causes  qui  concourent  à 
l’effet  général;  nous  y reviendrons  dans  un  instant.  Pour 
décider  l’alternative,  nous  devons  rechercher  ce  qui  ar- 
rive quand  on  plongo  dans  un  liquide  conducteur  de 
l'électricité  les  deux  bouts  d’un  fil  de  métal,  non  atta- 
qué parce  liquide,  et  n’ayant  pas  la  même  température. 
Prenons  encore  de  l’acide  nitrique  et  deux  bouts  d’un 
même  fil  de  platine  ou  d’or,  mis  en  communication  avec 
le  multiplicateur,  et  dont  les  surfaces  soient  parfaitement 
nettes.  En  général,  il  n’y  aura  aucun  trouble  dans  l’équi- 
libre des  forces  électriques  à égalité  de  température;  mais 
si  l’on  relire  l’un  des  bouts  pour  élever  sa  température,  et 
qu’on  le  plonge  ensuite  dans  l’acide,  on  a un  courant  qui 
va  du  bout  froid  au  bout  chaud,  c’est-à-dire  que  le  premier 
prend  au  liquide  l’électricité  négative.  En  coinpaiant  ce 
résultat  à celui  de  l’expérience  précédente,  on  trouve  que 
si  la  cause  du  phénomène,  c’est-à-dire  la  chaleur,  était 
la  même  dans  les  deux  cas,  le  courant,  dans  le  premier, 
aurait  dû  être  dirigé  dans  une  direction  contraire,  puis- 
que le  bout  plongé  le  dernier,  qui  est  le  plus  attaqué  et 
celui  dont  la  température  est  la  plus  élevée,  aurait  dû 
prendre  l’électricité  positive,  au  lieu  de  l’électricité  né- 
gative. Dès  lors  nous  sommes  obligés  de  reconnaître 
encore  l’existence  d’effets  électriques  dans  les  actions 
chimiques.  Le  principe  étant  posé,  nous  allons  en  sui- 
vre les  conséquences  dans  tous  les  cas  où  les  particules 
des  corps  se  séparent  pour  se  combiner  avec  d’autres. 
Reprenons  l’appareil  où  les  deux  bouts  d’un  fil  d’or 
plongent  dans  de  l’acide  nitrique  pur. 

Si  l’on  ajoute  une  très-petite  quantité  d’acide  hydro- 
chlorique  , près  de  la  partie  immergée  d’un  des  deux 
fils,  afin  de  former  de  l’eau  régale,  l’aiguille  aimantée 
annonce  aussitôt,  par  sa  déviation,  l’existence  d’un  cou- 
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rant  électrique.  Le  bout  attaqué  prend  l’électricité 
négative,  et  l’autre  bout,  ou  l’acide,  l’électricité  posi- 
tive. En  remplaçant  l’un  des  fils  d’or  par  un  fil  de  pla- 
tine, les  effets  sont  les  mêmes,  c’est-à-dire  qujil  n’y 
a production  de  courant  que  par  l’addition  de  l’acide 
hydrochlorique;  le  bout  attaqué  prend  encore  l’élec- 
tricité négative.  Ce  résultat  nous  indique  que,  lorsque 
les  deux  bouts  d’un  fil  composé  de  deux  autres  fils  de 
métal  différent,  soudés  par  une  de  leurs  extrémités , 
plongent  dans  un  liquide  qui  n’attaque  ni  l’un  ni  l’au- 
tre, il  ne  se  dégage  pas  d’électricité;  mais  que  dès  l’ins- 
tant que  l’un  des  deux  métaux  est  attaqué,  celui  qui  l’est 
le  plus  prend  l’électricité  négative.  Ce  principe,  comme 
nous  allons  le  voir,  peut  être  traduit  ainsi  ; quand  un 
corps  se  combine  avec  un  autre,  celui  qui  joue  le  rôle 
d’acide  prend  l’électricité  positive,  et  celui  qui  se  com- 
porte comme  alcali,  l’électricité  négative. 

Si  l’on  veut  éviter  le  contact  immédiat  des  deux  mé- 


taux, on  opère  de  la  manière  suivante  : une  lame  d’or 
enveloppée  de  papier  Joseph  est  fixée  entre  les  deux 
branches  d’une  pince  de  platine  qui  communique  à l’un 
des  bouts  du  fil  d’un  multiplicateur  à long  circuit;  on 
la  plonge  dans  une  capsule  de  porcelaine  remplie  d’a- 
cide nitrique,  mis  également  en  rapport  avec  le  même 
appareil,  au  moyen  d’une  lame  de  platine  communiquant 
avec  l’autre  bout  du  fil.  Les  effets  sont  nuis;  mais  si 
l’on  ajoute  une  goutte  d’acide  hydrochlorique,  l’or  est 
attaque,  et  la  déviation  de  l’aiguille  aimantée  annonce 
qu’il  a pris,  comme  ci-dessus,  l’électricité  négative. 

Cette  méthode  d’expérimentation  sert  également  pour 
tous  les  autres  métaux.  Mais  il  ne  faut  pas  perdre  de 
vue  un  instant,  dans  l’analyse  des  effets  électro  - chi- 
miques, le  mdde  d’action  du  liquide  sur  le  métal. 
Quand  on  plonge,  par  exemple,  dans  l’acide  nitrique, 
deux  lames  de  cuivre,  eu  communication  avec  le  mul- 


tiplicateur, le  courant  change  souvent  plusieurs  fois  de 
direction,  pour  peu  que  l’on  déplace  les  lames.  On  ne 
peut  se  rendre  compte  de  cette  anomalie  qu’en  analy- 
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sant  tous  les  effets  électriques  qui  ont  lieu  pendant  l’ac- 
tion d’un  acide  sur  un  métal  et  dont  nous  allons  parler. 

§ VI.  Effets  électriques  produits  dans  la  réaction  des 
dissolutions  les  unes  sur  les  autres. 

3().  Quand  un  métal  est  attaqué  par  un  acide  ou  un 
liquide  quelconque,  il  y a dégagement  de  chaleur,  puis 
formation  d’un  composé  qui  exerce  une  réaction,  non- 
seulement  sur  ce  métal,  mais  encore  sur  le  liquide  qui 
l’environne,  et  avec  lequel  il  se  mêle  insensiblement; 
quatre  causes  qui  produisent  de  l’électricité.  Inaction  des 
dissolutions  neutres,  acides  et  alcalines,  les  unes  sur  les 
autres,  étant  souvent  une  des  causes  prépondérantes, 
nous  en  parlerons  d’abord.  Pour  observer  les  effets 
électriques  qui  ont  lieu  dans  la  combinaison  d’un  acide 
avec  un  alcali,  l’un  et  l’autre  à l’état  liquide,  on  prend 
quatre  capsules  que  l’on  range  sur  unemêmeligne(fig.  4o.) 
Les  deux  capsules  extrêmes  sont  en  platine,  et  les  deux 
du  milieu  en  porcelaine.  On  verse  de  l’acide  nitrique 
dans  les  deux  premières  et  la  dernière  , et  une  dissolu- 
tion alcaline  dans  la  troisième;  puis  on  fait  communi- 
quer la  première  et  la  deuxième,  la  troisième  et  la  qua- 
trième, avec  des  tubes  recourbés  remplis  d’eau,  et  la 
deuxième  et  la  troisième  avec  une  mèche  d’asbeste.  Si, 
dans  chacune  des  deux  capsules  extrêmes,  on  plonge 
une  lame  de  platine  communiquant  avec  l’un  des  bouts 
' du  fil  qui  forme  le  circuit  d’un  multiplicateur  très-sen- 
sible à fil  long,  il  y a aussitôt  production  d’un  courant, 
dont  le  sens  indique  que  l’acide  a pris  à l’alcali  l’élec- 
tricité positive.  Que  se  passe-t-il  dans  cette  expérience? 
Aux  deux  extrémités  tout  est  semblable,  puisque  de  cha- 
que côté  le  platine  est  en  contact  avec  de  l’acide  nitri- 
que. 11  y a action  chimique  entre  l'acide  de  la  deuxième 
capsule  et  l’alcali  qui  est  dans  la  troisième;  l’eau  du  tube 
qui  sert  à établir  la  communication  de  la  troisième  avec 
la  quatrième  exerce  deux  actions  différentes,  l’une  sur 
l’acide  et  l’autre  sur  l’alcali  ; il  y a donc  en  tout  trois  ac- 
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lions  chimiques  qui  concourent  à la  production  des  effets 
électriques  observés.  Or  comme  la  première,  celle  de 
l’acide  sur  l’alcali,  est  la  plus  forte,  on  doit  la  considérer 
comme  l’emportant  sur  les  deux  autres;  on  en  conclut 
que,  dans  la  combinaison  d’un  acide  avec  un  alcali,  l’a- 
cide prend  l’électricité  positive,  et  l’alcali  l’électricité 
négative,  conformément  au  principe  que  nous  avons  éta- 
bli précédemment.  Il  arrive  quelquefois  (|u’en  opérant 
avec  un  morceau  de  potasse  que  l’on  fixe  <à  l’extrémité 
d’une  mèche  d’asbeste,  le  courant  chemine  dans  une  direc- 
tion opposée.  Il  en  est  de  même  avec  quelques  acides  so- 
lides; mais  il  paraît  qu’il  sc  produit  dans  ce  cas  des  effets 
tbermo-électriques  qui  masquent  les  effets  électro-chi- 
miques. 

On  peut  supprimer  les  deux  capsules  du  milieu,  et 
placer  les  deux  autres  à un  décimètre  de  distance  l’une 
de  l’autre  (fig.  40’  faisant  toujours  communiquer 
avec  une  mèclie  de  coton  imbibée  d’eau,  qui , en  raison 
de  sa  longueur  et  de  la  différence  de  poids  spécifique 
des  deux  liquides,  s’oppose  long-temps  à la  réunion  des 
deux  acides.  Vers  le  milieu  de  cette  mèche,  on  verse  dou- 
cement avec  un  tube  une  goutte  de  chacun  des  deux 
liquides  dont  on  veut  connaître  l’effet  électrique,  au 
moment  du  contact;  le  courant  fait  alors  connaître  et 
la  nature  et  l’intensité  de  cette  réaction  En  soumettant  à 
l’expérience  différents  liquides,  on  trouve  les  résultats 
suivants  : 


L’acide  nitrique  est 
positif  avec 


L’acide  nitrique  est 
négatif  avec 


I l’acide  hydrochlorique. 

acétique. 

nitreux. 

les  dissolutions  alcalines, 
les  dissolutions  de  nitrate. 

de  sulfates. 

d’hydrocblo- 

\ rates , etc. , etc. 
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l’acide  sulfurique, 
l’acide  pljosph^rique,  etc. 
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l’acide  hydrochlorique. 
l’acide  sulfurique, 
l’acide  nitrique, 
les  dissolutions  alcalines,  sa- 
lines , etc. , etc. 

On  voit  que  l’acide  phosphorique  est  le  plus  clcctrc- 
positif  de  tous  ces  liquides.  Nous  ignorons  d’où  peut 
provenir  cette  propriété. 

Le  contact  do  l’acide  nitrique  avec  la  dissolution  de 
nitrate  de  cuivre,  et,  en  général,  celui  d’un  acide  avec 
une  de  ses  dissolutions,  étant  suivi  d’une  dissolution, on 
peut  en  conclure  que  ce  mode  d’action,  relativement  aux 
pliénomènes  électriques,  est  analogue  à la  combinaison. 

DilTérentes  méthodes  peuvent  être  employées  pour 
observer  les  effets  électriques  qui  sont  produits  dans  la 
réaction  des  dissolutions  les  unes  sur  les  autres;  je  ci- 
terai encore  les  deux  suivantes  : 

3t).  On  prend  deux  capsules  de  porcelaine,  d’égale  di- 
mension; on  remplit  l’une  d’une  dissolution  de  potasse 
ou  de-soude,  et  l’autre  d’acide  nitrique,  l^es  deux  liqui- 
des sont  joints  ensemble  par  une  lame  de  ])latine;  puis 
l’on  plonge  dans  chaque  capsule  l’un  des  bouts  d’un  fil 
de  platine  en  communication  avec  le  multiplicateur;  il 
n’y  a aucun  dérangement  dans  l’équilibre  des  forces  élec- 
triques, puisque,  dans  le  cas  où  il  y aurait  une  action 
quelconque  de  la  part  des  liquides  sur  le  platine,  les 
effets,  étant  égaux  et  dirigés  en  sens  inverse,  se  détrui- 
raient. Mais  il  n’en  est  plus  de  même  quand  ou  pose  sur 
la  lame  intermédiaire  une  mèche  d’amiante,  pour  met- 
tre en  communication  les  deux  dissolutions;  on  retrouve 
alors  les  effets  indiqués  plus  haut. 

La  seconde  méthode  consiste  à prendre  une  cuiller 
de  platine,  et  une  lame  de  même  métal  que  l’on  met  en 
communication  avec  le  fil  du  multiplicateur.  La  pi-e- 
mière  est  destinée  à recevoir  une  des  dissolutions , et 
l’autre  à être  plongée  dedans,  après  avoir  été  mise  préa- 
lablement en  contact  avec  l’autre  dissolution.  Cette  mé- 
thode est  plus  simple;  mais  elle  n’est  pas  à l’abri  des 


L’acide  phosphorique  ' 
est  positif  avec.  . . ] 
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objections  des  physiciens,  qui  admettent  des  effets  élec- 
triques de  contact , indépendamment  des  réactions  chi- 
miques. On  a aussitôt  un  courant  qui  annonce  que  l’a- 
cide, en  réagissant  sur  l’alcali,  a pris  l’électricité  positive. 

Toutes  les  fois  que  l’on  vent  observer  les  effets  élec- 
triques qui  ont  lieu  dans  les  actions  chimiques,  il  faut 
avoir  l’attention  de  s’assurer  préalablement  si  le  contact 
des  lames  de  platine  et  des  dissolutions  ne  donne  pas  lieu 
à des  effets  électriques  passagers  résultant  de  la  réaction, 
sur  ces  dissolutions,  des  corps  étrangers  qui  adhèrent 
presque  toujours  h leurs  surfaces.  Ces  effets  ont  induit 
souvent  en  eixeur  les  observateurs,  qui  sont  partis  de  là 
pour  annoncer  des  résultats  faux.  Pour  s’en  préserver,  il 
faut  laver  les  vases  et  lames  de  platine  dans  de  l’acide  ni- 
trique, puis  dans  l’eau  distillée,  les  faire  rougir  ensuite, 
et  enfin  les  mettre  en  contact  pendant  quelque  temps 
avec  les  dissolutions,  avant  de  commencer  l’expérience. 

Il  y a encore  une  autre  cause  d’erreur  qui  trouble  les 
résultats,  et  dont  je  dois  faire  mention  ici  avant  d’en  don- 
ner l’explication.  Dans  l’appareil  (fig.  ^i),  quand  on  fait 
naître,  par  suite  des  réactions  (|ui  ont  lieu  sur  la  mèche 
d’amiante,  un  courant,  dont  le  sens  est  indiqué  par  la 
flèche,  si  l’on  remplace  la  mèche  par  une  lame  de  pla- 
tine, il  se  produit  immédiatement  après  un  autre  courant 
dirigé  en  sens  inverse  du  premier,  par  suite  des  modi- 
fications qu’acquiert  la  surface  des  lames  de  platine.  Ce 
courant  secondaire  est  d’autant  plus  sensible  que  l’ap- 
pareil -est  plus  délicat. 

3 1 . Nous  avons  encore  à examiner  l’action  des  acides  et 
des  alcalis  sur  l’eau , et  des  dissolutions  neutres  les  unes 
sur  les  autres.  Si  l’acide  est  solide,  on  en  fixe  un  mor- 
ceau entre  les  branches  de  la  pince  de  platine; 
et  on  le  plonge  dans  l’eau  que  renferme  la  cuiller,  s’il 
est  liquide,  on  plonge  dedans  une  éponge  de  platiue  en 
communication  avec  le  multiplicateur;  on  la  retire  pour 
la  replonger  dans  la  cuiller  de  platine , remplie  d’eau 
distillée.  On  a d’abord  un  courant  faible,  qui  va  de 
l’eau  à l’acide,  et  qui  augmente  d’intensité  à mesure  que 
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l’eau  se  charge  davantage  d’acide;  à un  certain  point,  il 
diminue,  et  devient  nul  quand  la  combinaison  est  en- 
tièrement effectuée.  Nous  voyons  donc  que  l’eau,  dans 
sa  combinaison  avec  les  acides,  se  comporte,  sous  le 
rapport  des  effets  électriques,  comme  les  alcalis  dans 
leur  combinaison  avec  les  acides. 

On  observe  de  la  même  manière  les  effets  électriques 
produits  dans  la  dissolution  des  alcalis  dans  l’eau:  le 
courant  va  de  l’alcali  à l’eau;  résultat  qui  pouvait  être 
prévu,  puisque  l’on  sait  que  l’eau  joue  le  rôle  d’acide 
par  rapport  à ce  corps. 

I.,es  sels  neutres,  en  se  dissolvant,  donnent  en  général 
des  effets  peu  marqués  , qui  indiquent  cependant  que  la 
solution  la  plus  saturée  joue  le  rôle  d’acide  par  rapport 
à celle  qui  ne  l’est  pas;  mais  pour  peu  qu’ils  soient  aci- 
dés  ou  alcalins,  les  effets  rentrent  dans  ceux  qui  ont  lieu 
dans  la  dissolution  des  acides  et  des  alcalis  dans  l’eau. 

Les  doubles  décompositions  de  sels  neutres  s’opèrent 
sans  dégagement  d’électricité.  Rien  n’est  plus  facile  que 
de  le  démontrer.  On  prend  deux  capsules  de  porcelaine 
renfermant,  l’une,  une  dissolution  de  nitrate-de  baryte,  et 
l’autre,  une  dissolution  de  sulfate  de  potasse,  et  on  les 
met  en  rapport  avec  le  multiplicateur  au  moyen  de  la- 
mes de  platine  plongeant  dedans  ; puis  on  établit  la 
communication  entre  les  deux  dissolutions  avec  une 
mèche  de  coton;  la  double  décomposition  s’opère  alors 
sans  dégagement  sensible  d’électricité,  puisque  l'aiguille 
aimantée  n’est  pas  déviée,  de  sa  position.  Ce  résultat  est 
facilè  à expliquer,  je  ne  m’y  arrêterai  donc  pas. 

§ VII.  Des  effets  électriques  produits  dans  la  réaction 
des  métaux  sur  les  acides  ou  les  dissolutions  salines. 

35.  Les  réactions  des  dissolutions  entre  elles  et  sur  les 
acides  sont  des  causes  qui  influent  beaucoup  sur  les  effets 
électriques  qui  se  manifestent  dans  l’action  d’un  acide  sur 
un  métal.  Soient  deux  capsules  A et  A'  remplies  d’acide 
nitrique  et  communiquant  ensemble  avec  une  mèche 
d’amiante,  si  l’on  plonge  dans  chacune  d’elles  l’un  des 
II.  6 
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bouts  d’une  lame  d’or,  dont  l’autre  est  fixé  à l’une  des  ex- 
trémités du  fil  d’un  galvanomètre,  et  que  l’on  verse  dans 
la  capsule  A quelques  gouttes  d’iiydro-chlorate  d’or,  près 
de  lu  lame,  l’aiguille  aimantée  éprouve  une  déviation,  qui 
va  jusqu’à  8ü",  dans  un  sens  tel  que  le  bout  A devient 
négatif  par  rapport  au  li(|uide;  mais  si,  au  lieu  de  la 
dissolution,  on  verse  quelques  gouttes  d’acide  liydro- 
cdiloriquc,  l’or  est  attaqué  aussitôt,  il  y a formation 
d’hydro-clilorate  d’or  et  production  d’effets  électriques 
absolument  semblables  aux  précédents,  tant  pour  la  di- 
rection que  pour  l’intensité;  et,  comme  datis  ces  deux 
cas,  il  y a réaction  de  l’hydro-tblorate  d'or  sur  l’acide 
ditrique,  laquelle  rend  l'acide  positif,  comme  dans  l’ac- 
tion chimique  du  métal  sur  l’acide.,  on  ne  peut  douter 
que  la  première  n’exerce  une  certaine  influence  sur  les 
effets  électriques.  Cette  expérience  montre  combien  il 
est  difficile  de  détei  niiner  immédiatement  le  dégagement 
de  l’électricité  dans  l’acte  même  de  la  combinaison  d’un 
métal  avec  un  acide,  abstraction  faite  de  la  réaction  de 
la  dissolution  qui  se  forme  sur  le  liquideqiii  l'envii'üiinc. 
On  peut  cependant  y parvenir  eu  opérant  de  la  manière 
suivante: 

On  remplit  deux  capsules  A et  A'  d’une  dissolution  de 
nitrate  de  cuivre,  que  l’on  met  en  communiiation  comme 
ei-dessus  avec  une  inècbe  tle  coton  , et  l’on  plonge  dans 
chacune  d’elles  le  bout  d’une  lame  de  cuivie  parfaite- 
ment décapée,  dont  l’autre  communique  avec  le  multi- 
plicateur; il  ne  se  produit  aucun  effet  électrique;  mais 
si  l’on  ajoute  une  goutte  d’acide  nitrique  au  liquida  de 
la  capsule  A , le  bout  qui  plonge  dedans  devient  négatif. 
Dans  ce  cas,  on  a bien  l’effet  électrique  qui  résulte  de 
l’action  du  métal  sur  l’acide,  car  celui  qui  est  produit 
par  la  réaction  de  la  dissolution  qui  se  forme,  sur  la 
dissolution  environnante,  est  très-faible  et  même  nul. 

36.  L’étain  et  son  sulfate,  le  fer  et  son  hydro-chlorate, 
lé  plomb,  l’auliinoine  et  le  bismuth  avec  leurs  disso- 
lutions respectives,  agissent  de  même  que  le  cuivre  par 
rapport  à ses  dissolutions,  quand  ou  ajoute  quelques 
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gouttes  d’acide.  Il  en  est  encore  de  même  du  zinc,  du 
fer  et  probablement  du  manganèse  , avec  les  dissolutions 
de  leurs  nitrates  respectifs:  le  métal  s’empare  donc  de 
l’électricité  négative  conformément  au  principe  général; 
mais  avec  les  dissolutions  de  leurs  sulfates,  les  effets 
sont  inverses,  c’est-à-dire  que  le  bout  du  métal  qui 
plonge  dans  la  capsule  où  l’on  verse  quelques  gouttes 
d’acide  sulfurique,  devient  positif,  et  cela  quebjue  pe- 
tite que  soit  la  quantité  d’acide.  Ce  fait,  qui  est  particu- 
lier aux  métaux  décomposant  l’eau , mérite  d’être  signalé. 

§ VIII.  Effets  électriques  produits  dans  la  réaction  de 
deux  métaux  différents  sur  un  ou  plusieurs  liquides. 

3j.  Le  cas  le  plus  simple  est  celui  o’ù  chaque  métal 
plonge  dans  une  capsule  remplie  du  même  liquide,  la 
communication  étant  établie  entie  les  deux  capsules 
au  moyeu  d’utie  mèche  de  coton  ou  d’amiante.  On  prend 
deux  lames.  Tune  de  cuivre  et  l'autre  de  zinc,  qui  com- 
muniquent chacune  avec  l’un  des  bouts  du  fil  d’un  mul- 
tiplicateur, et  pour  liquide  commun  une  dissolution  satu- 
rée de  sulfate  de  zinc.  A l’instant  de  l’immersion,  le 
cuivre  prend  au  liquide  l’électricité  positive,  et  le  zinc 
l’électricité  négative.  L’effet,  abstraction  faite  des  phé- 
nomènes que  quelques  physiciens  admettent  au  contact 
de  deux  métaux,  doit  être  attribué  en  grande  partie 
à ce  que  le  zinc  est  plus  attaqué  que  le  cuivre.  Suppo- 
sons que  la  déviation  de  l’aiguille  aimantée  soit  de  6a“, 
si  l’on  ajoute  quelques  gouttes  d’acide  nitrique,  ou  de 
nitrate  de  cuivre,  dans  la  capsule  où  se  trouve  la  lame  i 
de  cuivre,  là  où  était  l’action  chimique  la  moins  forte, 
l’aiguille  aimantée,  au  lieu  de  rétrograder,  se  porte 
à 86“  et  reste  stationnaire  pendant  quelque  temps.  Ce 
résultat  est  encore  conforme  à ceque  nous  avons  vu  pré- 
cédemment, puisque  le  nitrate  de  cuivre  étant  positif  par 
rapport  au  sulfate  de  zinc,  l’effet  doit  augmenter,  si  le 
courant  qui  a lieu  dans  l’action  de  l’acide  nitrique  sur  le 
cuivre  est  le  plus  faible;  la  même  quantité  d’acide  mise 
dans  l’autre  capsule  diminue  sensiblement  l’intensité  du 

6. 
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courant.  Les  acides  sulfurique  et  hydro-cliloriqiie  agissent 
de  même.  Continuons  toujours  à prendre  des  dissolutions 
saturées  de  sels  métalliques,  qui  n’éprouvent  aucune  ac- 
tiotj  sensible  de  la  part  du  métal  qu’on  y plonge;  ver- 
sons en  conséquence  dans  la  capsule  où  se  trouve  la 
lame  de  cuivre,  une  dissolution  saturée  de  nitrate  de 
cuivre,  et  dans  l’autre  une  dissolution  saturée  de  sul- 
fate de  zinc,  et  opérons  dans  les  mêmes  circonstances 
que  précédemment , pour  que  les  résultats  soient 
comparables.  La  déviation  est  alors  de  88°  et  n’é- 
prouve de  diminution  que  lentement.  L’accroissement 
d’effet  est  dû,  dans  ce  cas,  à la  réaction  des  deux  dis- 
solutions l’une  sur  l’autre  : au  surplus,  l’action  chimique 
de  chaque  métal  sur  la  dissolution  dans  laquelle  il  se 
trouve,  est  assez  faible  pour  que  l’on  ne  doive  pas  la 
regarder  comme  la  cause  unique  du  phénomène.  Une 
addition  d’acide  nitrique  à la  dissolution  du  nitrate  ne 
modifie  pas  sensiblement  l’intensité  du  courant.  11  en  est 
de  même  quand  on  verse  une  goutte  d’acidc  sulfurique 
dans  l’autre  capsule,  si  la  lame  de  zinc  a été  décapée 
préalablement.  Voilà  donc  un  maximum  d’effets  qui 
indique  que  la  réaction  des  deux  dissolutions  l’une  sur 
l’autre  a eu  la  plus  grande  part  à la  production  du 
courant.  C’est  teilcmeut  là  la  cause  principale  du  phé- 
nomène , que  si  l’on  opère  avec  deux  lames  de  cuivre  ou 
de  platine,  les  effets  ont  lieu  dans  le  même  sens,  à l’in- 
tensité près,  qui  varie  en  raison  de  la  difticullé  plus 
ou  moitié  grande  qu’éprouve  le  fluide  électrique  à pas- 
ser du  liquide  dans  le  métal. 

38.  Considérons  le  cas  où  les  deux  capsules  ne  contien- 
nent que  de  l’eau  avec  un  cinquantième  d’acide  sulfuri- 
que. L’aiguille  aimantée  éprouve,  dans  le  même  sens, 
une  déviation  de  8o  degrés , qui  est  due  en  partie  à 
l’action  de  l’eau  acidulée  sur  le  zinc.  Une  addition  de 
sulfate  de  zinc  du  côté  zinc  ne  modifie  pas  le  courant , 
tandis  que  quelques  gouttes  de  nitrate  de  cuivre  ou  d’a- 
cide nitrique  de  l’autre  côté  l’augmentent  d’une  manière 
assez  forte.  Ce  dernier  effet  est  du  à la  réaction  des  li- 
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quides;  car  le -nitrate  de  cuivre  étant  positif  par  rap- 
port au  sulfate  de  zinc,  rintensilc  du,  courant  doit  aug- 
menter. L’acide  nitrique  ajouté  du  côté  zinc  diminue 
la  déviation  de  84  à 8o  degrés;  résultat  qui  était  facile 
à prévoir,  puisque  le  nitrate  de  cuivre  qui  se  forme  est 
positif  par  rapport  au  sulfate  de  zinc. 

§ IX.  Effets  électriques  produits  dans  la  combustion. 

3q.  Le  principe  relatif  au  dégagement  de  l’électricité 
dans  les  combinaisons  va  trouver  son  application  dans  la 
combustion  : l’oxigène  prend  l’électricité  positive , et  le 
combustible  l’électricite  négative. 

Voyons  ce  qui  se  passe  dans  la  combustion  du  char- 
bon. M.  Pouillet,  à qui  est  due  cette  expérience,  prend 
un  cylindre  de  charbon  d’un  assez  gros  diamètre , et  le 
place  verticalement  à quelques  centimètres  au-dessous  du 
plateau  inférieur  du  condensateur.  Ayant  fait  commu- 
niquer le  charbon  avec  le  sol , il  l’allume  à sa  partie  su- 
périeure. Une  colonne  de  gaz  acide  carbonique  s’élève 
aussitôt,  et  transmet  au  plateau  inférieur  un  excès  d’é- 
lectricité positive.  Si  l’on  veut  recueillir  l’électricité  né- 
gative du  charbon,  on  le  pose  par  sa  base  sur  le  plateau 
supérieur,  et  on  soutient  le  feu  par  un  léger  courant  d’air, 
afin  d’enlever  plus  promptement  le  gaz  charge  d’élec- 
tricité positive. 

M.  Pouillet  a cherché  également  ce  qui  sc  passe  dans 
la  combinaison  des  gaz,  particulièrement  dans  celle  de 
l’hydrogène  avec  l’oxigène.  Le  gaz  hydrogène  s’écoule 
par  un  tube  de  verre  vertical,  et  il  recueille  l’électricité 
au  moyen  d’une  .spirale  en  platine,  dont  les  circonvo- 
lutions ont  un  diamètre  assez  grand  pour  envelopper  la 
flamme  sans  la  toucher  : on  obtient  alors  des  signes 
bien  sensibles  d’électricité  positive.  Quand  la  flamme 
touche  la  spire,  les  signes  d’électricité  sont  à peine  sen- 
sibles. Pour  recueillir  l’électricité  de  la  flamme,  il  prend 
une  spire  à petit  diamètre  qu’il  plonge  dans  l’intérieur; 
il  la  trouve  négative.  Il  tire  la  conséquence  de  ces  deux 
l'ésultats,  que  le  dedans  et  l’extérieur  de  la  fiamme 
possèdent  une  électricité  contraire. 
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Dans  le  cas  où  l’hydrogène  sort  par  un  tube  de  métal 
qui  conummiqiie  avec  le  condensateur,  celui-ci  prend 
toujours  un  excès  d’électricilé  négative;  si  on  le  fait  com- 
muniquer au  contraire  avec  le  sol,  il  perd  l’électricité 
négative,  et  le  pioduit  de  la  combustion  conserve  un 
excès  d’électricitc  positive;  ainsi,  dans  la  combustion, 
les  inolécnb'S  d’oxigèue  (jui  se  combinent,  dégagent  de 
l’électricité  positive,  et  le  corps  combustible  de  l’électri- 
cité négative. 

4o.  Je  suis  loin  de  contester  les  résultats  observés  par  ' 
M.  Pouillet,  mais  il  n’en  est  pas  de  même  des  consé- 
quences (|u’il  en  tire,  attendu  que  l’appareil  dont  il  a 
fait  usage  accuse  également  des  effets  électriques  dus  à 
une  autre  cause  que  la  combustion.  J’avais  cherché  aussi, 
avant  ce  physicien,  à découvrir  l’électricité  qui  se  dé- 
gage dans  la  combustion  du  gaz  hydrogène  ou  de  l’al- 
cool, au  moyen  de  fils  de  platine  qui  plongent  dans  les 
^flammes.  J’annonçai  avec  réserve  les  premiers  résultats 
que  j’obtins,  dans  la  crainte  qu'ils  ne  fussent  dus  non 
seulement  à l’électricité  qui  se  dégage  pendant  la  com- 
bustion du  gaz,  mais  encore  à quelque  propriété  par- 
ticulière ([ue  les  métaux  acquièrent  à certaine  tempé- 
rature (i). 

J.,es  expériences  que  nous  avons  rapportées  sur  les 
phénomènes  c|ui  se  manifestent  quand  les  deux  bouts 
d’un  fil  de  platine  ne  possèdent  pas  la  même  tempé- 
rature, vont  nous  mettre  à même  d’expliquer  une  par- 
tie des  effets  qui  ont  lieu,  quand  on  plonge  une  spirale 
de  platine  dans  l’intérieur  d’une  fiamme,  ou  qu’on  la 
place  extérieurement  sans  toucher  la  flamme.  On  sait 
que,  lors(]u’iin  fil  de  platine  est  en  communication  par 
l’un  de  ses  bouts  avec  l’un  des  plateaux  d’un  condensa- 
teur, si  l’on  plonge  l’autre  dans  une  des  enveloppes  d’une 
flamme  produite  par  la  combustion  d’alcool  renfermé 
dans  un  vase  de  cuivre  que  l’on  tient  à la  main,  le  fil 
prend  aussitôt  un  excès  considérable  d’électricité  néga- 


' (i)  Aonal.  de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  ni,  p.  Sap. 
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tive,  que  l’on  ne  doit  pas  attribuer  entièrement  ii  la 
combustion.  £11  effet,  aussitôt  que  le  fil  de  platine  a 
atteint  la  température  rouge,  si  l’on  retire  la  lampe  et 
que  l’on  touche  ensuite  la  partie  la  plus  clipude  avec 
une  bande  de  papier. humide,  ou  bien  avec  un  tube  de 
verre  suffisamment  chaud  pour  qu’il  soit  conducteur, 
l’effet  est  le.  même  que  lorsque  le  Ht  touchait  à la  flamme 
ou  s’en  trouvait  à peu  de  distance.  D’après  cela,  dans 
le  cas  présent , le  dégagement  de  l’électiicité  est  dû , en 
grande  partie,  à la  différence  de  température  entre  les 
deux  bouts.  La  fliumne  remplit  les  fonctions  d’un  corps 
conducteur  ; elle  soutire  l’électricité  positive  du  fil , 
comme  l’a  fait  la  bande  de  papier  ou  le  tube  de  verre. 
Ce  qui  coiifinne  cette  explication,  c’est  que  l’effet  est 
le  même,  soit  que  l’on  fasse  rougir  le  fil  dans  la  flamme 
intérieure  ou  à peu  de  distance  de  son  enveloppe  extér 
rieure.  Nous  n’en  admettons  pas  moins  avec  M.  Pouil- 
let,  que,  pendant  la  combustion  de  l’alcool  ou  de  l’iiy- 
drogène,  toute  la  partie  de  la  {lamine  qui  est  en  conlîict 
avec  l’oxigèiie  doit  prendre  l’électricité  négative,  tandis 
que  l’oxigène  et  l’acide  jcarbonique  s’emparent  de  l’élec- 
tricité contraire  : ces  effets  sont  la  conséquence  d’un 
principe  général  ; seulement  nous  ferons  observer  <jue 
l’emploi  des  spirales  ou  des  fils  de  platine  que  l’on  plonge 
dans  les  flammes  donne  des  effets  compe^és,  contré 
lesquels  on  doit  se  tenir  en  garde. 

§ X.  Des  effets  électriques  produits  dans  les  décompo- 
sitions chimiques. 

' 4*'  M.  Pouillet,  en  recherchant  les  causes  d’où  émane 
l’électricité  atmosphérique,  a été  conduit  à examiner 
ce  qui  arrive  pendant  l’évaporation  de  l’eau  pure,  ou 
renfermant  des  substances  en  dis.solution,  contenue  dans 
des  vases  de  platine  ou  d un  métal  qui  peut  êtrq  atta^ 
que.  Cette  question  avait  déjà  attiré  l’attention  de  de 
Saussure,  de  Lavoisier  et  de  Laplace , comme  nous  l’avons 
vu  dans  la  uotice.  Les  résultats  auxquels  sont  parvenus 
ces  illustres- physiciens' ne  pouvaient  conduire  à là 
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vérité,  car  ils  ignoraient  que  les  moindres  changements 
chimiques  donnent  lieu  à des  effets  électriques;  aussi 
attribuèrent-ils  à des  changements  dans  l’état  molécu- 
laire des  corps  ce  qui  devait  être  rapporté  à la  combi- 
naison de  ces  mêmes  corps  avec  d’autres  éléments. 

Pour  observer  les  effets  électriques  produits  dans  les 
décompositions,  on  se  sert  de  deux  procédés.  Le  pre- 
mier consiste  à placer  sur  un  disque  de  métal , fixé  à 
l’uii  des  bouts  d’une  tige  horizontale,  qui  est  soudée  par 
l’autre  bout  au  plateau  inférieur  d’un  condensateur,  un 
creuset  de  platine  préalablement  chauffé , dans  lequel  on 
verse  le  liquide  sur  lequel  l’on  veut  opérer.  Le  second 
exige  l’emploi  de  fortes  lentilles  avec  lesquelles  on  élève 
la  température.  Les  substances  à décomposer  sont  placées 
sur  une  plaque  de  platine,  qui  communique  également 
avec  le  plateau  inférieur  du  condensateur. 

Le  creuset  de  platine  étant  chauffé  au  rouge , si  l’on 
jette  dedans  quelques  gouttes  d’eau  distillée,  on  n’obtient 
aucun  signe  d’électricité  lorsque  l’évaporation  commence; 
ce  résultat  est  dû  à M.  Pouillet.  Les  acides  sulfurique, 
nitrique  et  acétique  se  comportent  à cet  égard  comme 
l’eau.  Quand  l’eau  renferme  de  la  strontiane  ou  d’autres 
bases,  la  capsule  se  charge  d’un  fort  excès  d’électricité 
positive;  la  vapeur  d’eau  prend  l’électricité  négative. 
Avec  l’ammoniaque  étendue  d’eau,  les  effets  sont  inver- 
ses. M.  Pouillet  a fait  observer  avec  raison  que  l’ammo- 
niaque se  vaporisant  plus  facilement  que  l’eau,  emporte 
avec  elle  l’électricité  positive,  et  laisse  à l’eau  et  par 
suite  à la  capsule  l’électricité  négative.  I./es  sels  solubles 
donnent  également  de  l’électricité  négative  au  creuset. 
En  opérant  avec  un  creuset  de  fer  et  de  l’eau  distillée, 
le  premier  prend  toujours  de  l’électricité  négative,  parce 
que  le  fer  en  s’oxidant  s’empare  toujours  de  cette  élec- 
tricité. 

Quand  l’eau  renferme  un  acide,  l’effet  est  le  même; 
mais  son  intensité  varie  en  raison  de  l’énergie  avec  la- 
quelle s’exerce  l’action  chimique;  nous  en  verrons  plus 
loin  la  cause.  Des  creusets  de  différents  métaux  donnent 
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des  résultats  semblables.  Il  résulte  de  ces  diverses  ob- 
servations, qu’il  ne  se  •dégage  jamais  d’électricité  quand 
l’eau  change  d’état,  si  ce  n’est  dans  le  cas  où  elle  tient 
des  corps  quelconques  en  dissolution  ; l’efTet  qui  est 
alors  produit  est  du  à une  action  chimique,  à la  décom- 
position des  corps  qui  se  trouvent  dissous  dans  l’eau,  ou 
à la  séparation  des  molécules  de  l’eau  d’avec  celles  des 
éléments  des  corps  qu’elle  tient  en  dissolution.  Les  bases 
retiennent  l’électricité  positive  et  les  acides  l’électricité 
contraire;  résultat  inverse  de  celui  que  donnent  les  com- 
binaisons. 

Il  est  donc  bien  prouvé  que  les  effets  électriques  qui 
ont  lieu  dans  les  décompositions,  sont  inverses  de  ceux 
qui  se  manifestent  dans  les  combinaisons. 

4a.  Rien  n’est  plus  simple  maintenant  que  d’expliquer 
les  résultats  souvent  contradictoires  qui  ont  été  obtenus, 
par  de  Saussure,  Lavoisier  et  Laplace.  Ije  premier  ayant 
pris  un  grand  creuset  de  fer,  le  fit  rougir,  et,  après 
l’avoir  isolé,  il  projeta  dedans  successivement  diverses 
petites  quantités  d’eau  ; chaque  projection  refroidissant 
de  plus  en  plus  le  creuset,  il  arriva  à un  terme  où  il 
n’y  avait  plus  que  la  chaleur  nécessaire  pour  faire  bouil- 
lir l’eau;  l’électricité  prise  par  celle-ci  fut  constamment 
positive.  Nous  savons  maintenant  que  cette  électricité  est 
celle  que  prend  l’hydrogène  dans  la  décomposition  de 
l’eau. 

De  Saussure  trouva  qu’en  projetant  une  petite  quan- 
tité d’eau  dans  le  creuset,  à l’instant  où  il  sortait  du  feu 
et  quand  il  était  encore  d’un  rouge  tirant  sur  le  blanc, 
il  n’y  avait  ordinairement  aucun  dégagement  d’électri- 
cité; mais  ensuite,  il  se  produisait  tantôt  une  électricité, 
tantôt  l’autre,  et  par  conséquent  il  devait  arriver  des 
cas  où  il  ne  se  dégageait  pas  d’électricité.  Il  opéra 
ensuite  avec  une  tasse  de  porcelaine  blanche,  qu’il 
avait  entourée  de  sable  dans  un  creuset  d’argile.  Il  la 
fit  chauffer  jusqu’au  blanc,  ayant  projeté  dedans  de 
l’eau  ; il  trouva  que  l’électricité  avait  été  constamment 
négative.  Tous  ces  effets  s’expliquent  parfaitement,  en 
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analysant  les  réactions  chimiques  qui  ont  lieu  dans  ces 
divers  cas.  ■ '• 

L’alcool  dans  un  creuset  d’argent  lui  donna  de  l’élec- 
tricité négative,  ainsi  que  l’éther.  Il  fit  une  autre  ex- 
périence : ayant  pris  une  grenade  A'argent,  et,  après 
l’avoir  fait  chauffer  fortement,  il  y injecta  de  l’eau  dis- 
tillée. A l’instant  où  il  versa  les  premières  gouttes,  il 
sortit  par  l’ouverture  un  jet  de  flammes  vives  et  bril- 
lantes; tant  que  dura  la  flamme  il  ne  se  dégagea  pas 
d’électricité;  mais  elle  se  montra  aussitôt  que  la  flamme 
eut  cessé.  La  flamme  est  la  conséquence  de  la  décompo- 
sition de  l’eau;  et  il  n’est  pas  étonnant  qu’il  y ait  eu  dé- 
gagement de  l’électricité  lorsque  l’action  chimique  est 
devenue  moins  vive,  parce  que  la  recomposition  des  deux 
électricités  s’opère  moins  facilement. 

43.  Lavoisier  et  Laplace,  dans  leurs  recherches  sur  l’é- 
leclricité  (|ue  laissent  écliapper  les  corps  tpii  se  rédui- 
sent en  vapeur  (ij,  employèient  deux  sortes  d’appa- 
reils, disposés  lie  manière  (|ue  les  corps  d’où  s’élevaient 
les  vapeurs  ou  c|ui  se  convertissaient  en  vapeurs,  étaient 
isolés  et  communiquaient  à un  électroscope  ordinaire, 
ou  à l’élcctroscope  condensateur  de  Volta.  Us  mirent 
d’ahord  dans  un  bocal  ri  large  ouverture  de  la  limaille 
de  fer,  et  ils  versèrent  dessus  de  l'acide  sulfurique  étendu 
d’environ  de  trois  parties  d’eau.  Il 'y  eut  une  vive  effer- 
vescence, un  dégagement  rapide  de  gaz  hydrogène,  et  au  ' 
bout  de  quelques  minutes  le  condensateur  fut  chargé  assez 
fortement  pour  donner  une  étincelle.  L’électricité  fut  re- 
connue être  négative.  Dans  cette  expérience , il  y a 
encore  des  phénomènes  composés,  oxidation  du  fer  aux 
dépens  de  l’oxigène  de  l’eau,  dégagement  hydrogène, 
formation  de  sulfate  de  fer,  trois  causes  qui  donnent 
lieu  à des  effets  électriques  différents.  Mais  comme  le 
dégagement  de  gaz  hydrogène  était  considérable,  il  de- 
vait emporter  avec  lui  l’électricité  positive,  et  laisser  au 
vase  l'électricité  négative. 


h)  Mémoires,  de  l’Acad.  des  Sciences,  année  1782. 
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En  versant  de  l’acide  sulfurique  sur  de  la  craie  en 
poudre,  ils  trouvèrent  également  que  le  vase  avait  pris 
l’électricité  négative,  mais  en  moins  grande  quantité  que 
dans  l’expérience  précédente.  Il  en  a été  de  même  dans 
la  formation  du  gaz  nitreux.  L’eau,  en  se  vaporisant, 
devait  emporter  avec  elle  l’électricité  négative  de  l’acide. 

Ces  exemples  montrent  avec  quelle  facilité  on  expli- 
que maintenant  les  effets  électriques,  que  l’on  attribuait 
jadis  à la  vaporisation  de  l’eau  dans  des  vases  de  dif- 
férents métaux. 

§ XL  Des  effets  électriques  produits  dans  la  décom- 
position de  Feau  oxigénée  par  divers  corps. 

l\f\.  La  décomposition  de  l’eau  oxigénée  ou  peroxide 
d’iiydrogène  par  le  contact  d’un  grand  nombre  de  corps, 
donne  naissance  à des  phénomènes  électriques  analogues 
à ceux  que  l’on  observe  dans  les  actions  chimiques.  Les 
métaux,  à l’exception  du  fer,  de  l’étain,  de  l’antimoine 
et  du  tellure,  tendent  tous  à opérer  celte  décomposi- 
tion ; les  plus  oxidables  s’oxident  et  donnent  lieu  en 
même  temps  à un  dégagement  d’oxigène,  tandis  que 
ceux  qui  ne  le  sont  pas  conservent  leur  éclat  métallique. 
Un  grand  nombre  de  corps  jouissent  également  de  la 
propriété  de  décomposer  l’eau  oxigénée. 

t 

Des  métaux  qui  décomposent  le  peroxide  d hydrogène 
sans  s’altérer. 

45.  On  peut  soumettre  ceS  corps  de  deux  manières  à 
l’expérience  :1a  première,  qui  donne  les  effets  électriques 
les  plus  marqués,  consiste  à former  des  éponges  mé- 
talliques dans  le  genre  de  celles  que  l’on  obtient  avec 
riiydro-chlorate  aminouiaco  de  platine  chauffé  au  rouge. 
Prenons  d’abord  le  platine.  On  fixe  une  petite  cuiller 
de  ce  métal  à l’une  des  extrémités  du  fil  d’un  galvano- 
mètre très-sensible,  et  à l’autre  une  éponge  aussi  en 
platine.  Dans  la  cuiller  on  verse  de  l’eau  renfermant 
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sept  à huit  fois  son  volume  d’oxigène , et  on  y plonge 
l’éponge;  au  même  instant  il  y a autour  d’elle  une  ef- 
fervescence produite  par  le  dégagement  de  l’oxigètje, 
puis  un  courant  électrique  qui  va  de  l’éponge  à l’eau 
oxigénée,  comme  si  le  métal  était  attaqué.  Ce  courant 
provient  uniquement  de  la  décomposition  de  l’eau  oxi- 
génée; car  si  la  chaleur,  qui  se  dégage  pendant  sa  dé- 
composition, était  la  cause  du  courant,  l’éponge  qui 
s’échauffe  davantage  devrait  prendre  l’électricité  posi- 
tive, tandis  que  c’est  le  contraire  qui  a lieq.  Ainsi,  nul 
doute  que  la  décomposition  de  l’eau  oxigénée  par  l’é- 

1)onge  de  platine  ne  produise  des  effets  électriques  ana- 
ogues  à ceux  que  l’on  observe  dans  les  combinaisons. 

46.  Pour  opérer  avec  l’éponge  d’or,  on  prépare  d’abord 
celle-ci  sur  du  charbon , ou  dans  un  tube  de  verre  où 
l’on  a mis  une  certaine  quantité  d’or  très-divisée  obte- 
nue par  le  sulfate  de  fer;  puis  on  élève  la  température 
modérément  pour  que  les  parties  puissent  adhérer  en- 
semble, et  former  une  masse  suffisamment  solide  pour 
être  fixée  à l’un  des  bouts  du- fil  du  multiplicateur,  tan- 
dis que  l’autre  communique  à une  petite  cuiller  d’or  : 
l’effet  est  le  même  avec  cette  éponge  qu’avec  l’autre.  On 
peut  observer  les  mêmes  effets  en  fixant  à l’un  des 
bouts  du  fil  une  lame  de  métal  sur  la  surface  de  laquelle 
on  répand  des  parties  très-divisées  du  même  métal,  dont 
on  élève  la  température  pour  les  y faire  adhérer  ; on 
verse  ensuite  dessus  de  l’eau  oxigénée , et  l’on  touche 
le  liquide  avec  une  lame  du  même  métal  attachée  à l’au- 
tre bout  du  fil. 

Des  métaux  qui  décomposent  le  peroxide  d’hjdro- 
gene,  en  absorbant  une  partie  de  son  oxigène  et 
dégageant  t autre. 

47.  Les  phénomènes  électriques  qui  se  manifestent 
quand  on  met  en  contact  le  peroxide  d’hydrogène  avec  un 
métal  capable  d’absorber  une  portion  de  son  oxigène  et 
de  laisser  dégager  l’autre,  proviennent  évidemment  de 
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deux  causes  : de  la  décomposition  du  peroxide;  a*  de 

l’oxidation  du  métal.  Lé  courant  électrique  que  l’on  ob- 
tient alors  est  donc  la  somme  ou  la  dilTérence  des  deux 
courants  partiels , selon  qu’ils  vont  dans  le  meme  sens 
ou  dans  un  sens  différent  ; mais  comme  les  courants 
relatifs  à l’oxidation  varient  souvent,  sans  qu’on  puisse 
en  connaître  au  juste  la  cause,  nous  préférons  ne  pas 
nous  étendre  davantage  sur  ces  phénomènes.  Nous  fe- 
rons observer  seulement  que,  la  plupart  du  temps,  le 
sens  du  courant  est  le  même  que  pour  les  métaux  qui 
ne  s’oxident  pas. 

Action  des  oxides  en  général  sur  Veau  oxigénée. 

48.  Les  effets  électriques  qui  ont  lieu  dans  l’action  de 
l’eau  oxigénée  sur  les  oxides,  soit  que  ces  oxides  se  ré- 
duisent, se  suroxident,  ou  restent  dans  le  même  état, 
sont  toujours  dirigés  dans  le  même  sens. 

Prenons  l’oxide  d’argent,  dont  la  réduction  est  très- 
facile.  On  répand  cet  oxide  ,sur  une  bande  de  papier 
josepli,  humectée  suffisamment  pour  qu’il  y adhère,  et 
on  la  place  sur  une  lame  de  platine , communiquant  à 
l’une  des  extrémités  du  fil  d’un  multiplicateur.  On  plonge 
ensuite  le  papier  dans  une  petite  cuiller  de  platine  ren- 
fermant de  l’eau  oxigénée  et  communiquant  aussi  avec  le 
multiplicateur  ; il  se  manifeste  aussitôt  un  courant  élec- 
trique qui  va  de  l’eau  oxigénée  à l’oxide.  Ce  courant , 
comme  on  voit,  suit  une  direction  opposée  à celui  que 
l’on  observe  dans  le  contact  du  peroxide  d’hydrogène 
avec  un  métal. 

On  peut  interpréter  ainsi  ce  résultat  : lorsqu’on  met 
en  contact  l’oxide  d’argent  avec  l’eau  oxigénée , il  se 
produit'deux  phénomènes,  réduction  de  l’oxide  et  dé- 
composition de  l’eau  oxigénée.  Ces  deux  phénomènes 
donnent  lieu  chacun  à un  courant  dirigé  en  sens 
contraire  : en  effet,  le  courant  qui  provient  de  la 
réduction  de  l’oxide  doit  aller  de  l’eau  oxigénée  à l’oxide, 
attendu  que  l’argent , par  suite  du  dégagement  de  l’oxi- 
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gène  qui  était  combiné  avec  lui , reprend  aux  corps 
environnants  l’électricité  positive;  l’eau  oxigénée  se  com- 
porte d’une  manièi'e  opposée  pendant  la  décomposition: 
voilà  donc  deux  efi'ets  contraires,  qui  tendent  à se  dé- 
truire l’un  l’autre;  c’est  l’expérience  seule  qui  peut  dé- 
terminer celui  des  deux  courants  qui  l’emporte  sur  l’autre. 

La  potasse  se  comporte  comme  l’oxide  d’argent  dans 
son  action  sur  le  peroxide  d’hydrogène.  Pour  le  démon- 
trer, on  prend  un  fragment  de  potasse  caustique  que 
l’on  enveloppe  à moitié  de  papier  josepli , et  que  l’on 
fixe  entre  les  branches  d’une  pince  d’or;  ensuite  on 
opère  comme  ci-dessus.  A peine  la  potasse  a-t-elle  tou- 
ché l’eau  oxigénée,  qu’il  se  manifesic  un  courant  élec- 
trique qui  va  de  la  potasse  au  liquide. 

Or,  pendant  cette  action,  il  s’opère  encore  deux 
choses  : dissolution  de  la  potasse  dans  l’eau  , décompo- 
sition prompte  du  peroxide  d’hydrogène.  Il  y a donc 
aussi  deux  courants  qui  s’ajoutent  ou  se  retranchent, 
selon  qu’ils  vont  dans  le  même  sens  ou  dans  deux  sens 
différents.  Les  phénomènes  électro-dynamiques  sont  ici 
bien  marqués. 

On  ne  saurait  trop  se  mettre  en  garde,  dans  ces  ex- 
périences, contre  les  effets  thermo-électriques  produits 
quand  les  lames  de  platine  s’échauffent  ; ce  qu’il  y a 
de  mieux  à faire,  est  de  placer  les  corps  destinés  à dé- 
composer l’eau  oxigénée,  sur  l’un  des  bouts  d’une  bande 
de  papier  Joseph,  dont  l’autre  est  appliqué  sur  la  lame 
de  platine. 

§ XII.  Effets  électriques  produits  dans  les  actions 
capillaires. 

49.  Les  actions  capillaires  sontcelles  qui  s’exercent  au 
contact  des  solides  et  îles  liquides,  ou  des  liquiiles  entre 
eux,  quand  il  n’y  a pas  de  combinaison.  La  nature  de 
la  suljstance  solide  n’a  aucune  part  dans  la  productioD 
de  ces  phénomènes,  toutes  les  fois  que  le  liquide  mouille 
les  parois;  car  la  couche  infiniment  mince  de  liquide 


Digitized  by  Google 


CHAPITRE  ni.  95 

qui  s’attache,  par  exemple,  aux  parois  d’un  tube,  forme 
un  autre  tube  intérieur  qui  agit  seul  sur  le  liquide  pour 
le  soulever  : c’est  à l’instant  où  cette  couche  se  dé- 
pose qu’il  peut  se  dégager  de  l’électricité,  puisque  les 
molécules  sont  ébranlées.  ' 

Pour  observer  les  effets  électriques  qui  se  manifestent 
dans  les  pbénoinènes  capillaires,  on  prend  une  cuiller 
en  platine,  que  l’on  fixe  à l’un  des  bouts  du  fil  d’un 
multiplicateur  très-sensible,  et  une  éponge  de  platine  à 
l’autre;  ces  deux  corps  sont  lavés  préalablement  et  à 
plusieurs  reprises  dans  de  l’acide  nitrique,  afin  d’en- 
lever tous  lés  corps  étrangers  adhérents  aux  surfaces,  et 
dont  la  réaction  sur  les  liquides  donnerait  lieu  à des 
effets  électriques  particuliers.  Ces  précautions  même  ne 
siifïiseiit  pas  toujours,  et  l’on  est  forcé  quelquefois  de 
laisser  ces  deux  corps  pendant  plusieurs  heures  dans  le 
même  acide,  pour  détruire  certaines  facultés  électriques 
qui  troublent  les  phénomènes  que  l’on  recherche.  On 
remplit  ensuite  la  cuiller  d’acide  nitrique  pur  et  aussi 
concentré  que  possible,  puis  l’on  plonge  dedans  l’éponge, 
que  l’on  a exposée  préalablement  à une  chaleur  rouge 
pour  en  chasser  tout  le  liquide  qu’elle  renfermait.  A l’in- 
stant où  l’on  effectue  l’immersion,  l’éponge  prend  au 
liquide  l’électricité  négative,  comme  si  le  platine  avait 
été  attaqiui;  elle  se  polaiâse  aussitôt  de  manière  à 
produire  un  courant  en  sens  contraire,  qui  continue 
pendant  quelque  temps,  diminue  et  devient  nul.  Quand 
on  oj)ère  avec  de  l’acide  nitrique  étendu  de  la  moitié 
de  son  poids  d’eau,  le  premier  effet  a lieu  seul  et  dure 
quelques  instants,  et  l’on  n’observe  plus  alors  de  chan- 
gement dans  la  direction  du  courant.  ’ 

En  opérant  avec  de  l’acide  hydro-chlorique  concen- 
tré , les  effets  sont  inverses , c’est-à-dire  que  l’éponge 
prend  d’abord  l’électricité  positive,  puis  immédiatement 
après  l’autre  électricité.  Tâchons  maintenant  d’expliquer 
CCS  différents  résultats. 

5o.  Dans  toutes  les  actions  capillaires,  il  se  dégage  de 
la  chaleur  ; on  peut  donc  croire  que  l’éponge , à l’instant 


Digiiized  by  Google 


96  EFFETS  ÉLEC.  PROD.  DANS  LES  ACT.  CAPILL. 

où  elle  absorbe  l’acide  nitrique , acquiert  une  élévation 
de  température  suffisante  pour  qu’il  y ait  production 
d’effets  tbermo-électriques,  semblables  à ceux  que  nous 
avons  exposés  précédemment.  Mais  il  est  facile  de  voir 
que  la  chaleur  n’est  pas  ici  la  cause  unique  du  phéno- 
mène : en  effet,  retirons  l’éponge  de  la  cuiller  quand 
une  nouvelle  immersion  ne  donne  plus  d’effet,  chauf- 
fons-la  légèrement  et  replongeons-la  dans  l’acide;  le  cou- 
rant, qui,  dans  ce  cas,  est  bien  thermo-électrique,  va 
de  l’acide  à l’éponge,  et  persévère  dans  cette  direction 
jusqu’à  ce  que  l’équilibre  de  température  se  soit  établi 
dans  toutes  les  parties;  la  direction  du  courant,  dans 
ce  cas,  est  la  même  que  celle  du  courant  secondaire  que 
l’on  obtient  avec  l’acide  nitrique  concentré./ Dès  lors, 
le  courant  primitif  ne  peut  être  attribué  qu’à  une  action 
qui  s’exerce  au  contact  de  l’acide  et  du  platine.  Ce  cou- 
rant ne  proviendrait-il  pas  par  hasard  d’une  légère  al- 
tération que  le  platine  éprouverait  au  contact  de  l’acide? 
C’est  ce  que  nous  ignorons. 

Le  courant  secondaire  peut  aussi  avoir  une  autre 
origine;  nous  verrons,  en  traitant  des  propriétés  des 
courants  électriques,  les  facultés  qu’acquièrent  les  la- 
mes de  métal  plongeant  dans  les  liquides,  à travers  les- 
quels on  fait  passer  des  courants  : ces  lames  jouissent 
de  la  propriété  de  reproduire  un  courant  en  sens  inverse, 
quand  le  premier  a cessé.  Il  pourrait  se  faire  que  celui 
qui  provient  de  l’action  capillaire  donnât  naissance  aussi 
à un  courant  secondaire. 

Au  surplus,  l’action  capillaire,  à l’instant  où  elle  se 
manifeste,  doit  faire  éprouver  aux  molécules  des  corps  qui 
en  sont  l’objet  un  ébranlement,  qui  suffit  pour  rompre  l’é- 
quilibre des  forces  électriques.  Une  preuve  que  les  molé- 
cules de  liquide  ont  éprouvé  un  déplacement,  c’est  que 
la  constitution  de  la  couche  qui  adhère  aux  solides  n’est 
pas  la  même  que  celle  de  la  niasse  entière  ; nous  par- 
lerons de  ce  fait,  en  traitant  des  décompositions  chimi- 
ques par  le  moyen  des  forces  électriques  à petite  tension. 

5 1 . Comment  se  fait-il  que , lorsqu’on  opère  avec  de 
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l’acide  nitrique  étendu,  on  n’ait  qu’un  seul  courant,  et 
que  l’on  en  ait  deux  avec  de  l’acide  nitrique  concentré? 
(ktte  question  est  assez  difficile  à résoudre , à moins 
d’admettre  que  dans  le  dernier . cas  l’action  capillaire 
ayant  été  plus  vive  que  dans  le  premier,  les  effets  élec- 
triques auront  été  assez  forts  pour  polariser  l’éponge. 
Dans  les  questions  de  la  nature  de  celle  qui  nous  occupe 
et  dont  la  solution  n’est  pas  toujours  possible,  ce  que 
l'on  peut  faire  de  mieux  est  de  présenter  les  explications 
avec  une  extrême  circonspection,  afin  de  ne  pas  donner 
comme  des  vérités  ce  qui  n’est  souvent  qu’une  conjecture; 
c’est  la  marche  que  nous  avons  suivie  et  que  nous  sui- 
vrons constamment. 

§ XIII.  Du  dégagement  de  l’électricité  par  pression. 

5a.  Jusqu’ici  il  n’a  été  question  que  de  phénomènes 
électriques  produits  parla  chaleur,  par  les  réactions  chi- 
miques ou  actions  analogues,  et  la  capillarité.  Nous  allons 
nous  occuper  actuellement  des  divers  procédés  mécani- 
ques à l’aide  desquels  on  parvient  à exciter  la  puissance 
élcctri({ue  dans  les  corps,  et  nous  ne  perdrons  pas  de 
vue  les  effets  thermo-électriques  et  électro-chimiques  ; 
c’est  pour  ce  motif  que  nous  les  avons  présentés  en  pre- 
mier lieu. 

La  pression  est  le  mode  d’action  le  plus  simple  pour 
électriser  un  corps,  attendu  que  le  contact  des  molécules 
ne  change  pas  de  place  comme  dans  le  frottement. 

Æpinus  est  le  premier  qui  ait  observé  cette  propriété, 
en  pressant  l’une  contre  l’autre  deux  lames  de  verre 
sans  exciter  de  frottement  latéral.  Il  trouva,  en  sépa- 
rant ces  deux  lames,  que  chacune  d’elles  possédait  une 
électricité  contraire. 

53.  M.Libes  a fait  une  suite  intéressante  d’expériences 
sur  le  dégagement  de  l’électricité  par  la  pression  (i). 


(i)  Nouv.  Dict.  de  Phys.,  t.  i**',  p.  3a8  et  suiv. 
II. 
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Ayant  posé  sur  un  disque  de  bois  recouvert  de  fafTetas, 
enduit  d’uile  couche  de  résine  élastique,  un  disque  de 
cuivre  jaune  isolé  par  un  cylindre  de  verre  fixé  à son 
centre,  et  avec  la  précaution  de  ne  lui  faire  éprouver 
aucun  frottement,  il  trouva,  en  pressant  légèrement  le 
disque  sur  le  taffetas  gommé  et  le  sép;»rant  ensuite,  que 
le  tlisque  était  chargé  d’un  excès  assez  considcrahle  d’é- 
lectricité négative  En  passant  avec  frottement  le  disque 
sur  le  taffetas  , l’effet  produit  était  inverse.  Un  dis(|ue 
de  cuivre  et  un  disque  d’argent  ont  donné  les  mêmes 
effets. 

54.  Haüy  trouva  |ilus  tard  qu’un  cristal  de  spath  d’Is- 
lande et  quehpies  autres  substances  minérales  jouissent  de 
la  propriété  de  devenir  électricpies  par  la  sini|)le  pression 
entre  les  doigts;  mais  celte  pro[)iiété  n’est  pas  aussi 
restreinte  que  le  croyait  ce  célèbre  minéralogiste,  puis- 
qu’elle appailient  à tous  les  coips,  |)ourvu  qu’ils  soient 
isolés.  Pour  mettre  en  évidence  ce  (ail,  on  foime,  avec 
les  substances  que  l’on  veut  éjirnuver,  d(‘s  petits  disques 
d’une  épaisseur  de  (pielques  millimètres,  c|ue  l’on  adapte 
à des  manches  parfaitement  isolants;  on  prend  ces  man- 
ches dans  chaque  main,  et  l’on  presse  un  instant  les  deux 
disques  l’un  contre  l’autre;  après  les  avoir  retirés  du 
contact,  on  les  présente  au  discpie  de  clinquant  de  l’é- 
lectroscope  de  Coulomb , pi-éalablcment  électrisé  : ou 
trouve  alors  que  les  deux  corps  possèdent  chacun  une 
électricité  contiaire,  pourvu  cependant  que  l’un  d’eux 
soit  rangé  dans  la  classe  des  corps  mauvais  conducteurs. 
Avec  deux  disques  isolés,  l’un  de  liège,  l’autre  de  caout- 
chouc, le  premier  prend  un  excès  d’électricité  positive, 
et  l’autre  un  excès  d’électricité  négative. 

55.  l'outes  les  substances  minérales  cristallisées  qui  ont 
un  aspect  vitreux,  telles  que  la  chaux  sulfatée,  la  chaux 
fluatée,  la  baryte  sulfatée,  prennent  l’électricité  positive 
quand  elles  sont  jvressées  par  le  discpie  de  liège. 

Des  fruits,  tels  (]ue  l’orange,  comprimés  par  le  disque 
de  lu’ge,  lui  communiquent  au  contraire  un  excès  d’é- 
lectricité positive.  A mesure  que  le  fruit  se  dessèche  et 
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qn’il  perd  de  son  élasticilé,  la  faculté  d'électriser  le  liège 
diminue. 

56.  Plusieurs  causes  tendent  à modifier  le  dégagement  de 
l’électricité  par  pression  : lu  piemière  est  le  plus  ou  moins 
de  conductibilité  des  eorfts.  Si  l’on  emploie,  par  exem- 
ple, un  disque  de  moelle  de  sureau  et  un  disque  de  mé- 
tal, il  iVy  a aucun  effet  de  produit,  et  il  en  est  encoie 
de  même  toutes  les  fois  que  les  deux  substances  pressées 
sont  conductrices  de  l’électricité.  Il  paraît  qu’à  l’instant 
où  l’on  exerce  la  pression,  il  se  forme  un  nouvel  état 
d’équilibre  entre  les  deux  fluides  qni  composent  le  fluide 
électrique  naturel  des  molécules  en.  contact.  L’électri- 
cité positive  occupe  une  des  surfaces  de  contact,  et  l’é- 
lectricité négative  l’autre.  Tant  que  dure  la  pression, 
ces  deux  fluides  sont  neutralisés  l’un  par  l’autre  : ainsi 
ces  deux  fluides,  malgré  l’attraction  réciproque  de  leurs 
molécules,  malgré  leur  tendance  à passer  d’un  corps 
dans  l’autre,  trouvent  dans  la  pression  une  force  qui  neu- 
tralise ces  doux  actions.  Quand  les  corps  sont  parfaits 
conducteurs,  aussitôt  qu’une  diminution  de  pression  a 
lieu,  les  deux  fluides  se  recombinent  instantanément, 
quelle  que  soit  la  vitesse  de  séparation;  tandis  que  lors- 
que l’un  des  corps  n’est  pas  bon  conducteup,  une  dimi- 
nution «le  pression  n’entraîne  pas  immédiatement  la  re- 
composition des  deux  fluides  dégagés  : cette  recomposition 
met  plus  ou  moins  de  temps  à .s’effectuer,  suivant  le 
degré  de  conductibilité  des  deux  corps  pressés.  L’expé- 
rience suivante  va  donner  une  idée  de  l’influence  de  la 
vitesse  de  séparation  sur  le  développement  de  l’électri- 
cité. Pressez  un  disque  de  liège  sur  une  orange,  et  re- 
tirez-le  ensuite  vivement,  il  emporte  avec  lui  un  excès 
d’électricité  positive  assez  considérable;  mais  si  on  ne 
le  retire  que  plus  ou  moins  lentement,  on  trouve  que  la 
quantité  d’électricité  dégagée  va  en  diminuant,  et  finit 
par  être  insensible  quand  la  vitesse  de  séparation  est 
très-faible.- 

T.ia  chaleur  modifie  le.s  phénomènes  de  pression.  Si 
l’on  prend  un  bouchon  de  liège  bien  sec,  et  qu’o«  le 
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coupe  par  la  moitié,  avec  un  instrument  tranchant,  en 
pressant  les  deux  parties  séparées  l’une  contre  l’autre, 
elles  prennent  chacune  assez  ordinairement  un  excès 
d’électricité  contraire;  mais  il  arrive  aussi  quelquefois 
quelles  u’eu  ont  acquis  aucun.  Si  l’on  élève  alors  la  tem- 
pérature d’un  des  deux  disques  de  quelques  degrés,  celle 
de  l’autre  restant  constante,  on  trouve  que  la  partie 
chauffée  prend  à l’autre  l’électricité  négative.  Deux  mor- 
ceaux de  spath  d’Islande,  à la  même  température,  ne 
sont  pas  électriques  par  pression;  mais  il  suffit  d’une 
différence  très- légère  pour  leur  donner  cette  faculté. 

A température  égale,  les  deux  disques  de  liège  ne  doi- 
vent leurs  facultés  électriques  de  pression  qu’à  une  dif- 
férence dans  l’état  de  leur  surface  : celle  qui  a le  plus 
d’aspérités  prend  toujours  l’électricité  négative.  L’état 
des  surfaces , ilans  les  corps  mauvais  conducteurs , in- 
flue aussi  sur  leur  faculté  conductrice;  car  le  spath  d’Is- 
lande, qui  est  rangé  parmi  les' corps  les  plus  mauvais 
conducteurs  , puisqu’il  conserve  pendant  des  semaines 
entières  l’électricité  qu’on  lui  a communiquée,  devient 
suffisamment  bon  conducteur  quand  on  lui  a enlevé  son 
poli,  pour  qu’il  soit  nécessaire  de  l’isoler  si  l’on  veut 
qu’il  conserve  sou  électricité.  On  voit  donc  que  les  as- 
pérités déterminent  non-seulement  l’espèce  d’électricité 
que  doit  prendre  un  corps  mauvais  conducteur,  mais 
modifient  encore  sa  conductibilité. 

Loi  du  dégagement  de  ï! électricité  par  pression. 

57.  Pour  mesurer  les  effets  électriques  de  pression,  il 
faut  un  appareil  qui  permette  de  variera  volonté  les  cau- 
ses qui  influent  sur  leur  production.  Nous  n’aurons  égard 
pour  le  moment  qu’à  la  variation  d’une  des  causes  in- 
fluentes, la  pression,  en  supposant  toutes  les  autres  con- 
stantes ; car  il  serait  impossible  de  distinguer , dans 
l’effet  général,  la  part  de  chacune  d’elles.  En  consé- 
quence nous  agirons  sur  des  corps  dont  le  poli,  la 
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température  et  l’état  hygrométrique  seront  sensiblement 
les  mêmes.  L’appareil  suivant  ( fig.  l\'>.  ) remplit  les 
conditions  nécessaires.  On  prend  une  balance  électri- 
que que  l’on  place  sur  une  planchette  horizontale 
recouverte  d’une  glace;  cette  planchette  est  suspendue, 
à l’aide  de  deux  montants  verticaux  , à une  traverse 
AA  d’un  fort  châssis  en  bois  AABB;  la  cloche  oo 
de  la  balance  est  percée  dans  sa  partie  supérieure  d’une 
ouverture  /7,  dans  laquelle  on  fait  passer  un  tube  en 
cuivre  qui  descend  dans  son  intérieur,  et  qui  est  main- 
tenu sur  la  traverse  horizontale  par  de  fortes  vis.  A l’ex- 
trémité de  ce  tube,  on  fixe  un  appareil  ce,  composé 
de  deux  petits  plans  circulaires  en  cuivre  qui  peuvent 
se  rapprocher  ou  s’éloigner  au  moyen  de  trois  vis,  et 
dont  le  plan  inférieur  est  peicé  à son  centre  d’une  ou- 
verture de  deux  centimètres.  C’est  entre  ces  deux  plans 
qu’on  place  le  corps  qui  doit  être  soumis  à la  pression. 
Ce  petit  appareil  communique  au  réservoir  commun , 
par  l’intermédiaire  d’une  chaîne  métallique  qui  donne 
ainsi  écoulement  l’électricité.  Lorsque  l’on  veut  éle- 
ver la  température  du  corps,  on  verse  dans  le  tube  de 
cuivre  bb  nn  liquide  chaud. 

On  pratique  aussi  deux  ouvertures  dans  la  planchette  : 
l’une,  d’environ  un  décimètre  de  diamètre,  pour  l’usage 
intérieur  de  la  balance,  peut  être  fermée  .à  volonté  avec 
une  capsule  en  verre  dont  le  bord  est  revêtu  d’une 
douille  à vis  : cette  capsule  est  aussi  destinée  à recevoir 
les  substances  qui  absorbent  l’humidité  delà  cloche;  l’au- 
tre ouverture  uu  sert  à passer  un  petit  tube  en  verre, 
recouvert  d’un  vernis  .à  lu  gomme  laque,  et  portant  à 
son  extrémité  supérieure  le  corps  qui  doit  presser  celui 
qui  est  placé  entre  les  deux  plans  circulaires;  ensuite, 
quand  on  veut  exercer  la  pression,  on  pose  ce  tube,  au 
moyen  d’un  petit  support,  sur  l’une  des  extrémités  d’un 
fléau  de  balance,  dont  l’autre  est  disposée  pour  rece- 
voir les  poids  nécessaires  .à  la  production  de  la  pres- 
sion. L’ouverture  pratiquée  dans  la  planchette  est  suf- 
fisammeut  grande  pour  que  ces  mouvements  ne  soient 
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pas  gênés;  de  plus,  afin  d’empêcher  la  communication 
de  l’air  extérieur  avec  celui  de  la  cage  de  la  balance 
électrique,  on  fixe,  au  moyen  d’un  anneau,  autour  de 
l’ouverture,  un  cylindre  en  baudruche,  au  milieu  durpiel 
passe  le  petit  tube,  et  dont  les  dimensions  sont  telles, 
que  la  peau  légère  dont  il  est  formé  ne  gêne  nullement 
les  mouvements  du  petit  tube.  Le  fléau  de  la  balance 
se  hausse  et  se  baisse  à volonté  à l’aide  d'une  vis  de 
pression;  ensuite  ou  dispose  l’appareil  de  manière  que 
le  fléau  soit  dans  une  direction  horizontale,  lorsque  les 
deux  corps  soumis  à la  pression  ne  font  que  se  toucher. 
Les  choses  ainsi  disposées,  on  exerce  la  pression;  puis, 
pour  séparer  les  corps  , on  se  sert  de  deux  ressorts 
disposés  de  manière  à recevoir  une  tension  déterminée. 
Les  ressorts  revenant  à leur  état  primitif  entraînent 
avec  eux  le  fléau;  les  corps  se  trouvent  donc  sortir  de 
la  compression  avec  une  vitesse  égale  à la  tension  du 
ressort.  Le  corps  placé  à l’tîxtrémité  du  tuhe  étant  sorti 
de  la  compression,  il  faut  pouvoir  le  présenter  au  dis- 
que de  clinquant  suivant  sa  plus  grande  surface  ; on  y 
parvient  en  formant  ce  tube  de  deux  pièces,  rt  les  réu- 
nissant au  moyen  d’une  charnière  à boulon  (fig.  l\-i  bis). 
Passant  ensuite  ce  tube  qui  est  plein  dans  un  autre 
tant  soit  peu  plus  large,  les  deux  parties  se  trouvent 
en  ligne  droite  ; veut-on  présenter  le  corps  au  disque 
de  clinquant,  on  retire  un  peu  le  petit  tuhe  de  son  en- 
veloppe, et  la  partie  supérieure  trébuche  aussitôt. 

58.  Le  plus  souvent  l’excès  d’électricité  acquis  par  cha- 
cune des  substances  au  sortir  de  la  compression  est  très- 
faible  : si  l’on  prenait  par  conséquent  pour  fil  de  torsion 
un  fil  d’argent,  tel  que  Coulomb  l’a  employé  dans  sa 
balance,  la  répulsion  serait  peu  sensible,  et  quelquefois 
même  nulle  ; il  faut  donc  le  remplacer  par  un  autre 
qui  ait  une  force  de  torsion  bien  plus  faible.  Les  fils  de 
platine  d’une  grande  finesse,  tirés  à la  filière  à la  ma- 
nière de  Wollaston,  remplissent  parfaitement  ce  but; 
mais  il  faut  avoir  la  précaution  de  choisir  le  degré  de 
finesse  convenable;  car  je  me  suis  assuré  que i lorsque 
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ces  fils  ont  atteint  un  certain  degré  de  ténuité,  la  tor- 
sion d’un  petit  angle  dérange  assez  l’état  d’agrégation 
des  molécules  pour  que  celles-ci  ne  reprennent  plus  leuf 
position  primitive  d’équilil>re.  Il  en  résulte  que  les  os- 
cillations d’un  petit  pendule  horizontal  suspendu  à l'ex- 
trémité de  ce  fil  ne  sont  plus  isochrones;  on  doit  donc 
le  rejeter. 

L'un  des  corps  est  placé  entre  les  deux  plans  en  cuivre, 
et  poli  sur  Tune  do  ses  faces,  s’il  est  minéral,  et  quand 
il  en  est  susceptible  ; et  l’autre,  que  l’on  prend  ordinai- 
rement de  liège  ou  de  moelle  de  sureau  dans  les  expé- 
riences com])aratives,  a la  forme  d’un  petit  disque  de 
ti  ès-peu  d’épaisseur  et  do  même  diamètre  que  le  disque 
de  clinquant  de  la  balance.  Il  suit  de  là  que  lorsque  ces 
deux  disques,  après  avoir  été  ramenés  tous  les  deux  au 
zéro  de  l’échelle,  sont  en  contact,  il  y a partage  égal 
d’électricité:  la  répidsiou  a heu  aussitôt,  et  on  en  mesure 
l’effet  au  moyen  d’une  circouféience  de  cercle  divisée, 
tracée  sur  la  planchette  horizontale.  La  forme  plus  ou 
moins  cylindrique  de  la  cage  ne  peut  donc  altérer  en 
rien  la  valeur  des  degrés.  On  détermine  exactement  la 
position  du  bras  de  levier  qui  porte  le  disque  de  clin- 
quant au  moyen  d’une  règle  verticale,  posée  sur  lin 
support  circulaire,  que  l’on  promène  le  long  de  la  cir- 
conférence du  cercle,  et  dont  le  ceiitre  correspond  au 
prolongement  du  fil  de  torsion.  Voyous  maintenant  où 
conduit  le  partage  égal  d’électricité  entre  les  deux  dis- 
ques. On  sait  que  la  force  totale  de  la  répulsion  varie, 
pour  chaque,  distance , dans  le  meme  rapport  que  les 
quantités  d’électricité  qui  contribuent  à celte  répulsion; 
il  est  donc  nécessaire  <jue  l’expiession  de  son  énergie, 
qu’on  appelle  réaction  électrique,  soit  proportionnelle  au 
produit  de  ces  deux  quantités.  Représentons  para;  l’excès 
d’electi  icilé  acquis  par  le  disque  de  liège  ou  de  moelle 
de  sureau,  au  s'ortir  de  la  compression  : aussitôt  après 
le  contact  avec  le  disque  de  clinquant,'  l’un  et  l’autre 
posséderont  un  excès  d’électricité  .r , la  réaction  ■'élec- 
trique sera  donc  exprimée  par  ^ À®  ; mais  cette  riiêliie 
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réaction  est  donnée  directement  par  l’expérience,  puis- 
que l’arc  de  cercle  qui  mesure  l’écart  des  deux  disques 
lui  est  proporliouncl , en  tant  que  cet  arc  peut  être  pris 
pour  sa  corde;  ce  qui  peut  toujours  se  faire  en  tordant 
convenablement  le  fil  de  suspension.  Soit  e cet  arc,  on 
aura  e = -j-  a:*  ; d’où  a:  = a l/^Telle  est  la  valeur  de 
la  quantité  d’électricité  acquise  par  le  disque  de  moelle 
de  sureau  après  une  pression  P.  Pour  une  autre  pression 
P'  on  aura  a:'  = a mais  si  l’on  ramène  par  la  tor- 

sion, dans  les  deux  expériences,  les  deux  disques  îi  la 
même  distance,  les  valeurs  de  x et  x deviendront  com- 
parables, et  on  en  déduira  le  rapport  des  intensités  élec- 
triques dû  à des  pressions  différentes. 

Cette  manière  de  déterminer  la  quantité  d’électricité 
produite  par  une  pression  quelconque  peut  être  em- 
ployée toutes  les  fois  que  la  répulsion  du  disque  de  clin- 
quant, après  le  partage  d’électricité,  est  mesurée  par 
un  arc  d’un  certain  nombre  de  degrés;  mais  souvent  le 
dégagement  de  l’électricité  est  si  faible,  que  la  réaction 
électrique  devient  inappréciable,  malgré  la  grande  sen- 
sibilité de  torsion  du  fil  de  platine.  Il  faut  donc  avoir  re- 
cours à un  autre  expédient.  Il  suffit  pour  cela  de  donner 
au  disque  de  clinquant  une  quantité  d’électricité  dont 
on  peut  déterminer  à chaque  instant  l’intensité;  alors 
tous  les  résidtats  deviennent  comparables.  On  place  dans 
la  cage  de  la  balance  un  second  disque  de  clinquant  de 
même  diamètre  que  le  premier,  et  isolé  de  la  même  ma- 
nière; on  l’électrise  au  moyen  d’un  fil  de  laiton  qui  tra- 
verse la  cage;  puis  on  met  en  contact  les  deux  disques 
de  clinquant,  en  tournant  convenablement  le  tambour 
qui  porte  le  micromètre;  il  y a de  suite  partage  égal  d’é- 
lectricité, puis  répulsion.  On  tourne  de  nouveau  le  mi- 
cromètre pour  ramener  les  deux  disques  à une  distance 
mesurée  par  un  petit  arc  de  dix  degrés,  qui  peut  être 
pris  pour  sa  corde.  Soit  a le  nombre  de  degrés  dont  on  a 
tordu  le  fit , 1/ lo'’  a représentera  la  quantité  d’élec- 
tricité possédée  par  chaque  disque  de  clinquant.  Les  choses 
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étant  ainsi  disposées, retirons  les  deux  corps  delà  compres- 
sion, et  plaçons  le  disque  de  liège,  qui  est  censé  avoir  ac- 
quis un  excès  d’électricité  de  même  nature  que  celle  qui 
a été  communiquée  au  disque  de  clinquant,  au  zéro  du 
cercle  horizontal , en  y ramenant  aussi  le  disque  de  clin- 
quant qui  possède  une  quantité  d’électricité  1/  io“ 
il  y aura  répulsion.  Ramenons  encore  par  la  torsion  les 
deux  disques  à une  distance  angulaire  de  dix  degrés,  et 
soit  d le  nombre  de  degrés  dont  il  faudra  tordre  pour 
cela  le  fil,  on  aura  évidemment,  en  représentant  par  jr 
l’excès  d’électricité  possédé  par  le  disque  de  liège  ou  de 
sureau  lo  + a = lo  -h  d;  d’où  : 

lo  -f- 

l/io  -t-  a 

Telle  est  l’expression  de  la  quantité  d’électricité  due  à une 
pression  P.  Pour  une  autre  pression  P'  on  aura': 

, lo  -h  d 

^ ~ l/7oT7/  ’ 

y'  y à y d étant  des  quantités  analogues  à^,  a et  d;  donc 
les  intensités  électriques  provenant  de  deux  pressions 
P et  P'  sont  entre  elles  comme  : 

lO  + </  ^ lo  -f- 

V/ lo  -+-  a X/' lo  -+-7 

Usage  de  F appareil. 

59.  Les  surfaces  des  corps  soumis  à la  pression  doivent 
être,  autant  que  possible,  dans  un  état  semblable  de 
poli;  sans  cette  précaution  les  résultats  ne  seraient  pas 
comparables,  attendu  que  le  plus  ou  moins  de  poli  influe 
singulièrement  sur  la  quantité  d’électricité  développée. 
Si  ce  sont  des  substances  minérales,  on  les  taille  en  pla- 
ques minces,  et  ou  leur  donne  tout  le  poli  que  l’art  peut 
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atteindre,  ou  bien,  ce  qui  est  encore  préférable,  on  les 
clive  uaturellemeiit  quand  elles  en  sont  susceptibles.  En- 
suite on  lave  la  surface  avec  de  l’alcool  pour  enlever  les 
matières  giasses,  et  on  laisse  séjourner  le  corps  pendant 
quelque  temps  dans  l’air  sec  de  la  balance,  pour  enle- 
ver la  petite  concile  d’iunnidité  qui  adhère  ordinaire- 
ment à la  surface  de  tous  les  corj)s.  Quant  aux  substances 
qui  ne  sont  pas  minérales,  on  se  contente  de  les  priver 
de  leur  eau  hygrométrique.  Celte  dernière  précaution  est 
indispensable;  car  certaines  substances  , telles  que  la  ba- 
ryte sulfatée  cristallisée,  le  mica,  la  <;haux  sulfatée,  ne 
sont  électriques  par  pression  qu’autanl  ([u’clles  ont  été 
desséchées  préalablement. 

A l’instant  où  l’on  plnv^e  les  deux  corps  l’un  sur 
l’autre,  il  faut  éviter  qu’ils  éprouvent  du  frottement; 
car  il  en  résulterait  une  complication  d’effets  dont  on  ne 
pourrait  rendre  compte.  On  remplit  cette  condition  en 
posant  ces  corps  de  manière  à ce  que  le  fléau  de  la  ba- 
lance n’éprouve  d’oscillations  dans  aucun  sens;  on  fixe 
pour  cela  au  pied  de  l’appareil  une  lige  verticale,  ([ui 
monte  ou  descend  au  moyen  d’un  engrenage  à crémail- 
lère, et  (jui  est  termim',  à sa  partie  supérieure,  par  une 
fourchette  dans  la(|iielle  on  plare  un  des  bras  ilu  fléau 
de  la  balance.  Cet  engrenage  est  tellement  disposé,  que 
le  fléau  de  la  balance  peut  monter  et  descendre  sans  os- 
cillations latérales.  De  plus,  pour  être  bien  certain  que 
le  plus  petit  frottement  n'a  pas  influé  sur  la  cpiantité  d't^ 
lectrieilc  due  à la  pression,  on  laisse  subsister  celle-ci 
pendant  quelque  teuq)s. 

Dans  les  expériences  (|ui  ont  poui'  but  de  déterminer 
le  rapport  enli  e les  intensités  électriques  et  les  pressions 
correspondantes,  on  doit  éviter  d’employer  des  sulistances 
à l’égard  desquelles  de  légères  altérations  dans  les  sur- 
faces apportent  de  grandes  différences  dans  les  quanlilé.s 
d’électricité  dévclop|)ée.  Par  exemple,  le  liège  et  la  moelle 
de  sureau  ne  pourraient  convenir  pour  leur  pression 
réciproque,  attendu  que  le  plus  petit  cbaugeuient  de  tem- 
pérature, ebins  l’un  de  ces  deux  corps,  swfftt  souvent 
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pour  modifier  considérablement  les  résultats.  Il  faut  em- 
ployer des  substances  telles  que  la  baryte  sulfatée  et  le 
liège. 

Il  est  difficile  de  déterminer  la  loi  des  intensités  élec- 
triques dues  à une  même  picssion  et  à des  vitesses  de 
séparation  différentes.  Lf's  recliercbes  cpie  cette  loi  exi- 
gerait ne  peuvent  être  faites  avec  l’a|i^jareil  décrit;  mais 
on  trouve  facilement  la  loi  des  intensités  électriques  qui 
résultent  de  différentes  pressions,  et  de  vitesses  de  sépa- 
ration donnant  le  maximum  d’effets.  Supposons  donc 
que  par  des  expériences  préliminaires  on  ait  déterminé 
les  vitesses  maxima,  et  voyons  ce  qui  arrive  quand  les 
pres.sions  croissent,  et  pressons-les  toutes  avec  le  même 
disque  de  sureau. 


■SUBSTANCES  PRESSÉES. 

Le  Spitfa  d'Iklaado  clivé  naturellemaiil.  j 

Le  Liffic.  j 

Pressions. 

Vitesse 

üomidut 

le 

inaxiuiuin. 

V^ileur 
de  O. 

Valeur 
de  </. 

Inlensil  éiec(ri<|. 
tlcduiies 
de  la  formule 

Hoyeune. 

1 

2.... 

„ , . 

...  2U  ... 

...  lU  ... 

....  3,d| 

...  2U  ... 

..  9 ... 

....  3,2  j 

3... 

> ■ > • *>  • • 

...  23  ... 

...  lu  ... 

..  . 42j 

...  4, A 

...  fl  ... 

. . 10  . . 

....  5 U 1 

4.... 

...  ü ... 

...  14  ... 

....  6.2  1 

fV...  . 

. 

...  lu  ... 

...  10  ... 

....  0,5  î 

On  voit  donc  que,  pour  les  pressions 

1234 

les  intens.  élec.  sont  x 3,4  4>6  Ü. 

Les  intensités  électriques  croissent  donc  proportion- 
nellement aux  pressions,  puisqu’en  supposant 
on  aurait  des  résultats  qui  dilféreraient  peu  de  ceux  qui 
sont  donnés  par  l’expérience,  . ..  - 
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Pressions i a 3 4 

Inten.  élec.  calcul..  i,5  3,o  4»5  6. 

6o.  Le  spath  d’Islande  poli,  soumis  aux  mêmes  expé- 
riences que  le  spath  d’Islande  clivé  naturellement,  a con- 
stamment donné,  pour  une  même  pression  , une  quantité 
d’électricité  moins  forte  que  le  second,  dans  le  rapport 
de  a à 6;  c’est-à-dire  que  dans  le  spath  d’Islande  poli, 
la  faculté  électrique  par  pression  est  à peu  près  le  tiers 
de  ce  qu’elle  est  dans  l’autre.  Cette  différence  est  remar- 
quable, attendu  que  le  poli,  dans  les  substances  miné- 
rales, augmente  ordinairement  le  pouvoir  électrique, 
tandis  qu’il  diminue  dans -le  spath  d’Islande.  L’état  hy- 
grométrique ne  paraît  être  pour  rien  dans  cette  différence, 
puisque  le  cristal  a été  privé  d’eau  avant  l’expérience. 

Soumettons  à la  pression  d’autres  substances. 


[ SUOSTANCËS  PRESSÉES. 
1 

I.,a  Baryte  sulfatée  ertsallisée,  polie. 
Le  Liège. 

Pressions. 

Vitesse. 

Vaiears 
de  a. 

Valeurs 
de  </. 

Intensit.  électriq. 
déduites  de 

Intensités 

électriques 

calculées. 

l.... 

- 

2. . .. 

BWTOpI 

2,1.... 

3.... 

..  6.0  .. 

3,1.... 

...  6 .. 

i 

. . 12 

...  20  ... 

..  13 

4 2 . 

4 9. 

' 

0.... 

...  5 ... 

..14 

0,1.... 

On  voit  encore,  par  les  résultats  consignés  dans  cc 
tableau,  que  les  intensités  électriques  croissent  propor- 
tionnellement aux  pressions. 
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SUBSTANCES  PRESSÉES. 

I.e  Quartz  hyalin  poli. 
Le  Liê^e. 

Pressions. 

Vitesse. 

Valeurs 
Uc  a. 

Valeurs 
de  </. 

Intensités  éleclriq. 
déduites  <le 

io+</ 

l/lO  + o 

4.... 

...  I ... 

...  3 ... 
...  29  ... 
...  6 ... 

3,1 

....  4.2 
4 1 

3.0 

id 

...  30  ... 

id 

...  4 . . . 

...  ... 

...  15  ... 

SUBSTANCES  PRESSÉES. 

1 La  Chaux  sulfatée. 
1 Lel.iéf^e. 

4.... 

...  26  ... 

...  3 ... 
...  0 ... 
...  2 ... 

....  2.1 
....  1,8 
2.0 

....  id. 

1’" 

ê 

iV 

...  20  ... 

fl  . . 

Soient  i,  i\  i",  i"\  les  intensités  électriques  du  spath 
d’Islande,  de  la  baryte  sulfatée,  du  quartz  hyalin,  et  de 
la  chaux  sulfatée,  ou  aura  pouf  la  même  pression  i : i'  : 
i'  : i"'  ::  6 : 4»^  : 3,q  : i,t).  On  voit  que  la  puissance  élec- 
trique, dans  la  chaux  sulfatée,  est  environ  trois  fois  moin- 
dre que  dans  le  spath  d’Islande,  c’est-à-dire  que  ces  deux 
substances,  sous  la  même  pression  d’un  disque  de  liège, 
emportent  chacune  un  excès  d’électricité  positive,  qui 
est  trois  fois  plus  fort  dans  le  spath  d’Islande  que  dans 
l’autre.' 

61.  Ces  expériences  montrent  que  l’intensité  électrique 

Eour  des  pressions,  depuis  un  kilogramme  jusqu’à  dix 
ilogrammes,  est  proportionnelle  à la  pression,  c’est-à- 
dire  que,  pour  une  pression  double,  l’intensité  électri- 
que est  double.  Dans  ces  expériences,  la  vitesse  de  sé- 
paration donne  le  maximum  d’intensité  électrique. 
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Cette  loi  s’étend-elle  à des  pressions  plus  fortes?  Il 
est  difficile  de  répondre  à cette  f|uestion;  car  l’appareil 
dont  on  a fait  usage  ne  permet  que  (femployer  des  pres- 
sions peu  consiilérables  : cepenilant , si  le  dégagement 
d'électricité  est  dû,  comme  il  est  probable,  au  rappro- 
chement des  moléctdes,  on  conçoit  que  l’effet  devra  ces- 
ser de  croître  quand  elles  auront  atteint  un  certain  de- 
gré de  compression  ; car  il  arrive  un  point  où  elles  ne 
se  comprimeront  plus  que  très-difficilement. 

On  serait  peut-être  porté  à croire  que  la  chaleur  dé- 
gagée dans  la  pression  est  la  cause  du  dégagement  de 
l’(declri(;ité;  rexpéricmce  suivante  prouvera  le  contraire, 
en  même  temps  qu’elle  montn'ra  rinfliiencedu  rappro- 
chement des  molécules,  pour  augmenter  le  dégagement 
de  l’électricité,  quand  on  vient  à séparer  les  corps. 
L’appareil  décrit  ci-dessus  \a  encore  nous  servir  : deux 
corps  se  trouvant  sons  l’action  d’une  certaine  pression, 
si  l’on  vient  à diminuer  celle-ci  de  moitié,  l’effet  de  la 
pression  perdue  subsiste  pendant  un  temps,  dont  la  du- 
rée dépend  du  degré  de  conductibilité;  de  sorte  que,  si 
l’on  retire  immédiatement  ces  corps  de  la  compression, 
chacun  d’eux  emporte  avec  lui  un  excès  d’électricité 
contiaire,  plus  grand  que  celui  tpii  est  dû  à la  pression 
restante.  Maintenant,  au  lieu  de  séparer  les  cor[)s,  lors- 
qye  la  pression  a été  diminuée,  on  rend  celle  qui  a 
été  enlevée,  et  l’on  lépète  [plusieurs  fois  ce  mode  d’ac- 
tion. Une  lame  de  spath  d’Islande  et  un  disque  très-mince 
de  liège  ont  donné  les  résultats  suivants  : ces  deux  corps 
étant  d’abord  sous  la  pression  de  4 kilogrammes,  on  a 
réduit  celle-ci  à moitié,  sans  déranger  le  contact,  et 
une  minute  après  on  les  a séparés.  La  tension  électrique 
de  chaque  disque  était  représentée  par  170;  si  la  sépa- 
ration eût  eu  lieu  pendant  la  pression  de  4 kilog. , la  ten- 
sion aurait  été  de  260,  et  pendant  la  pression  de  a ki- 
log., de  12.5,  moitié  de  la  précédente.  On  voit  donc 
que,  dans  le  premier  cas,  l’eliet  produit  par  la  pression 
qui  a été  perdue  subsiste  encore  en  partie.  Au  lieu  de 
séparer  les  corps , quand  on  a réduit  la  pression  de  4 « 2, 
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on  leur  rend  la  pression  a qui  a été  enlevée,  et  l’on 
répète  plusieurs  fois  ce  jeu  alternatif  de  pressions  sim- 
ples et  de  pressions  doubles.  On  trouve,  en  définitive, 
que  le  disque  de  liège  ne  possède  jamais  plus  que  l’in- 
tensité u5o,  relative  à la  pression  la  plus  forte. 

En  considérant  la  manière  dont  le  dégagement  de 
rélectrieité  croit  dans  les  corps,  par  l’augmentation  de 
la  pression,  ne  peut-on  pas  y rapporter  certains  phéno- 
mènes lumineux,  dont  on  ne  connaît  pas  encore  bien 
l’origine  ? On  dit,  par  exemple,  que,  dans  les  mers  po- 
laires, il  airive  souvent  (|tie  des  blocs  de  glace,  en  se 
heurtant,  font  rejaillir  de  la  lumière.  Ces  blocs  énormes 
ai’rivent  à la  reneo'ntre  les  unsdes  autres,  avec  des  quan- 
tités do  mouvement  considérables,  leurs  paities  consti- 
tuantes doivent  épiouver  une  compression  énorme,  qui 
les  constitue  ehaeun  dans  un  état  électrique  différent; 
mais  aussitôt  <|ue  la  compression  a cessé,  les  deux  élec- 
tricités se  reeombinent  pour  foinier  du  fluide  neutre,  et 
il  en  résulte  une  lumière  plus  ou  moins  vive  selon  la 
tension  de  l’électricité  dégagée. 

§ XIV.  Effets  électriques  de  clivage. 

6a.  Je  suis  conduit  naturellement  à parler  ries  effets  élec- 
triques produits  dans  le  clivage  des  substances  miné- 
rales régulièrement  cristallisées,  en  raison  des  relations 
qui  existent  entre  ces  effets  et  ceux  que  l’on  observe 
flans  la  pression. 

J^orsque  l’on  clive  rapidement  une  lame  de  mica  dans 
l’obscuinfé,  on  aperçoit  assez  ordinairement  une  faible 
lueur  phosphorique.  Si  l’on  fait  rexpériencc,  en  fixant 
avec  du  mastic,  sur  chacune  des  faces  de  cette  lame,  un 
manche  isolant,  on  trouve  que  chacune  des  parties  sé- 
.{larées  possède  un  excès  d’électricité  contraire , dont 
l’iiUensité  est  d’autant  j)lus  grande  que  la  séparation  a 
été  plus  vive.  (Jn  obtient  toujours  ces  résultats,  quehjue 
mince  que  soit  la  lame  de  mica;  ainsi  il  est  probable 
qu’on  les  aurait  encore,  si  l’on  pouvait  séparer  deux  mo- 
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lécules  l’une  de  l’autre,  et  même  leurs  parties  consti 
tuantes.  Le  talc  feuilleté  du  Saint-Gothard  , la  chaux 
sulfatée  limpide,  la  topaze,  la  barjle  sulfatée,  le  feld- 
spath du  Saint-Gothard,  ainsi  que  toutes  les  substances 
cristallisées  qui  sont  rangées  dans  la  classe  des  mauvais 
conducteurs,  donnent  le  même  résultat. 

Avant  de  faire  ces  expériences,  il  est  nécessaire  d’en- 
lever aux  cristaux  l’eau  hygrométrique  qui  adhère  or- 
dinairement à leur  Surface,  et  de  s’assurer  que  les  sub- 
stances, qui  se  séparent  facilement  en  lames,  ne  sont 
pas  déjà  clivées  en  partie,  comme  le  mica  et  la  chaux 
sulfatée  nous  en  offrent  souvent  des  exemples.  Deux 
lames  de  mica  détachées  du  même  morceau , étant  rap- 
prochées et  pressées  de  nouveau,  sortent  encore  de  la 
compression  dans  les  mêmes  états  électriques  qu’elles 
avaient  reçus  lors  du  clivage;  mais  cette  propriété  est 
de  courte  durée.  Si  l’on  veut  la  leur  rendre,  il  faut  éle- 
ver légèrement  la  température  de  celle  qui  avait  pris 
l’électricité  négative.  Le  dégagement  de  l’électricité  dans 
le  clivage  n’est  soumis  h aucune  loi,  c’est-à-dire  que  la 
face  semblablement  placée  de  chaque  lame  ne  prend  pas 
toujours  la  même  espèce  d’électricité.- 

G3.  Une  carte  dédoublée  présente  des  effets  analo- 
gues. Que  se  passe-t-il  dans  cette  action?  Les  petits  fi- 
laments dont  se  composent  les  cartes  sont  liés  les  uns 
aux  autres  par  une  force  quelconque  que  l’on  dé- 
truit ; il  est  donc  naturel  que  leur  séparation  produise 
des  effets  semblables  à ceux  que  donne  le  clivage  des 
cristaux.  Quand  on  broie  dans  un  mortier  d’agate  des 
minéraux  cristallisés , on  ne  doit  pas  avoir  d’électricité 
libre,  car  il  y a recomposition  immédiate  des  deux  élec- 
tricités dégagées  sur  les  diverses  lamelles  qui  restent  à 
côté  les  unes  des  autres.  C’est  ce  qui  arrive  encore  lors- 
qu’on brise  des  corps  qui  sont  cristallisés  irrégulière- 
ment, comme  des  tubes  de  verre,  des  bâtons  de  gomme 
laque,  etc. 

La  pression , comme  on  sait , opère  un  rapproche- 
ment mécanique  des  molécules , qui  finit  quelquefois 
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par  les  faire  adhérer  les  unes  aux  autres;  leur  sépara* 
tioii  doit  donc  donner  des  effets  électriques  analogues 
à ceux  que  l’on  observe  dans  le  clivage.  Voici  encore 
d’autres  effets  électriques , qui  sont  dus  également  à la 
destruction  de  l’attraction  moléculaire.  Un  cône  de  soufre, 
qui  a été  moulé  dans  un  verre  et  qui  adhère  à la  surface, 

f)rend , quand  on  l’en  détache,  l’électricité  positive,  et 
e verre  l’électricité  négative.  On  obtient  des  effets  sem- 
blables avec  le  chocolat  et  l’acide  phosphorique  après 
leur  solidification , ainsi  qu’avec  le  proto- chlorure  de 
mercure  lorsqu’on  l’enlève  de  la  partie  supérieure  du  ma- 
tras  où  il  a été  sublimé. 

§ XV.  Dégagement  de  t électricité  par  frottement. 

63.  Les  expériences  précédentes  laissent  déjà  entrevoir 
le  rôle  que  peut  jouer  l'attraction  moléculaire  dans  les 
phénomènes  relatifsau  dégagement  de  l’électricité.  Voyons 
jusqu’à  quel  point  cette  attraction  peut  influer  sur  ces 
phénomènes. 

On  croit  généralement  que  le  frottement  est  dû  à 
l’entrelacement  réciproque  des  aspérités  qui  recouvrent 
les  surfaces  de  contact  ; mais  est-ce  bien  là  la  seule  cause 
du  phénomène?  L’action  des  molécules  les  unes  sur  les 
autres  n’intervient-elle  pas  aussi  pour  exercer  une  in- 
fluence sur  le  frottement  ? On  cite  en  faveur  de  la  pre- 
mière opinion,  que  le  frottement  est  d’autant  plus  grand 
que  les  corps  sont  plus  rudes  et  plus  couverts  d’aspéri- 
tés; et  en  faveur  de  la  seconde,  que  si  l’on  fait  glisser 
l’une  sur  l’autre  deux  plaques  de  marbre  ou  de  verre 
polies,  afin  quelles  se  touchent  le  plus  exactement  pos- 
sible, elles  finissent  par  adhérer  fortement  l’une  à l’au- 
tre, indépendamment  de  lu  pression  de  l’air,  puisque 
cet  effet  a encore  lieu  dans  le  vide. 

Oh  a remarqué  eu  outre  que  les  memes  corps,  après 
être  restés  pendant  quelque  temps  en  contact,  oppo- 
saient plus  de  résistance  à leur  séparation  que  dans  le 
premier  moment;  tout  porte  donc  à croire  que  l’attrac- 
II.  8 
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tion  moléculaire  est  aussi  une  des  causes  du  frottement. 
Celte  réaction , en  déterminant  un  dérangement  dans 
l’équilibre  naturel  des  molécules,  doit  troubler  aussi 
celui  des  forces  électriques;  car  on  peut  poser  en  prin- 
cipe, dès  à présent,  qu’il  y a dégagement  d’électricité 
toutes  les  fois  que  les  molécules  des  corps  éprouvent  un 
déplacement  quelconque,  bien  qu’on  ne  puissse  pas  tou- 
jours observerce  dégagement.  Pourétudieravec méthode 
le  dégagement  de  l’électricité  par  frottement,  nous  com- 
mencerons par  les  métaux , dans  lestjuels  les  effets  ne 
sont  pas  aussi  variables  que  dans  les  autres  corps,  quand 
il  existe  de  légères  différences  dans  l’état  de  leurs  sur- 
faces. Lorsque  l’on  fixe  à cbaqiie  bout  du  fil  d\m  mul- 
tiplicateur, tà  fil  court,  une  plaque  de  métal  différent, 
et  que  l’on  pose  les  deux  plaques  l une  sur  l’autre , en 
les  maintenant  à la  température  de  l’air  ambiant,  il  n’y 
a aucun  dérangement  dans  l’équilibre  des  forces  élec- 
triques; mais  pour  peu  qu’on  les  fasse  glisser  l’une  sur 
l’autre  avec  un  léger  frottement,  chacune  d’elles  prend 
aussitôt  un  excès  d’électricité  contraire,  dont  la  recom- 
position, par  rintermédiaire  du  fil  du  multiplicateur, 
donne  naissance  à un  courant  électrique.  En  soumettant 
ainsi  à l'expérience  un  certain  nombre  de  plaques  mé- 
talliques, ou  forme  le  tableau  suivant,  dans  lequel  chaque 
métal  est  négatif  par  rapport  à ceux  qui  le  suivent,  et 
positif  relativement  à ceux  qui  le  précèdent  : bismuth, 
nickel , cobalt , palladium,  platine,  plomb,  étain,  cuivre, 
or,  argent,  zinc,  fer,  cadmium,  arsenic,  antimoine. 
Cet  ordre  est  précisément  le  meme  que  celui  que  l’on 
obtient  avec  des  circuits  fermés,  composés  successive- 
ment de  deux  de  ces  métaux,  quand  on  élève  la  tem- 
pérature d’une  des  soudures,  l’autre  restant  constante. 
L’état  électrique  de  chaque  métal  ne  change  pas  lorsque 
les  surfaces  des  plaques  sont  dépolies.  Les  effets  pro- 
duits sont  donc  dus  à la  nature  particulière  de  chaque 
métal , et  non  à l’état  des  surfaces.  Il  est  facile  de 
prouver  que  l’espèce  d’électricité  acquise  par  chaque 
métal  est  indépendante  du  plus  ou  moins  de  frottement 
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que  chacune  d’elles  éprouve.  En  effet , au  lieu  de  pla- 
ques, si  l’on  opère  avec  des  cylindres  de  fer  et  de  cui- 
vre, par  exemple,  d’un  décimètre  de  longueur,  et  que 
l’on  passe  rapidement  le  bout  de  l’un  sur  la  surface  de 
l’autre,  dans  toute  sa  longueur,  afin  que  les  mêmes 
points  du  premier  soient  soumis  continuellemeiit  à l’ac- 
tion du  frottement,  et  s’écliauffent  par  conséquent  da- 
vantage que  les  points  de  la  surface  de  l’autre,  le  ré- 
sultat sera  le  même,  quel  que  soit  le  bout  frottant.  Celte 
expérience  montre  que  le  plus  ou  moins  de  frolleinent 
qu’éprouve  chacune  des  particules  des  surfaces , n’a 
aucune  influence  sur  l’espèce  d’électricité  acquise  par 
chacune  d’elles  ; il  faut  donc  aussi  que  le  plus  ou  moins 
de  chaleur  qui  est  dégagée  sur  chacune  des  surfaces 
n’influe  pas  sur  le  sens  du  courant. 

64-  Plusieurs  questions  se  présentent  ici.  Le  dégage- 
ment de  chaleur  qui  a lieu  dans  le  frottement  n’est-il  pas 
la  cause  première  du  phénomène?  Le  frottement,  en 
augmentant  la  force  attractive  des  corps,  n’exalte-t-il 

Î)as  les  effets  électriques  qui  résultent  de  l’action  de  cette 
bree , ou  bien  ne  déterminc-t-il  pas  un  ébranlement 
particulier  dans  les  molécules  de  cha(|ue  corps,  dont  la 
différence  produit  les  effets  observés  ? Les  expériences 
suivantes  pourront  servira  jeter  quelque  jour  sur  ces  di- 
verses questions.  Soient  deux  lames  de  bismuth  et  d’an- 
timoine , soudées  chacune  à l’un  des  bouts  du  fil  du  mul- 
tiplicateur. Si,  par  l’effet  du  frottement,  il  y a dégage- 
ment d’électricité  , les  deux  fluides  se  recombineront 
aussitôt  que  le  frottement  qui  les  aura  produits  aura 
cessé,  une  portion  sur  la  surface  même  de  contact,  et 
l’autre  en  suivant  le  circuit.  On  conçoit  très-bien  que 
le  dérangement  continuel  des  parties  frottées  mettant  à 
chaque  instant  un  certain  intervalle  entre  celles  qui  ont 
subi  les  premières  l’effet  du  frottement  et  les, dernières, 
il  en  résulte  qu’une  portion  des  deux  électricités  éprouve 
d’autant  mpins  de  difficulté  à suivre  le  circuit  du  mul- 
tiplicateur, pour  se  recombiner,  que  la  distance  qui 
séparé  les  premières  parties  frottées  des  dernières  est 
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plus  grande,  c’est-à-dire  que  le  frottement  a été  plus  ra- 
pide. C’est  le  cas  d’un  courant  qui  se  partage  en  plusieurs 
autres,  suivant  le  degré  de  conductibilité  de  chaque  cir- 
cuit. L’expérience  suivante  vient  à l’appui  de  cette  expli- 
cation. Au  lieu  de  passer  les  deux  lames  l’une  sur  l’autre 
avec  frottement,  si  on  les  presse  ou  qu’on  les  frappe  for- 
tement, à coups  redoublés,  de  manière  à éviter  un  frot- 
tement latéral,  il  n’y  a pas  de  courants,  et  par  consé- 
quent point  de  dégagement  d’électricité  apparent,  quoique 
les  surfaces  soient  plus  fortement  ébranlées  et  qu’il  y 
ait  plus  de  chaleur  dégagée  que  lorsque  l’on  frotte  lé- 
gèrement les  deux  lames  l’une  sur  l’autre.  Il  faut  donc, 
puisque  les  mêmes  points  des  surfaces  restent  constam- 
ment en  contact,  que  l’électricité  dégagée  sur  chacune 
d’elles  n’ait  pas  eu  besoin  pour  se  recombiner  de  suivre 
le  fd  du  multiplicateur,  la  recomposition  s’étant  opé- 
rée instantanément;  2°  que  la  chaleur  produite  dans 
le  frottement  ne  soit  pas  la  cause  unique  des  effets 
électriques , car  celle  qui  se  dégage  pendant  un  choc 
violent  est  probablement  plus  considérable  que  celle 
qui  est  produite  par  un  faible  frottement.  11  est 
donc  probable  que  le  déplacement  des  parties  des  sur- 
faces frottées  donne  lieu  à un  dégagement  de  chaleur 
et  à un  dégagement  d’électricité  qui  sont  indépendants 
l’un  de  l’autre.  Mais  par  cela  même  qu’ds  sont  simul- 
tanés et  indépendants,  doit-on  les  considérer  comme 
du  même  ordre,  c’est-à-dire  que  si  l’un  provient  d’un 
mouvement  vibratoire  imprimé  à une  substance  étliérée, 
qui  existe  dans  l’espace  et  pénètre  tous  les  corps,  l’autre 
ne  résulterait-il  pas  d’un  mouvement  analogue  plus  ou 
moins  rapide  dans  cette  même  substance?  c’est  ce  que 
l’on  ne  peut  décider  encore.  D’un  autre  côté,  la  réaction 
chimique  des  deux  métaux  l’un  sur  l’autre,  pendant  le 
frottement,  n’est-elle  pas  la  cause  du  dégagement  de 
l’électricité?  C’est  une  question  à laquelle  nous  serons 
ramenés  plusieurs  fois  dans  le  cours  de  cet  ouvrage. 

65.  D’après  ce  qui  se  passe  dans  le  choc  et  la  pression 
des  lames  de  métal,  où  le  contact  des  molécules  ne 


Digitized  by  Google 


CHAPITRE  III. 


II7 

change  pas,  il  ne  doit  pas  y avoir  d’électricité  rendue 
libre  quand  on  fait  vibrer  les  corps  élastiques;  car  bien 
que  les  molécules  éprouvent  toutes  un  déplacement,  elles 
ne  cessent  pas  cependant  d’être  liées  entre  elles  par  la 
force  d’agrégation  : dès  lors , les  deux  électricités  déga- 
gées dans  deux  molécules  contiguës  doivent  se  recombiner 
immédiatement  pour  former  du  fluide  neutre,  comme 
dans  le  cas  du  choc.  En  général,  dans  toutes  les  expé- 
riences relatives  au  dégagement  de  l’électricité,  on  n’ob- 
tient de  l’électricité  qu’autant  qu’il  en  échappe  à la  re- 
composition ; l’expérimentateur  doit  donc  s’attacher  à 
inul  ti  pl  ier  les  obstacles  pour  empêcher  cette  recomposition . 

66.  Après  avoir  exposé  les  effets  électriques  qui  sont 
produits  dans  le  frottement  de  deux  lames  de  métal 
î’une  contre  l’autre,  examinons  les  modifications  qu’ils  / 
éprouvent  quand  l’un  des  métaux  est  réduit  en  limailles 
plus  ou  moins  fines  : c’est  le  moyen  de  voir  jusqu’à 
quel  point  l’état  d’agrégation  des  molécules  exerce  une 
influence  sur  le  phénomène. 

IjC  procédé  à l’aide  duquel  on  observe  les  effets  du  - 
frottement  des  limailles  métalliques  sur  une  lame  de  mé- 
tal, consiste  à tenir  celle-ci  d’une  main,  dans  une  posi- 
tion inclinée,  et  à projeter  dessus  les  limailles  que  l’on 
recueille  dans  une  capsule  de  métal  qui  est  vissée  à la 
tige  verticale  de  l’électroscope  { fig.  9 ).  Si  la  lame  ne 
communiquait  pas  avec  le  réservoir  commun,  elle  trans- 
mettrait aux  parcelles  de  métal,  qui  viendraient  ensuite, 
l’électricité  qu’elle  aurait  reçue  des  premières,  ce  qui 
atténuerait  l’effet  cherché. 

Lorsque  l’on  projette  la  limaille  d’un  métal  sur  une 
lame  de  ce  métal,  celle-ci  prend  un  excès  d’électricité 
positive,  et  la  limaille  un  excès  d’électricité  contraire; 
l’effet  est  d’autant  plus  marqué,  que  la  limaille  est  plus 
fine  et  le  choc  plus  rapide.  Les  métaux  en  limaille  se 
comportent  donc , par  rapport  aux  mêmes  métaux  en 
masse,  comme  les  corps  dépolis  relativement  aux  corps 
polis  : cette  propriété  est  moins  sensible  dans  l’or,  l’ar- 
gent et  le  platine  que  dans  les  métaux  oxidables. 
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La  limaille  de  cuivre  est  négative  avec  les  lames  dé 
zinc,  de  plomb,  d’ëtuin  , de  fer,  de  bismuth  et  d’anti- 
moine, c’est-à-dire  avec  les  métaux  plus  positifs  que  le 
cuivre  : elle  ne  donne  au  contraire  aucun  signe  d’élec- 
tricité avec  le  platine,  l’or  et  l’argent.  Ce  résultat,  ainsi 
que  ceux  du  même  genre  obtenus  avec  les  autres  mé- 
taux, tendent  à établir  cette  vérité  : que  les  métaux  en 
limaille,  quand  ils  tombent  sur  une  lame  de  métal,  ont 
une  tendance  à prendre  l’électricité  négative;  mais  que 
cette  tendance  néanmoins  n’empêche  pas  que  la  limaille 
d’un  métal  positif  ne  soit  positive  par  rapport  aux  mé- 
taux les  plus  nég.itifs.  On  trouve  effectivement  que  le 
zinc  en  limaille  est  positif  par  rapport  aux  substances 
en  lames  dont  lesiroms  suivent  : le  platine,  l’or,  l’argent, 
le  carbure  de  fer,  le  persulfure  de  fer,  le  cuivre  et  l’é- 
tain. Il  est  négatif  par  rapport  au  zinc,  au  bismuth,  à 
l’antimoine  et  au  fer;  mais  plus  fortement  avec  le  pre- 
mier qu’avec  les  derniers;  il  ne  donne  enfin  aucun  signe 
d’électricité  avec  le  peroxide  de  manganèse. 

Les  oxides,  métalliqui's,  ainsi  que  leurs  sulfures,  sont 
négatifs  par  rapport  à leurs  métaux.  Il  faut  éviter  que 
les  poussières  soient  ti’op  fines,  car  elles  s’attachent  alors 
aux  surfaces,  et  empêchent  le  frottement  des  parties  qui 
viennent  ensuite.  Quatre  hypothèses  peuvent  être  mises 
en  avant  pour  expliquer  les  faits, observés  : i“  le  déran- 
gement des  molécules,  qui  n’est  pas  le  même  dans  les 
deux  corps;  2”  l’influence  de  la  chaleur  qui  est  dégagée 
dans  le  frottement;  3“  l'influence  des  agents  atmosphé- 
riques sur  les  métaux  ; 4”  l’action  des  métaux  les  uns 
sur  les  autres.  Avant  de  discuter  le  mérite  de  ces  quatre 
hypothèses,  je  rapporterai  quelques  observations  qui  ten- 
dent à prouver  que  le  phénomène  dépend  de  propriétés 
relatives  à la  structure  des  corps,  et  non  de  la  chaleur 
dégagée.  L’antimoine  est  le  plus  électro-positif  des  mé- 
taux dans  les  phénomènes  thermo-électriques  et  les  phé- 
nomènes de  frottement,  et  sa  limaille  est  positive  par 
rapport  aux  lames  de  métal  ; voilà  un  cas  d’exception, 
et  le  seul  qui  ait  été  observé  dans  le  frottement  des  li- 
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mailles  sur  une  lame  de  même  métal.  La  même  limaille 
est  positive  avec  tous  les  inélaux,  excepté  avec  le  zinc. 
Nous  retrouvons  donc  là  la  grande  faculté  électro-posi- 
tive que  possède  l’antimoine  dans  les  effets  électriques  de 
frottement  et  de  chaleur  : cette  faculté  est  sans  doute 
inhérente  à sa  nature. 

67.  Examinons  jusqu’à  quel  point  la  chaleur  qui  se  dé- 
gage dans  le  frottement  des  lames  et  des  limailles  influe 
sur  les  phénomènes  précédeiTiment  décrits.  11  faut  faire 
varier  pour  cela  successivement  la  température  des  la- 
mes et  des  limailles. 
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Nous  voyons,  dans  le  premier  groupe,  qu’à  mesure, 
que  l’on  élève  la  température,  soit  <lc  la  limaille  de  zinc, 
soit  de  la  limaille  et  des  lames,  les  résultats  sont  in- 
verses de  ceux  que  l’on  obtient  à la  température  ordi- 
naire ; dans  le  deuxième  et  troisième  groupe , que  la 
chaleur  exalte  le  pouvoir  négatif  du  zinc  et  celui  de 
peroxide  de  manganèse.  La  tendance  de  la  limaille  de 
zinc  pour  deveuii’  négative  par  l’action  de  la  chaleur, 
est  donc  telle , rpie  lorsqu’elle  est  positive,  elle  perd 
peu  à peu  cette  faculté,  devient  nulle,  puis  négative. 
La  chaleur  agit  doue,  dans  celle  circonstance,  comme 
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le  fait  ordinairement  la  division  des  parties , qu.and  on 
opère  avec  des  limailles  de  plus  en  plus  fines.  Ces  faits 
montrent  que  les  causes  d’où  dépend  le  dég.ngement  de 
l’électricité,  dans  le  frottement  des  limailles  sur  les  lames 
de  métal,  sont  essentiellement  liées  à celles  qui  consti- 
tuent la  force  d’agrégation.  S'il  était  possible  d'isoler 
un  atome  d’un  métal  quelconque,  et  qu’on  le  laissât 
tomber  sur  une  lame  du  même  métal,  il  serait  éminem- 
ment négatif,  en  même  temps  qu’il  s’échaufferait  consi- 
dérablement. 

68.  Pour  juger  jusqu’à  quel  point  la  vitesse  de  projection 
influe  sur  les  effets  électriques,  il  faut  soumettre  le  frot- 
tement des  limailles,  sur  les  lames,  à un  mode  d’action 
régulier , qui  permette  d’opérer  dans  les  mêmes  circon- 
stances. On  prend  une  horloge  à ressort,  qui, imprime 
un  mouvement  de  rotation  rapide  à une  tige  verticale , à 
l’extrémité  de  laquelle  est  Axée  une  lame  de  métal  hori- 
zontale. Lorsqu’on  projette  sur  cette  lame  des  poussières 
quelconques,  elles  sont  lancées  aussitôt  à une  distance 
qui  dépend  de  la  vitesse  de  rotation  ; de  sorte  que  leur 
contact  n’est  qu’instantané.  En  posant  l’appareil  sur  un 
clectroscope  à feuille  d’or,  celui-ci  accuse  aussitôt  l’é- 
lectricité que  la  lame  a prise  à la  limaille  pendant  le 
temps  très-court  que  le  frottement  a duré.  Voici  quel- 
ques résultats  obtenus  de  cette  manière.  Le  peroxide  de 
manganèse  en  poudre,  projeté  sur  une  lame  de  zinc, 
d’étain  ou  d’or,  soumise  à un  mouvement  rapide  de  ro- 
tation, prend  l’électricité  négative  ; l’argent  très-divisé 
et  le  sulfure  de  fer  en  poudre  donnent  le  même  résul- 
tat. IjC  peroxide  de  manganèse  est  une  des  substances 
qui  donnent  le  plus  grand  effet.  L’action  de  l’air  ne  peut 
exercer  aucune  influence,  puisque  l’effet  est  le  même 
quand  le  métal  est  oxidable  ou  non.  La  limaille  de  zinc 
ne  donne  aucune  électricité  quand  elle  tombe  sur  une 
lame  de  même  métal,  dont  le  mouvement  est  rapide, 
tandis  qu’elle  reçoit  un  excès  d’électricité  négative  quand 
la  laine  est  en  i-epos.  Cette  expérience  indique  que  la 
vitesse  de  rotation  imprimée  à la  lame  de  zinc  aug- 
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mente  sa  tendance  négative,  et  que,  dans  la  même  cir- 
constance, pour  conserver  à la  limaille  sa  faculté  né..a- 
tive,  il  faudrait  pouvoir  la  projeter  en  poudre  d’une 
grande  ténuité.  Quand  uiie  lame  de  zinc  est  en  mou- 
vement, et  qu’on  la  touche  avec  un  morceau  d’oxide 
de  manganèse,  l’é(|uilibre  des  forces  électriques  est  éga- 
lement dérangé;  mais,  pour  le  reconnaître,  il  faut 
employer  un  multiplicateur;  car,  le  contact  subsistant 
quelques  instants,  les  deux  électricités  sc  recombinent 
aussitôt,  et  il  est  impossible  alors  d’avoir  des  effets 
de  tension.  On  n’obtient  non  plus  aucun  résultat  quand 
les  limailles  ont  plusieurs  millimètres  de  grosseur.  On 
voit  donc  que  le  dégagement  de  l'électricité  paraît , 
dans  les  circonstances  où  nous  avons  opéré,  dépendre 
de  la  nature  des  corps,  de  l’état  de  division  de  leurs 
parties,  et  de  la  vitesse  imprimée  aux  lames.  On  peut 
déjà  dire  que  le  corps  dont  les  parties  éprouvent  le 
plus  de  déplacement  a une  tendance  à produire  l’élec- 
tricité négative.  Nous  examinerons  plus  loin  l’influence 
de  l’action  chimique. 

§ XVI.  Effets  électriques  produits  dans  le  frottement 
des  corps  mauvais  conducteurs. 

Gg.  Dans  les  corps  mauvais  conducteurs  de  l’électricité, 
l’état  des  surfaces  a beaucoup  plus  d’influence  sur  la  na- 
ture de  l’électricité  que  prend  chacune  d’elles,  que  dans 
les  métaux,  puisque  la  plus  légère  différence  suffit  pour 
leur  faire  prendre  telle  ou  telle  espèce  d’électricité.  ' 
L’examen  des  causes  qui  déterminent  le  dégagement  de 
l’électricité , dans  le  frottement  en  général , devient  donc 
très-difficile.  En  raison  de  son  importance,  nous  allons 
examiner  cette  question , en  prenant  en  considération 
tous  les  faits  qui  ont  enrichi  successivement  cette  partie 
de  la  science  depuis  une  trentaine  d’années. 

Quand  on  frotte  deux  corps  quelconques  l’un  sur  l’au- 
tre, conducteurs  ou  non  de  l’électricité,  l’un  prend  l’é- 
lectricité positive , et  l’autre  l’électricité  négative  ; il  faut 
avoirseulemeiit  l’attention  d’isoler  lecorps  conducteur.  En 
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général,  ces  deux  effets  sont  toujours  simultanés,  excepté 
dans  un  seul  cas,  que  nous  ferons  connaître  : ainsi  donc 
tous  les  corps  sont  électriques  par  frottement. 

On  sait  depuis  long-temps  que  lorsque  deux  rubans 
de  soie  blancs,  pris  dans  la  même  pièce,  sont  frottés  en' 
croix  l’un  sur  l’autre,  celui  qui  est  frotté  transversale- 
ment prend  l’électricité  négative,  et  l’autre  l’électricité 
positive.  Mais  comme  les  points  de  la  surface  du  pre- 
mier éprouvent  davantage  l’action  du  frottement  que  les 
points  de  la  surface  du  second,  ils  sont  soumis  à un 
ébranlement  plus' considérable,  s’échauffent  aussi  plus 
que  les  autres,  et  se  trouvent  par  conséquent  dans  les 
conditions  voulues  pour  prendre  l’électricité  négative. 
Deux  autres  corps  parfaitement  identiques,  tels  que  deux 
bâtons  de  cire  d’Espagne,  frottés  de  la  même  manière 
que  les  rubans,  donnent  quelquefois  un  résultat  sembla- 
ble, quand  le  frottement  n’altère  pas  les  corps,  au  point 
que  celui  qui  éprouve  le  plus  l’effet  du  frottement,  em- 
porte avec  lui  quelques  portions  de  la  surface  de  l’autre; 
car,  dans  ce  cas,  les  deux  électricités  dégagées  se  re- 
combinent immédiatement  sur  les  deux  parties  qui 
restent  unies.  Prenons  maintenant  deux  corps  sembla- 
bles, ne  différant  que  par  l’état  de  leur  surface,  afin 
d’éviter  les  effets  qui  résultent  de  la  différence  de  na- 
ture : quand  on  frotte  une  plaque  de  verre  poli  contre 
une  autre  qui  ne  l’est  pas , celle-ci  prend  l’électricité  né- 
gative; on  voit  ici  l’application  du  principe  qui  a été 
posé,  puisque  les  particules  de  la  surface  de  celle  der- 
nière éprouvent  un  plus  grand  déplacement  que  celles 
de  l’autre,  qui  est  polie.  Par  le  même  motif,  l’élévation 
de  température,  rendant  ces  memes  particules  plus  élas- 
tiques, augmente  aussi  la  tendance  négative. 

I.e  peu  d’accord  que  l’on  observe  souvent  entre  les  ré- 
sultats obtenus  par  divers  physiciens,  qui  se  sont  livrés 
à des  recherches  sur  le  dégagement  de  l’électricité,  vient 
de  ce  qu’ils  n’ont  pas  tenu  compte  de  l’effet  que  je  viens 
de  signaler,  savoir,  (jue  lorsque  l’un  des  corps  soumis 
à l’expérience  est  entamé  par  l’autre,  celui-ci,  outre 
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l’électricité  qui  lui  est  propre,  prend  encore,  avec  la  pe- 
tite couche  mince  de  la  substance  qu’il  enlève,  une  por- 
tion d’électricité  propre  à cette  dernière;  de  sorte  que 
la  sienne,  se  trouvant  modifiée,  peut  être  positive, 

' nulle  ou  négative.  Ces  trois  effets  se  rencontrent  quel- 
quefois dans  le  frottement  rapide  d’un  bâton  de  cire 
d’Espagne  contre  une  plaque  de  métal.  On  ne  saurait 
donc  trop  se  garantir  de  cette  cause  d’erreur,  dans  des 
expériences  relatives  au  dégagement  de  l’électricité  par 
frottement. 

70.  M.  Auguste  Delarive  a fait  quelques  expériences  à 
ce  sujet,  dont  voici  les  principaux  résultats  (i).  Lorsqu’on 
passe  légèrement  le  doigt  ou  une  substance  quelconque 
sur  une  surface  métallique  en  contact  avec  un  des  pla- 
teaux du  condensateur,  ou  avec  un  électroscope  ordi- 
naire, il  y a un  dégagement  sensible  d’électricité.  Il  faut 
avoir  soin  que  la  main  soit  très- sèche,  car  si  elle  est 
humide,  il  n’y  a aucun  effet  de  produit. 

JjCs  métaux  frottés  avec  la  main  ne  prennent  pas 
tous  la  même  espèce  d’électricité;  l’antimoine,  par 
exemple,  est  négatif,  et  le  bismuth  positif,  résultat  in- 
verse de  celui  que  l’on  obtient  quand  on  frotte  ces  deux 
métaux  l’un  contre  l’autre. 

En  se  servant,  pour  corps  frottants,  de  l’ivoire,  de  la 
corne,  du  liège,  et  de  diverses  espèces  de  bois,  les  mé- 
taux suivants  acquièrent  souvent  l’électricité  négative  : 
le  rhodium,  le  platine,  le  palladium,  l’or,  le  tellure,  le 
cobalt  et  le  nickel;  tandis  que  l’argent,  le  cuivre,  le 
laiton  et  l’étain,  qui  sont  aussi  négatifs,  se  montrent 
quelquefois  positifs,  surtout  l’étain.  L’antimoine  donne 
les  signes  les  plus  fortement  négatifs  , quoiqu’on  le 
trouve  aussi  fjuelquefois  positif.  La  nature  de  l’électricité 
sur  le  fer  et  le  zinc  est  assez  variable;  le  plomb  et  le 
bismuth  sont  constamment  positifs.  Pour  étudier  la  cause 
de  ces  différences  il  faut  former,  avec  différents  métaux , 
tels  que  l’antimoine,  le  bismuth  et  le  plomb,  et  ceux  qui 


(i)  Méni.  delà  Soc.  de  Phys,  et  d’h.  n.  de  Genève,  t.  vi,  p.  174.- 
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développent  des  électricités  opposées,  l’étain,  le  zinc  et 
le  fer,  des  cubes  d’un  pouce  de  côté,  afin  d’opérer  tantôt 
sur  les  faces  plus  ou  moins  polies,  tantôt  sur  les  arêtes. 
On  trouve  les  résultats  suivants  : dans  un  air  très-sec, 
et  avec  les  doigts  ou  du  bois  bien  desséché,  les  métaux 
incertains,  c’estià-dire  ceux  qui  donnent  des  électricités 
contraires,  sont  toujours  négatifs,  que  la  surface  frottée 
soit  polie  et  décapée,  ou  oxidée. 

Quand  la  surface  frottée  est  grande,  le  métal  devient 
positif,  si  l’on  promène  le  frottoir  dans  toute  son  éten- 
due. Il  acquiert  bien  plus  facilement  cet  état  électrique, 
en  le  frottant  avec  le  liège. 

Une  élévation  de  température  dans  l’un  des  deux 
corps  augmente  les  effets  et  modifie  leur  nature.  I.c  fer, 
le  zinc  et  l’étain , exposés  immédiatement  à une  haute 
température,  et  frottés  immédiatement  sur  une  surface 
bien  unie,  donnent  le  plus  souvent  de  l’électricité  posi- 
tive et  de  l’électricité  négative,  quand  on  opère  le  frot- 
tement sur  une  arête  vive.  Un  frottement  plus  ou  moins 
rapide  n’exerce  aucune  influence  sur  le  phénomène. 
M.  Delarive  a expliqué  tous  les  résultats,  et  d’autres 
encore,  que  je  ne  mentionne  pas  ici,  en  partant  du 
principe  que  tous  les  métaux,  quand  ils  sont  frottés  par 
le  bois,  la  main,  le  liége,'^etc.,  « prennent  l’électricité 
« négative,  pourvu  que  le  frottement  s’opère  sur  une 
« partie  de  leur  surface  qui  soit  bien  décapée.  » Il  attri- 
bue ce  changement  dans  la  nature  des  signes  électriques, 
à ce  qu’il  se  forme  très-vite  à la  surface  de  certains 
métaux  une  légère  couche  d’oxide,  qui  est  enlevée  par 
le  frottoir,  de  sorte  que  le  frottement  n’a  plus  lieu  entre 
le  métal  et  le  bois,  mais  bien  entre  le  métal  et  la  couche 
d’oxide  métallique  qui  recouvre  le  frottoir,  le  métal, 
étant  toujours  positif  par  rapport  à son  oxide. 

Dans  le  cas  où  la  couche  d’oxide  est  épaisse  et  ne 
peut  plus  être  enlevée,  le  frottement  s’opère  entre  le 
corps  frottant  et  l’oxide;  dans  ce  cas,  le  métal  ne  con- 
tribue en  rien  à l’effet  électrique. 

On  obtient  plus  facilement  les  signes  d’électricité 
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positive  sur  les  métaux,  quand  on  les  frotte  avec  du  liège 
ou  du  caoutchouc,  parce  que  plus  le  frottement  est 
doux,  plus  on  enlève  facilement  la  couche  d’oxide.  Ces 
résultats  montrent  combien  de  précautions  on  doit  pren- 
dre dans  les  recherches  relatives  au  dégagement  de  l’é- 
lectricité par  frottement  pour  se  garantir  de  diverses 
causes  d’erreur. 

'j\.  L’état  des  surfaces  a une  telle  influence  sur  la  na- 
ture de  l’électricité  dégagée  dans  le  frottement  des  corps 
mauvais  conducteurs,  qu’il  existe  une  substance  miné- 
rale cristallisée,  à laquelle  Haüy  a donné  le  nom  de  dis- 
thène,  qui  prend  l’électricité  positive  sur  certaines  faces, 
et  l’électricité  négativesur  d’autres  avec  le  même  frottoir, 
sans  que  l’on  puisse  reconnaître  la  moindre  différence 
entre  elles. 

72.  Coulomb  a fait  des  expériences  sur  le  dégagement 
de  l’électricité  qui  peuvent  jeter  aussi  quelque  jour  sur 
les  causes  qui  déterminent  un  corps  à prendre  telle  ou 
telle  espèce  d’électricité.  Nous  devons  la  connaissance 
de  ces  expériences  à M.  Biot,  qui  a eu  à sa  disposition  les 
manuscrits  de  ce  célèbre  physicien  (i).  Une  bande  de  pa- 
pier chauffée,  que  l’on  frotte  contre  une  étoffe  de  laine 
blanche,  prend  toujours  l’électricité  négative.  Le  résul- 
tat est  encore  le  même  lorsqu’on  la  frotte  contre  du  mé- 
tal, à moins  que  celui-ci  n’ait  un  grand  degré  de  poli. 
Dans  ce  cas,  elle  donne  quelquefois  des  signes  très-fai- 
bles d’électricité  positive. 

Avec  une  étoffe  de  soie  blanche,  elle  donne  également 
des  signes  d’électricité  négative;  mais  lorsque  l’équilibre 
dé  température  est  rétabli,  elle  ne  donne  le  plus  souvent 
que  des  signes  d’électricité  positive  très-faibles. 

La  même  bande  de  papier  chauffé  prend  toujours 
l’électricité  positive  quand  on  la  frotte  contre  une  étoffe 
de  soie  noire  et  de  bon  teint. 

Lorsque  la  même  étoffe  est  demi-usée,  la  bande  de 
papier  chauffée  prend  au  contraire  l’électricité  résineuse; 


(i)  Traité  de  Phys,  expérim.  et  mathéiu.,  t.  11,  p.  354. 
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frottée  de  nouveau  peu  de  temps  après,  elle  ne  donne 
d’abord  aucun  signe  d’électricité,  mais  ensuite  elle  en 
donne  d’électricité  positive. 

Un  ruban  de  soie  blanche,  dont  on  a élevé  la  tempé- 
rature, prend  toujours  l’électricité  négative  dans  son 
frottement  contre  du  métal,  tandis  que  si  on  le  laisse 
refroidir,  il  donne  des  signes  d’électricité  positive  très- 
faibles  quand  le  métal  a un  très-grand  degré  de  poli. 

Un  ruban  noir,  chauffé  ou  non,  mais  soyeux  et  de  bon 
teint,  prend  toujours  l’électricité  négative,  quand  il  est 
frotté  contre  un  métal , que  ce  métal  soit  poli  ou  non. 
Dans  le  cas  où  le  ruban  est  peu  soyeux,  il  donne  quel- 
quefois des  signes  d’électricité  positive.  Nous  avons  dit 
précédemment  que  lorsqu’un  ruban  de  soie  blanche, 
cbaiifie  ou  non,  est  frotté  contre  une  étoffe  noire  et  de 
bon  teint  de  même  nature,  il  prend  toujours  l'électricité 
positive;  mais  si  celte  étoffe  est  usée  et  que  le  ruban 
blanc  soit  cbauffé,  il  donne  des  signes  d’électricité  néga- 
tive tant  qn’il  est  chaud,  et  devient  positif  à mesure  qu’il 
se  refroidit. 

Une  étoffe  de  soie  que  l’on  agite  avec  une  certaine 
rapidité  dans  l’air  acquiert  un  excès  d’électricité  néga- 
tive; l’air,  par  conséquent,  doit  prendre  un  excès  d’élec- 
tricité positive. 

Un  ruban  de  soie,  une  bande  de  papier,  un  ruban  de 
laine,  frottés  contre  une  peau  garnie  encore  de  son 
poil , prennent  toujours  une  électricité  négative  dont 
l’intensité  est  plus  grande  que  celle  que  l’on  obtient 
avec  d’autres  frottoirs.  Tous  ces  exemples  viennent  à 
l’appui  des  idées  que  nous  avons  émises  sur  la  cause 
principale  qui  exerce  le  plus  d’influence  sur  la  nature 
de  l’électricité  que  prend  un  corps  dans  son  frottement 
sur  un  autre  corps.  Nous  voyons  effectivement  que  les 
tissus  ou  les  fibres  de  matière  animale  et  végétale  dont 
les  parties  sont  plus  ou  moins  lâches  doivent  éprouver 
plus  de  déplacement  que  celles  des  surfaces  métalliques 
sur  lesquelles  on  les  frotte.  Aussi  doivent-elles  donner 
iduvent  de  l’électricité  négative. 
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Ces  expériences  montrent  encore  que  la  chaleur  dis- 
pose les  corps  à acquérir  l’électricité  négative;  en  écar- 
tant les  pai  licules,  elle  les  rend  plus  aptes  à être  dépla- 
cées par  le  frottement,  et  les  range  par  conséquent  dans 
la  classe  des  corps  dont  les  surfaces  sont  recouvertes  de 
légères  aspérités. 

7*3.  M.  Dessaignes  a fait  également  un  grand  nombre 
d’expériences  sur  lu  génération  du  pouvoir  électrique, 
et  particulièrement  dans  le  frottement  du  mercure  avec 
certains  corps.  Les  résultats  qu’il  a obtenus  mettent  en 
évidence  le  principe  dont  il  a été  question  précédem- 
ment (i). 

Il  distingue  trois  sortes  d’immersion  des  corps  dans 
le  mercure,  qui  produisent  des  effets  différents  : immer- 
sion brusque,  lente,  et  immersion  qui  consiste  à enfoncer 
le  corps  dans  le  hiercure,  et  à l’y  laisser  plus  ou  moins 
de  temps.  Les  corps  sur  lesquels  on  expérimente  sont 
maintenus  préalablement  dans  un- flacon  qui  renferme  de 
la  chaux  caustique. 

Ordinairement  le  verre,  le  soufre,  l’ambre  et  la  cire 
d’Espagne  à la  température  de  10”  ne  sont  électriques 
par  aucun  des  trois  modes.  11  en  est  encore  de  même 
jusqu’à  18°  au-dessus  de  zéro,  pourvu  qu’ils  soient  à 
égalité  de  température  avec  le  mercure.  L’ambre  ou  le 
succin  commence  h le  devenir  par  le  choc  à 4-  1 1“,  la 
cire  d’Espagne  à -H  1 5,  et  le  verre  à -f-  20.  Il  faut  avoir 
l’attention  de  laisser  ces  corps  dans  le  mercure  assez  de 
temps  pour  que  l’équilibre  s’établisse,  et  de  les  retirer 
ensuite  lentement. 

Entré  80  et  100°  le  pouvoir  électrique  s’éteint  même 
par  injmersion  brusque. 

M.  Dessaignes'établit  en  principe  que  ces  quatre  corps 
ne  sont  point  électriques  dans  le  mercui-e  à égalité  de 
température,  toutes  les  fois  qu’on  fait  l’immersion  sans 
pression  mécanique. 


(i)  Journ.  de  Phys.,  t.  lxxiii,  p.  23o. 
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Il  a trouvé  que  le  coton , le  papier,  la  laine  sont  très> 
électriques  par  les  trois  modes  d’immersion  depuis 
4-  lo"  jusqu’à  8o°,  même  à égalité  de  température 
avec  le  mercure. 

verre,  le  soufre,  le  succin  et  la  cire  d’Espagne 
sont  toujours  électriques  quand  ils  sont  un  peu  plus 
chauds  que  le  mercure;  uu  degré  de  différence  suffit 
pour  cela. 

Un  cylindre  de  verre  échauffé  h ioo“  n’est  pas  électri- 
que, quand  on  le  plonge  dans  du  mercure  à i8°  au- 
dessus  de  zéro. 

En  opérant  d’une  manière  inverse,  un  tube  de  verre 
n’acquiert  également  aucune  électricité  dans  du  mer- 
cure dont  la  température  est  portée  à 6o  ou  8o®;  mais 
il  devient  électrique  entre  [\o  et  5o". 

Il  a cherché  ensuite  à déterminer  la  nature  de  chaque 
électricité,  dans  l’espoir  d’accorder  les  résultats  de  Can- 
ton , de  Vannmarum  et  Roy.  Le  premier  avait  assuré  que 
le  verre  sortait  toujours  positif  du  mercure,  et  les  deux 
autres  qu’il  était  négatif.  Suivant  M.  Dessaignes,  lorsque 
la  colonne  de  mercure  est  élevée  dans  le  baromètre,  et 
que  l’air  tend  au  froid,  le  verre,  le  succin,  la  cire  d’Es- 
pagne, le  coton,  la  soie  et  la  laine  sont  toujours  négatifs; 
iis  sont  au  contraire  positifs  lorsque  le  baromètre  est  bas 
et  que  la  température  de  l’air  tend  à augmenter.  Le  sou- 
fre est  toujours  resté  positif.  Pendant  l’été,  il  a trouvé  ces 
corps  toujours  positifs  dans  du  mercure  impur,  et  néga- 
tifs dans  du  mercure  pur. 

Une  tige  de  verre,  avons-nous  dit,  à égalité  de  tem- 
pérature, n’est  pas  excitable  dans  le  mercure.  Elle  est 
positive  lorsque  sa  température  est  un  peu  plus  élevée 
que  celle  du  mercure,  et  négative  au  contraire  lorsqu’il 

Îr  a un  grand  intervalle  entre  elles.  Ces  influences  de 
a température  sur  le  pouvoir  électrique  ne  sont  point 
particulières  au  mercure,  on  les  trouve  encore  dans  le 
frottement  de  ces  mêmes  corps  sur  la  laine. 

IjC  froid,  comme  une  température  très-élevée,  éteint 
le  pouvoir  électrique. 
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Ces  différents  résultats  prouvent  qu’avec  le  succin , le 
soufre,  la  cire  d’Espagne  et  le  verre,  c’est-à-dire  avec 
les  corps  dont  les  particules  des  surfaces  se  déplacent 
moins  facilement,  le  simple  contact  avec  le  mercure  ne 
suffît  pas  pour  les  rendre  électriques,  et  qu’il  faut  en- 
core produire  un  ébranlement  sur  ses  surfaces,  tandis 
qu’avec  le  coton,  le  papier,  dont  les  parties  éprouvent 
facilement  des  dérangements,  en  raison  de  leur  élasticité, 
il  suffît  d'un  très-léger  ébranlement,  tel  que  celui  qui 
provient  de  la  rupture  de  l’action  capillaire,  exercée  par 
le  mercure  sur  ces  substances.  En  général,  on  peut  dire 
que  les  substances  fibreuses  jouissent  de  la  faculté  de 
s’électriser  facilement,  par  cela  même  que  leurs  particules 
se  déplacent  plus  aisément. 

74-  M.  Dessaignes  a recherché  aussi  quelle  était  l’in- 
fluence de  la  chaleur  et  du  froid  sur  les  métaux,  pour 
modifier  leurs  facultés  électriques  dans  leur  frottement 
avec  divers  corps.  Les  métaux  qu’il  a soumis  à l’expé- 
rience sont  l’or,  lebismuth,le  zinc, l’antimoine  et  le  plomb. 

Tous  ces  métaux  refroidis  jusqu’à  o"  ne  sont  plus 
électriques  par  frottement. 

Dans  les  grandes  chaleurs  de  l’été,  la  marche  de 
l’électricité  des  métaux  est  inverse  de  celle  qui  a lieu 
dans  riiiver,  car  alors  la  chaleur  les  rendait  positifs,  et 
ils  devenaient  négatifs  par  le  refroidissement,  tandis 
qu’ici  c’est  l’inverse. 

Il  avance  avoir  constaté,  par  des  expériences  posi- 
tives, que  l’air  dense  influe  aussi  sur  l’électricité  des 
métaux  ; par  exemple,  lorsque  le  baromètre  est  haut, 
et  que  le  vent  est  au  nord  ou  au  nord-est,  les  métaux 
sont  fortement  électriques.  Dans  cette  circonstance,  ils 
sont  toujours  positifs  lorsque  la  température  de  l’air  tend 
à monter,  et  négatifs  dans  le  cas  contraire. 

M.  Dessaignes  a obtenu  des  résultats  si  singuliers  dans 
les  nombreuses  expériences  qu’il  a faites  sur  le  dégage- 
ment de  l’électricité,  qu’il  est  difficile  d’entrevoir  la  cause 
qui  les  a produits;  si  toutefois  il  n’y  a qu’une  seule  cause, 
car  tout  porte  à croire  qu’il  y en  a plusieurs.  Dans  une 
II.  9 
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(question  aussi  ardue  et  aussi  compliquée  que  celle  du  dé- 
gagement de  l’élcctricité,  on  doit  éviter  de  rejeter  les  faits 
qui  necadrentpas  avec  les  théories  généralement  adoptées, 
attendu  que  ces  théories  sont  tellement  incomplètes, 
(|u’on  les  trouve  souvent  en  défaut.  11  vaut  mieux 
présenter  ces  faits  purement  et  simplement,  quand  ils 
' ne  choquent  pas  trop  la  raison,  que  de  les  passer  sous 
silence;  car  il  peut  se  faire  que  d’un  instant  à l’autre  de 
nouvelles  découvertes  pennetterit  de  les  expliquer. 

Je  crois  devoir  encore  rapporter  je  tableau  que  Ca- 
vallo  nous  a laissé  de  plusieurs  substances  rangées  sui-  - 
vaut  leurs  facultés  électriques  de  frottement. 


p«iil  tl«  chat. 
L«  verre  |>oli. . . 


Le  verre  dépoli . . 


[.A  tourmaline. . . . 


La  peau  de  lièvre. 


la  soie  blanche. . . 


négatif. ..... 

positive 


La  cire  à cacheter. 


Le  bois  séché  au  | 
four I 


positive j 

uvgalive | 

t 


tout»  le$  substances  qu'on  a essayées  jusqu’à 
présent. 

toute»  les  substances,  esceplé  le  poil  de  chat, 
le  taffeiasciré  toc.  le  soufre,  tes  métaux, 
les  etorfes  de  laine,  les  tuyaux  de  plume,  le 
boit,  le  papier,  la  cire  d’Espagne,  la  cire 
bianebr,  la  main. 

l’ambre,  Puir  iiijrcté  au  moyen  d’un  soufflet, 
le  diamant , la  maiu. 

les  métaux,  la  soie:  l’aiiuaiit,  le  cuir,  la  main, 
le  buis  séché  au  four,  le  papier, 
d'autres  peaux  plus  fines, 
la  soie  noire,  les  métaux  , le  drap  noir, 
le  papier  , U iiutiii , les  cheveux  , la  peau  de  be> 
lotir. 

la  cire  d'Es|)agnr. 

Ks  peaux  de  lièvre,  de  belrlle,  et  de  furet,  l’ai* 
in.mt  » le  laiton,  l’argeut , le  fer,  la  main,  la 
soie  hlaiirhr. 
quelques  métaux. 

le*  peaux  de  lièvre,  de  belette,  de  furet,  la  main, 
le  cuivre,  les  étoffes  de  laine,  le  papier, 
quelques  métaux. 

Il  soie, 
la  flanelle. 


§ XVII.  Des  effets  électriques  de  frottement  considérés 
comme  effets  électro-chimiques. 

^5.  Jusqu’ici  nous  avons  considéré  les  effets  électriques 
de  frottement  comme  le  résultat  de  l’ébranlement  des 
particules  des  surfaces  soumises  à l’actiou  mécanique;  il 
s’agit  de  voir  si,  dans  quelques  cas,  et  peut-être  dans  le 
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plus  grand  nombre,  on  ne  pourrait  pas  leur  attribuer 
une  origine  cliiinicjue. 

Nous  ne  savons  pas  encore  au  juste  jusqu’à  quel  point 
les  corps,  en  réagissant  cbiini(|uement  les  uns  sur  les  au- 
tres, dans  leur  frottement  mutuel,  donnent  naissance 
à des  pliénoinènes  électro-chimiques,  qui  ont  des  rap- 
ports plus  ou  moins  directs  avec  les  phénomènes  élec- 
triques de  frottement  proprement  dits.  Cette  question  a 
besoin  d’être  examinée  avant  de  passer  outre. 

Wollaston  (i),  désirant  savoir  si  l’oxidation  contribue 
au  dégagement  de  l’électricité  dans  le  frottement,  monta, 
dans  un  vase  où  l’on  pouvait  changer  l’air  à volonté, 
un  appareil  électrique  de  frottement,  formé  d’un  plateau 
de  verre  et  de  deux  frottoirs  enduits  d’un  composé  mé- 
tallique oxidabic.  Ayant  électrisé  le  plateau  dans  l’air  et 
dans  un  milieu  rempli  de  gaz  acide  carbonique,  il  trouva 
que  dans  ce  dernier  cas  tout  développement  d’élcctricité 
était  suspendu. 

Ce  résultat  attira  peu  l’attention,  parce  qu’à  l’époque 
où  il  fut  publié,  on  était  loin  d’attacher  autant  d’impor- 
tance que  maintenant  aux  effets  élecli  o-chimiques;  ce- 
pendant il  était  assez  concluant,  puisqu’il  indiquait  la 
nécessité  d’une  action  chimique  pour  qu’il  y ait  dégage- 
ment d’électricité  dans  le  frottement  d’un  plateau  de  verre 
et  de  deux  coussins  enduits  d’un  composé  métallique 
oxidable. 

76.  Pour  déterminer  jusqu’à  quel  point  les  effets  électri- 
ques de  frottement  peuvent  dépendre  de  réactions  chimi- 
ques produites  dans  le  frottement  même,  il  faut  montrer 
quelle  peut  être  la  nature  de  ces  réactions;  car,  dès 
l’instant  qu’il  sera  démontré  qu’il  y a action  chimique,  la 
question  sera  résolue,  puisqu’il  n’y  a pas  d’actions  de  ce 
genre  qui  ne  soient  accompagnées  d’effets  électriques. 

Si  l’on  porphyrise  dans  un  mortier  d’agate  un  cristal 
de  mésotype,  qui  est  un  double  de  silicate  de  soude  et 
d’alumine,  la  poudre  jouit  de  la  propriété  alcaline  à un 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  xvi,  p.  53. 
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degré  assez  marqué  pour  rougir  le  papier  de  ciir- 
cuma.  L’effet  produit  est  dû  à l’alcali  rais  en  liberté 
par  la  trituration  , et  non  à l’action  de  l’eau  et  des 
matières  colorantes  sur  les  parties  très-divisées  de  la 
mésotype  ; car  la  poudre  ne  réagit  plus  à la  manière  des 
alcalis,  aussitôt  qu’elle  a été  lavée,  à plusieurs  reprises, 
avec  de  l’eau  distillée.  Toutes  les  laves  et  les  substances 
qui  renferment  de  la  potasse  ou  de  la  soude  se  com- 
portent de  même. 

Ce  mode  d’action  est  tel,  qu’il  peut  être  employé  avec 
succès  pour  produire  de  doubles  décompositions.  Lors- 
que l’on  passe  rapidement, par  exemple,  un  cristaldesul- 
fate  de  potasse  sur  une  plaque  de  calcaire,  il  y a aussitôt 
formation  de  sulfate  de  chaux  et  de  carbonate  de  po- 
tasse, que  les  réactifs  ordinaires  reconnaissent  aisément. 
Le  sulfate  de  potasse  et  le  carbonate  de  baryte  donnent 
des  effets  qui  sont  bien  marqués. 

En  broyant  dans  un  mortier  d’agate  un  fragment  de 
pyrite  de  fer,  non  décoinposable  à l’air,  il  se  forme  du 
proto-sulfate  de  fer.  I.e  deuto-sulfure  d’étain,  parfaite- 
ment neutre,  donne  naissance  à un  sous-sulfate  d’étain, 
acide  très-facile  à reconnaître. 

Ces  trois  exemples  montrent,  i“  que  la  porphyrisa- 
tion, ou,  ce  qui  revient  au  même,  le  frottement,  peut, 
dans  plusieurs  cas , séparer  les  éléments  des  corps  qui 
se  trouvent  combinés  ensemble  d’une  manière  intime; 

qu’il  peut  s’opérer  des  doubles  décompositions  par  le 
frottement  mutuel  de  deux  corps  l’un  contre  l’autre  ; 3"que 
les  sulfures  des  métaux  oxidables  se  changent  iinmédia- 
ment  en  sulfateT  D’après  cela,  dans  l’examen  des  effets 
électriques  de  frottement,  nous  devons  tenir  compte  de 
ceux  qui  proviennent  des  changements  chimiques.  Cette 
question  sera  traitée  avec  plus  de  développements  dans 
le  troisième  volume.  Mais  nous  croyons  déjà  pouvoir 
annoncer  que  le  frottement,  dans  un  grand  nombre  de 
cas,  fait  naître  des  réactions  chimiques  et  que  l’on  a 
attribué  quelquefois  à des  causes  purement  physiques 
des  effets  électriques  qui  ont  une  origine  chimique. 
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§ XVIII.  Des  effets  électriques  produits  dans  le 
contact  des  corps  conducteurs. 

qq.  Voila,  voulant  combattre  la  doctrine  de  Galvanl 
sur  les  contractions  musculaires  qui  sont  produites  quand 
on  met  en  communication  les  muscles  et  les  nerfs  d’une 
grenouille  au  moyen  d’un  arc  composé  de  deux  métaux 
différents,  conçut  l’idée  qu’elles  étaient  dues  à l’électri- 
cité qui  se  dégage  au  contact  de  ces  deux  métaux! 
Il  admit  aussitôt  comme  principe  fondamental,  qu'c 
deux  substances  conductrices  de  l’électricité  se  con- 
stituent toujours  dans  deux  états  électriques  contraires 
par  leur  contact  mutuel , indépendamment  de  tonte 
réaction  chimique.  Voici  l’expérience  à l’aide  de  laquelle 
il  établit  ce  principe.  Il  prit  deux  disques  circulaires,  l'un 
de  zinc  et  l’autre  de  cuivre,  an  centre  desquels  était 
fixée  une  tige  en  verre  recouverte  de  vernis  à la  gomme 
laque;  ayant  mis  ensuite  en  contact  les  disques  en  te- 
nant dans  chaque  main  une  des  liges,  il  les  sépara,  et 
fit  toucher  l’un  de  cés  dis(|ues  à nn  des  plateaux  du 
condensateur,  tandis  qu’il  touchait  l’autre  avec  le  doigt 

f>our  lui  enlever  son  électricité.  Il  répéta  plusieurs  fois 
e contact  des  disques.  Quand  l’air  au  milieu  duquel  il 
opérait  était  très-séc,  une  dixaine  de  contacts  suffisaient 
pour  que  les  feuilles  d’or  divergeassent  quand  on  enlevait 
. le  plateau  supérieur.  Le -zinc  donnait  une  charge  d’élec- 
tricité positive,  et  le  cuivre  une  charge  d’électricité  né- 
gative. 

Pour  mettre  encore  plus  en  évidence  ce  principe, 
Volta  fit  l’expérience  suivante  : ayant  soudé  bout  à bout 
une  lame  de  zinc  et  une  autre  de  cuivre,  il  prit  la  pre- 
mière entre  les  doigts  et  toucha  le  plateau  supérieur  du 
condensateur  avec  l’autre  ; un  simple  contact  lui  suffit 
pour  donner  à son  appareil  une  charge  sensible  d’élec- 
tricité. En  répétant  l’expérience  d’une  manière  inverse, 
c’est-à-dire,  tenant  entre  les  doigts  la  lame  de  cuivre, 
et  touchant  l’un  des  plateaux  du  condensateur  avec  la 
lame  de  zinc,  il  n’eut  aucune  électricité,  mais  en  inter- 
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posant  une  bande  de  papier  mouillée  entre  le  zinc  et  le 
condensateur,  celui-ci  prenait  un  excès  d’électricité  po 
sitive.  Il  tira  la  conséquence  de  ce  fait,  que  la  cause  qui 
développe  de  réleclrieilédans  le  contact  agit  comme  une 
force  attractive  ou  répulsive,  qui  agit  <lu  zinc  sur  le  cuivre 
ou  du  cuivre  sur  le  zinc,  attendu  que  s’il  n’en  était  pas 
ainsi , il  serait  impossible  d'expliquer  comment  il  y a équi- 
libre entre  les  forces  électriques  quand  une  lame  de  zinc  se 
trouve  placée  entre  deux  lames  de  cuivre  ; une  des  deux 
forces  devait  détruire  l’effet  de  l’autre.  Il  a donné  le 
nom  de  force  électro  motrice  à cette  cause  qui  transporte 
ou  repousse  les  deux  électricités  d’un  métal  dans  l’autre. 
Tous  les  métaux  dans  leur  contact  mutuel  jouissent  des 
mêmes  propriétés  que  le  zinc  et  le  cuivre , mais  à des 
degrés  plus  ou  moins  marqués,  suivant  leur  nature  propre. 

Volta  trouva  également  qu’un  métal  et  deux  liquides 
hétérogènes , conducteurs  de  l’électricité,  produisent  le 
même  effet  que  deux  métaux  différents  et  un  liquide; 
que  les  sulfures  alcalins  et  l’argent  produisent  autant 
d’effets  que  le  zinc  et  l’argont  ; et  qu’enfin,  tous  les  corps 
de  la  nature  donnent  des  effets  électriques  de  contact  à 
des  degrés  plus  ou  moins  marqués,  suivant  leur  faculté 
conductrice.  Cet  illustre  physicien  a encore  découvert, 
et  le  fait  est  important,  qu’en  mettant  en  contact  des 
disques  de  métal  différent,  les  uns  au  bout  des  autres, 
on  n’a  jamais  que  les  effets  électriques  dus  au  contact  des 
deux  métaux  extrêmes. 

Il  a partagé  en  conséquence  les  corps  en  deux  classes 
principales  : dans  la  première,  il  a placé  les  corps  con- 
ducteurs parfaits  et  secs,  tels  que  les  métaux  et  le  char- 
bon; dans  la  deuxième,  les  corps  conducteurs  imparfaits, 
comme  les  liquides,  et  les  substances  solides,  qui  ne  sont 
conduclricesqu’en  raison  des  liquidesqu’elles  contiennent. 

Une  combinaison  voltaïque  est  toujours  formée  de 
trois  corps  pris  dans  ces  deux  classes.  Il  a nommé  com- 
binaison du  premier  ordre,  celle  qui  est  formée  de  deux 
conducteurs  parfaits  avec  un  conducteur  imparfait  , 
comme  le  cuivre,  le  zinc  et  l’eau.  I^a  combinaison  est 
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du  second  ordre  quand  il  s’y  trouve  deux  conducteurs 
imparfaits  et  un  conducteur  jiarfait. 

■78.  Humphry  Davy  a donne  un  tableau  dans  lequel  il 
indique  les  combinaisons  les  ^)lus  simples  que  l’on  puisse 
former.  Il  les  a rangées  dans  l’ordre  de  leur  activité  res- 
pective. 


PREMIER  ORDRE. 

I^B 

SüliSTANT.KS 
niuins  oxitlables. 

FLUIDES  OXIDA^TS. 

Avec  or,  charbon,  ar|cnt, 
cuivre,  ctain,  fitr,  mer- 
cure. . 

Avec  nr,  charbon,  argent, 

ciiivie,  ciaiti. . * 

oi , elnhi  , charbon 

’SolutioniÂ  ar|Ufuse!i  tl‘acidc& 
nitrique,  tnurialiiiue  oa 
•'Ulfnriqiie. 

Eau  tenant  en  disiiotulion  de 
l’oxigène  de  l’air. 

Solution  de  utirate  d'argent 
et  de  inerctirc. 

Acide  nitrique,  acide  acétiq. 

Acide  nitrique. 

Kuin 

SECOND  ORDRE. 

condücteürs 

irarfuils. 

CONDUCTEÜRS 

iinparfails. 

CONDTîCTEÜRS 

iinparlaits. 

Charbon 

Solution  dra  bydro&nifnres 

solations  d’acides  nîtrt- 

Cuivre 

alcaliDü,  capahleü  d'agir 

que , chtoriqiie,  bydro* 

Argent 

surlek  trois  premiers  nié- 

chloriqiie  , capables  de 

. Plomb 

taux  , mais  non  sur  le-s 

t’cagir  sur  les  métaux. 

Fer 

79.  Volta  a chercbé  à prouver  que  lorsqu’on  emploie 
deux  métaux  et  un  corps  humide , celui-ci  n’agit  seulement 
que  pour  transmettre  les  effets  de  contact.  Conformé- 
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ment  au  même  principe , dans  la  combinaison  de  deux 
liquides  et  d’un  métal , l’un  d’eux  doit  agir  comme  élec- 
tro-moteur ; tandis  que  l’autre  ne  sert  qu’à  faciliter  le 
transport  de  l’électricité  dégagée  au  contact.  Suivant  la 
manière  de  voir  de  ce  grand  homme,  les  deux  électri- 
cités dégagées  restent  en  équilibre  à la  surface  même  de 
contact,  sans  pouvoir  la  franchir,  malgré  leur  attraction 
réciproque  pour  former  du  fluide  neutre;  mais  dès  l’ins- 
tant que  l’une  des  deux  électricités  exerce  son  action  sur 
les  corps  conducteurs  en  communication  avec  la  terre , 
elle  s’écoule  aussitôt  et  l’autre  devient  libre. 

Cette  théorie  fut  assez  généralement  adoptée  à l’in- 
stant où  elle  parut;  mais  quelques  physiciens,  à la  tête 
desquels  on  doit  mettre  Fabroni,  Parrot  et  Wollaston , 
attribuèrent  une  origine  chimique  à l’électricité  qui  se 
dégage  au  contact  de  deux  métaux  mouillés  par  un  li- 
quide , ou  de  diverses  substances  conductrices  de  l’élec- 
tricité attaquées  chimiquement  par  des  agents  extérieurs. 

Dans  le  précis  historique  on  a vu  la  discussion  qui 
eut  lieu  à cet  égard  ; ainsi  je  n’y  reviendrai  pas , afin 
d’exposer  de  suite  les  faits  qui  servent  de  base  à la  nou- 
velle théorie  du  contact.  J’examinerai  d’abord  la  pro- 
duction de  l’électricité  de  tension  dans  le  contact  de  deux 
corps  solides,  puis  dans  le  contact  d’un  conducteur  so- 
lide et  d’un  liquide. 

8o.  Les  actions  chimiques  donnant  toujours  lieu  à un 
dégagement  d'électricité,  il  est  nécessaire  de  se  mettre 
en  garde  autant  que  possible  contre  des  effets  de  ce 
genre,  dans  les  phénomènes  qui  nous  occupent.  On  y 
parvient  en  partie  en  se  servant,  pour  recueillir  l’élec- 
tricité, de  plateaux  conducteurs  formés  avec  un  métal 
non  oxidable,  semblables  à ceux  dont  on  a vu  la  des- 
cription page  1 1 , puisque  l’on  évite  la  réaction  chimi- 
oue  du  doigt  mouillé  sur  le  métal.  D’un  autre  côté, 
lair  humide  exerçant  une  action  plus  ou  moins 
forte  sur  les  métaux,  suivant  qu’ils  sont  plus  ou  moins 
oxidables , nous  devons  également  nous  en  garantir  : 
on  y parvient  au  moyen  de  deux  procédés.  Le  premier 
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consiste  à opérer  sur  des  substances  minérales,  con- 
ductrices de  rélectricilé,  qui,  exposées  depuis  des  siècles 
aux  intempéries  des  saisons,  n’ont  éprouvé  aucune  al- 
tération sensible,  comme  le  platine,  l’or,  le  peroxide  de 
manganèse,  le  fer  oxidé  magnétique,  le  feroligiste,  le 
mercure  argentai,  le  persulfure  de  fer,  non  altérable  à 
l’air,  le  cuivre  gris,  le  cuivre  sulfuré,  le  protoxide  de 
cuivre  cristallisé,  le  carbure  de  fer,  le  cobalt  gris,  le 
deutoxide  de  fer,  etc. 

Les  doigts  ayant  été  lavés  avec  de  l’eau  distillée , et 
s’étant  assuré  que  les  plateaux  d’or  ou  de  verre  doré 
ne  possèdent  aucun  résidu  électrique , on  place  sur  l’un 
des  plateaux  une  bande  de  papier  Joseph  humide,  et 
dessus  le  corps  qui  doit  être  mis  en  contact  avec  celui 
que  l’on  tient  entre  les  doigts. 

On  trouve  d’abord  que  le  platine  et  l’or  ne  donnent 
jamais  lieu  à un  dégagement  d’électricité  par  leur  con- 
tact mutuel,  quelque  grande  que  soit  la  sensibilité  de 
l’électroscope  employé.  Si  d()nc  Volta  en  a trouvé  en 
opérant  avec  des  plateaux  de  cuivre , on  doit  l’attribuer 
à la  réaction  du  liquide  qui  adhérait  à son  doigt  sur  le 
cuivre.  Nous  avons  vu  aussi  qu’il  y a absence  d’effets 
électriques,  quand  on  plonge  une  lame  d’or  et  une  autre 
de  platine,  eu  communication  avec  un  multiplicateur, 
dans  un  liquide  qui  ne  les  attaque  pas.  Ces  deux  faits 
sont  importants  à noter. 

D’un  autre  côté,  le  platine  et  l’or  sont  positifs  par 
rapport  au  peroxide  de  manganèse  et  au  carbure  de  fer, 
et  ne  donnent  aucun  effet  avec  le  protoxide  de  cuivre,  le 
persulfure  de  fer,  le  deutoxide  de  fer  préparé  avec  l’eau, 
le  fer  oligiste  , etc.  Le  peroxide  de  manganèse  et  le  car- 
bure de  fer  sont  négatifs  au  contraire  par  rapport  à ces 
substances.  Les  effets  obtenus  avec  le  peroxide  et  le  deu- 
toxidc  de  fer,  ou  le  persulfure  de  même  métal,  sont  bien 
marqués.  Eu  général , le  peroxide  de  manganèse  est  né- 
gatif par  rapport  à tous  les  corps  soumis  à l’expérience. 
Doit-on  admettre  que  le  contact  du  peroxide  de  manga- 
nèse avec  le  doigt  mouillé  ou  le  papier  humide  donne  lieu 
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à une  réaction  cliimique,  à laquelle  doit  être  attribué  l’efTet 
électrique  observé?  C’est  une  question  que  nous  devons 
examiner  préalablement. 

ün  sait  1“  que  le  peroxide  de  manganèse  est  décom- 
posé par  les  acides  avec  dégagement  de  gaz  oxigène  ; 
2°  qu’il  abandonne  également  ce  gaz  à l’aide  de  la  cha- 
leur pour  passer  à un  degré  inférieur  d’oxidation  ; 3“ 
qu’il  se  transforme  dans  certains  cas  en  hydrate,  en  per- 
dant une  partie  de  son  oxigène,  surtout  quand  il  est  en 
contaet  avec  des  corps  organisés.  Ne  se  passerait-il  pas 
un  effet  de  ce  geme  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  par 
suite  du  contact  de  ce  corps  avec  le  doigt  ou  le  papier? 
Cela  pourrait  être  ; j’en  ai  douté  long-temps  : mais  de- 
puis mes  recberebes  surleseffets  chimiquesde  frottement, 
je  commence  .à  croire  que  cotte  explication  est  admissi- 
ble. Pour  rendre  comj)te  des  effets  observés,  il  faudrait 
que  le  peroxide  de  manganèse,  pendant  qu’il  perd  son 
oxigène  en  s’iiydratant,  prît  l’électricité  positive,  attendu 
que  les  effets  électriques,  dans  les  décompositions,  sont 
toujours  inverses  de  ceux  que  l’on  observe  dans  les  com- 
binaisons ; or,  c’est  précisément  ce  qui  arrive  ici,  comme 
on  peut  le  voir  en  analysant  les  phénomènes  qui  ont 
été  décrits. 

Le  cobalt  gris  et  l’or  donnent  des  effets  assez  bien 
marqués.  Le  premier  est  négatif,  et  le  second  positif; 
avec  le  platine  ils  le  sont  moins.  Jusqu’ici  nous  ignorons 
si  le  cobalt  éprouve  une  altération  quelconque  au 
contact  de  l'eau  et  des  matières  organiques.  Enfin , le 
deuloxide  de  fer,  préparé  avec  la  vapeur  d’eau,  est  po- 
sitif par  rapport  au  cobalt  gris.  Je  pourrais  rapporter 
encore  d’autres  exemples  dans  lesquels  il  est  difficile  de 
reconnaître  des  traces  de  réactions  cliimiques,  et  où  l’on 
est  porté  à admettre  rinfluence  du  contact. 

8 1 . Le  second  procédé , à l’aide  duquel  on  rend  sensibles 
les  effets  électriques  de  contact,  donne  des  résultats  plus 
concluants  c[ue  les  précédents.  On  prend,  pour  plateau 
supérieur  d’un  condensateur,  un  disque  en  zinc  recou- 
vert partout  de  plusieurs  couches  de  vernis  à la  gomme 
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laque,  excepté  dans  deux  parties,  à l’une  desquelles  on 
soude  une  tige  de  platine,  et  dont  l’autre  est  recou- 
verte exactement  d’un  disque  de  verre,  afin  que  le  ziijc 
ne  se  trouve  nulle  part  en  contact  avec  l’air.  L’appa- 
reil est  placé  dans  une  cage  de  verre  où  se  trouve  de 
la  chaux  vive. 

Le  plateau  inférieur  du  condensateur  étant  d’or,  le 
plateau  supérieur  de  zinc,  si  l’on  touche  le  premier, 
d’une  part  avec  le  doigt  mouillé  , de  l’autre  la  tige  de 
platine  fixée  au  second  également  avec  un  doigt  mouillé, 
on  trouve,  en  enlevant  le  plateau  supérieur,  que  l’appa- 
reil s’est  chargé  d’électricité  négative.  Le  platine,  dans 
son  contact  avec  le  zinc , a donc  pris  l’électricité  néga- 
tive, indépendamment  de  l’action  de  l’air  sur  ce  dernier. 
Peut-être  objectera-t-on  que  l’air  humide  agit  encore , 
quoique  faiblement,  sur  le  zinc  à travers  quatre  ou  cinq 
couches  de  vernis  appliquées  sur  la  surface:  c’est  un  fait 
que  M.  Delarive  a essayé  de  démontrer,  et  sur  lequel 
nous  reviendrons  dans  un  instant. 

Si  l’on  touche  maintenant  avec  le  doigt  mouillé  la 
partie  découverte  du  plateau  de  zinc  au  lieu  de  la  tige 
de  platine,  l’appareil  prend  une  charge  d’électricité  po- 
.sitive,  comme  on  devait  s’y  attendre,  en  raison  de  la 
réaction  du  zinc  sur  le  liquide  adhérent  au  doigt.  Ces 
résultats,  s’ils  ne  proviennent  pas  de  la  réaction  de  l’eau 
et  de  l’air  sur  le  zinc,  par  l’intermédiaire  des  couches 
de  vernis  qui  ont  été  appliquées  sur  la  surface,  doivent- 
ils  être  attribués  uniquement  au  contact  du  platine  et  du 
zinc,  ou  à d’autres  réactions,  telles  que  celles  qui  ont 
lieu  de  la  part  de  l'eau  sur  les  substances  acides  ou  al- 
calines qui  transpirent  par  les  pores  de  la  peau.  C’est  là 
où  en  est  ramenée  la  question  du  contact. 

M.  Peltiera  répété  l’expérience  rapportéeplus  haut  d’une 
manière  qui  en  rend  le  résultat  plus  évident.  Il  prend  deux 
disques,  c et  z,  l’un  de  cuivre  et  l’autre  de  zinc,  soudés 
à une  tige  aù  en  cuivre  (fig.  l\i  ).  Il  soude  également  sur 
le  disque  c une  autre  tige  rn  en  platine,  et  une  tige  ri  à un 
autre  disque  c en  cuivre,  qui  est  vissé  à la  partie  supérieure 
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d’un  électroscope.  Toutes  les  parties  de  cet  appareil,  à 
l’exception  des  tiges  de  platine,  sont  recouvertes  de  plu- 
sieurs couches  de  vernis  à la  gomme  laque.  Il  pose  d’a- 
bord Z sur  c,  et  met  en  communication  m et  n avec  un 
fil  de  platine  : en  touchant  le  plateau  inférieur  c avec 
le  doigt,  l’appareil  se  charge  d’électricité  négative;  quand 
on  pose  au  contraire  c sur  c',  il  n’y  a aucun  effet  de  pro- 
duit : le  condensateur  ne  fonctionne  pas.  Cette  expé- 
rience tend  à prouver  comme  ci-tlessiis  que  le  contact  du 
cuivre  et  du  zinc  produit  un  dégagement  d’électricité, 
indépendamment  de  tonte  réaction  chimique. 

82.  Jusqu’ici  il  n’a  été  question  que  d’effets  électriques 
de  contact  dont  l’origine  chimique  est  pour  le  moins  dou- 
teuse ; nous  allons  nous  occuper  actuellement  des  effets 
dont  l’orignie  chimique  est  incontestable.  Cette  question  a 
été  traitée  à plusieurs  reprises  parM.Delarive  avec  beau- 
coup de  sagacité.  La  méthode  expérimentale  dont  il  a 
fait  usage  consiste  à prendre,  comme  l’a  faitVolta,  une 
plaque  composée  de  deux  lames , l’une  de  zinc , l’autre 
de  cuivre,  soudées  ensemble  par  un  de  leurs  bouts,  et 
à tenir  l’un  des  métaux  avec  la  main , tandis  que  l’on 
touche  le  condensateur  avec  l’autre.  Il  ne  faut  pas  per- 
dre de  vue  l’action  chimique  qu’exercent  sur  la  surface 
du  zinc  l’humidité  de  la  main  et  celle  du  conducteur, 
qui  est  intei’posé  entre  le  zinc  et  le  plateau  du  conden- 
sateur. 

M.  Delarive,  pour  prouver  que  le  phénomène  est 
purement  chimique,  a cherché  à faire  disparaître  toute 
e.spèce  d’action  chimique  sur  le  zinc.  Au  lieu  de  tenir 
ce  métal  entre  les  doigts,  il  l’a  inséré  dans  une  pince 
de  bois  très-sec,  et  l’a  placé  dans  le  vide  ou  un  air  très"- 
desséché.  Quand  le  bois  touchait  avec  le  sol , on  n’ob- 
servait aucun  signe  d’électricité  ; mais  aussitôt  que 
l’on  humectait  la  pince  ou  que  l’on  entourait  le  zinc 
d’air  humide,  de  chlore  ou  de  vapeurs  acides,  l’élec- 
tricité reparaissait  avec  force.  Il  en  a tiré  la  conséquence 
que  c’est  à l’action  chimique  et  non  au  contact  qu’est 
dû  le  développement  de  l’électricité.  Dans  la  théorie  de 


Digitized  by  Google 


CHAPITRE  III. 


l4l 

Voila  011  rând  compte  des  effets  observés,  en  disant  que 
le  bois  sec,  n’étant  pas  conducteur  de  l’électricité,  ne 
peut  donner  écoulement  à l’électricité  positive  du  zinc, 
mais  que  dès  qu’il  est  conducteur,  la  charge  doit  s’ef- 
fectuer. 

Le  savant  Genevois  a été  frappé  surtout  des  résultats 
qu’il  a obtenus  en  employant  le  potassium  et  le  sodium. 

Un  morceau  de  l’un  de  ces  deux  métaux  ayant  été 
fixé  à une  pince  de  platine  par  l’une  de  ses  extrémités, 
tandis  qu’on  le  tenait  par  l’autre  extrémité  au  moyen 
d’une  pince  d’ivoire  , on  l’entoura  d’huile  de  uaphte 
très-pure , et  on  toucha  le  condensateur  avec  le  bout 
d’une  pince  de  platine,  il  n’y  eut  aucun  signe  d’électri- 
cité; mais  aussitôt  que  l’huile  de  naphte  fut  enlevée, 
et  que  l’air  put  réagir  sur  le  métal,  l’électricité 
fut  des  plus  vives. 

M.  Delarive  a cherché  à combattre  l’objection  qu’on 
lui  a faitCj  cjue  le  bois  sec,  n’étant  pas  conducteur  de 
l’électricité,  le  condensateur  ne  pouvait  se  charger.  Il  a 
fait  à ce  sujet  l’expérience  suivante.  Il  prit  un  cylindre 
d’ébène  de  lo  .à  la  centimètres  de  longueur  et  de  a de 
diamètre;  l’ayant  desséché  fortement,  il  inséra  à cha- 
cune de  ses  extrémités  deux  petites  boules  de  zinc , ter- 
minées par  des  bouts  de  laiton.  La  partie  extérieure  du 
zinc,  ainsi  que  les  extrémités  du  cylindre  d’ébène,  étaient 
recouvertes  d’une  couche  de  cire,  qui  interceptait  l’ac- 
tion de  l’air  humide.  En  tenant  à la  main  le  bout  de 
laiton  d’une  des  deux  lames  de  zinc , et  en  touchant  le 
condensateur  avec  l’autre  bout,  on  n’obtenait  aucun 
signe  d’électricité:  cet  effet  se  conçoit  parfaitement  dans 
la  théorie  de  Volta.  Ayant  retiré  ensuite  une  des  lames 
de  zinc,  il  l’humecta  légèrement  avant  de  l’introduire 
de  nouveau  dans  la  fente  pratiquée  dans  l’ébène;  dans 
ce  cas  il  eut  des  signes  électriques  très-prononcés.  L’é- 
lectricité développée  était  négative  quand  le  bout  de 
laiton,  mis  en  contact  avec  le  condensateur,  était  celui  qui 
était  soudé  à la  lame  humectée,  et  positive  quand  c’était 
le  bout  tenant  à la  lame  non  humectée.  M.  Delarive  en  a 
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conclu  que  son  appareil  était  conducteur  de  l’électricité 
d’un  bout  à l’autre;  que  l’électricité  dégagée  ne  provenait 
que  de  celle  des  lames  qui  avait  éprouvé  une  action  chi- 
mique par  l’efTet  de  l’immidité  dont  elle  avait  été  re- 
couverte; enfin,  que  l’effet  ne  pouvait  être  attribué  au 
contact.  Les  défenseurs  du  contact  et  les  partisans  de 
l’origine  chimique  diront  que,  dans  le  premier  cas,  la 
tension  électrique  pouvait  être  la  même  aux  deux  bouts, 
tandis  que, dans  le  second,  elle  était  plus  considérable  d’un 
côté  que  de  l’autre  en  raison  de  l’action  chimique.  M.Pfafr, 
qui  depuis  la  découverte  deVolta  n’a  cessé  de  défendre  la 
doctrine  du  contact,  a cherché,  depuis  les  recherches  de 
M.  Delarive,  à ajouter  de  nouvelles  preuves  à celles  qu’il 
avait  données  précédemment  (i).  Il  prit  un  condensateur 
composé  d’un  disque  de  zinc  et  d’un  disque  de  laiton,  en- 
duits tous  les  deux  d’uue  couche  mince  de  vernis  de  suc- 
cin,ct  dont  l’un  était  vissé  sur  l’électroscopeà  feuilles  d’or. 
En  établissant  un  contact  métalli(|uc  entre  les  deux  dis- 
ques, il  trouva,  après  leur  séparation,  que  celui  de  zinc 
était  chargé  d’électricité  positive,  et  celui  de  cuivre  d’é- 
lectricité négative.  H observa  que  le  résultat  était  en- 
core de  même  en  opérant  dans  le  vide,  dans  l’air  bien 
dessécljé,  dans  l’azote,  dans  l’iivdrogène  et  d’autres  gaz, 
qui  ne  peuvent  exercer  aucune  action  chimique  sur  le 
zinc:  il  en  tira  dès  lors  la  conséquence  que  l’effet  élec- 
trique ne  pouvait  être  attribué  qu’au  contact  des  deux 
métaux. 

83.  M.  Delarive  a combattu  les  conséquences  que 
M.  Pfaff  a tirées  de  ses  expériences.  Il  observe  d’abord 
qu’en  se  servant  d'un  condensateur  composé  de  deux  dis- 
ques hétérogènes,  il'jient  arriver  que  l’électricité  dévelop- 
pée soit  due  à la  pression  des  deux  plateaux  sur  la  couche 
mince  de  vernis  qui  les  sépare.  Nous  ne  conce.vons  pas  un 
effet  de  ce  genre,  quand  le  vernis  a été  appliqué  à chaud 
et  adhère  fortement  au  métal.  Il  se  demande  ensuite 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  xlvi,  p.  a86. 
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quelle  certitude  on  peut  avoir  que,  soit  dans  le  vide,  soit 
dans  les  gaz,  où  le  condensateur  était  placé,  il  n’y  ait 

[)as  de  trace  d’Iiumidité.  Or,  il  suffît , ajoute-t-il , d’une 
égère  action  chinii([ue,  exerciie  sur  la  surface  par  l’air 
ou  par  le  milieu  ambiant  quelconque,  pour  déterminer 
le  dégagement  d’électricité  observé. 

Il  a cherché  à démontrer  ensuite  que  c’est  bien  à l’action 
chimique  qu’est  dû  le  développement  de  l’électricité  dans 
l’expérience  du  condensateur  formé  de  deux  disques  hété- 
rogènes. Il  a pris  deux  disques  de  zinc  semblables,  pour  les 
dimensions,  aux  deux  disques  en  laiton  d’un  condensa- 
teur ; il  a soudé  à chacun  un  bout  de  laiton,  puis  il  a re- 
couvert leur  surface intériein  e d’une  couche  mitice  de  ver- 
nis de  gomme  laque,  afin  de  les  transformer  en  plateau 
d’un  condensateur.  Il  a recouvert  aussi  entièrement  d’une 
couche  de  même  vernis  la  surface  extérieure  de  l’un  des 
disques  de  zinc,  afin  de  lui  enlever  le  contact  immédiat 
avec  l’air.  Il  a fait  diverses  expériences  en  formant  le 
condensateur,  tantôt  avec  les  deux  disques  de  zinc,  tan- 
tôt seulement  avec  Tun  d’eux  et  avec  un  disque  de  laiton. 

Quand  il  se  servait  du  disque  de  zinc,  dont  la  sur- 
face était  recouverte  partout  de  vernis,  il  obtenait  des 
résultats  électriques  moins  marqués  qu’avec  l’autre. 
Ayant  présumé  que  l’électricité  très-faible  qui  était  dé- 
veloppée avec  le  plateau  de  zinc  verni , provenait  de  ce 
que  la  couche  dont  il  était  recouvert  était  trop  mince 
pour  intercepter  complètement  toute  action  chimique 
de  l’air  et  de  l’humidité,  il  augmenta  successivement 
l’épaisseur  de  la  couche,  jusqu’à  ce  que  le  plateau  cessât 
de  donner  des  signes  d’électricité.  Il  en  conclut  que  l’air 
humide  exerçait  son  action  sur  la  surface  du  zinc,  au 
travers  du  vernis,  et  que,  lorsqu’un  plateau  de  zinc  est 
mis  entièrement  à l’abri  de  cette  action,  au  moyen  d’une 
couche  de  vernis,  il  ne  devient  point  électrique  dans 
son  contact  avec  une  tige  de  laiton.  Dans  ce  cas,  ce 

f)latcau  se  conduit  comme  un  plateau  homogène  de 
aiton;  car  si  l’on  touche  le  laiton,  qui  est  soudé  à la 
surface  du  zinc,  avec  le  cuivre  d’un  couple  voltaïque, 
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on  lui  communique  l’électricité  négative.  On  obtient  le 
même  résultat  en  mettant  en  communication  les  deux 
bouts  de  laiton.  Il  s’agirait  d’examiner  si  en  augmen- 
tant le  nombre  des  couches  de  vernis,  on  ne  diminue 
pas  la  faculté  condensante  des  plateau.x  au  point  de 
l’annuler  tout-.à-faij. 

Le  plateau  inactif  de  zinc,  mis  en  communication 
avec  differentes  sources  d’électricité,  se  charge  d’électri- 
cité négative,  comme  d’électricité  positive.  M.  Delarive 
a reconnu  que  dans  les  mêmes  circonstances  et  avec  le 
même  appareil,  le  plateau  inactif  cuivre-zinc  du  conden- 
sateur se  charge  plus  facilement  et  en  plus  grande 
quantité  d’électricité  positive  que  d’électricité  négative. 

On  savait  que  l’électricité,  lorsqu’elle  est  très-faible, 
éprouve  un  obstacle  dans  sa  transmission  , quand  elle 
passe  d’un  conducteur  dans  un  autre.  M.  Delarive  cher- 
cha à découvrir  si  l’obstacle  était  plus  ou  moins  grand, 
suivant  l’ordre  dans  lequel  les  deux  conducteurs  se  suc- 
céderaient l’un  à l’autre.  11  découvrit  que  l’électricité 
positive  passe  plus  facilement  du  cuivre  au  zinc  que  du 
zinc  au  cuivre,  et  que  c’est  l’inverse  pour  l’électricité 
négative.  Celte  propriété  remarquable  des  conducteurs 
hétérogènes  peut  servir  à expliquer  des  anomalies  que 
présentent  quelques  phénomènes  électro-chimiques  dont 
je  vais  parler  dans  un  instant. 

84.  M.  Delarive,  prenant  en  considération  les  recher- 
ches que  j’ai  faites  sur  les  phénomènes  thermo-électri- 
ques, a examiné  quelle  était  l’influence  de  l’action  calori- 
fique sur  la  production  de  l’électricité  de  tension  dans  le 
contact  de  deux  corps  solides  hétérogènes.  Ayant  soudé 
à l’un  des  plateaux  du  condensateur  en  zinc  une  petite, 
tige  de  platine,  et  ayant  recouvert  ce  plateau  sur  toute 
sa  surface  d’une  couche  épaisse  de  vernis,  il  s’aperçut 
que  la  plus  petite  élévation  de  température  opérée 
sur  l’extrémité  de  la  tige  de  platine,  donnait  des 
signes  électriques  ; le  plateau  de  zinc  acquérait  une 
petite  charge  d’électricité  positive.  Il  observa  en  outre 
qu’il  n’y  avait  aucun  effet  de  produit  lorsqu’on  avait 
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le  soin  d’éviter  toute  élévation  de  température.  M.  Dela- 
rive  pense  qu’il  est  prouvé  par  cette  expérience  que 
l’action  calorifique  peut  donner  naissance  aussi  bien  à 
une  tension  qu’à  un  courant  électrique,  et  que  par  con- 
séquent on  a pu  attribuer,  dans  certains  cas,  au  contact 
de  deux  substances  hétérogènes,  un  développement  d’é- 
lectricité qui  n’était  dû  réellement  qu’à  l’action  calorifi- 
que. Nous  partageons  entièrement  son  opinion  à cet  égard. 

Nous  devons  conclure  de  tous  les  phénomènes  élec- 
triques qui  ont  été  observés  jusqu’ici  dans  le  contact  des 
corps,  que,  dans  presque  tous  les  cas,  il  y a eu  action 
chimique,  et  que  dès  lors  on  est  porté  à croire  que  cette 
dernière  cause  est  celle  qui  exerce  le  plus  d’influence  sur 
leur  production.  Néanmoins,  dans  l’état  actuel  de  la 
science,  on  ne  doit  pas  encore  abandonner  la  théorie  de 
Volta,  attendu  qu’il  peut  très-bien  se  faire  qu’au  contact 
de  deux  corps  il  y ait  un  dégagement  d’électricité  résultant 
d’un  commencement  de  réaction  chimique  entre  ces  corps. 

§ XIV.  De  V électricité  de  tension  dans  les  actions 
chimiques. , 

85.  M.  Delarive  s’est  rendu  compte  des  causes  qui  font 
varier  l’intensité  des  effets  électriques  produits  dans  les 
actions  chimiques,  en  partant  de  ce  principe,  que  les 
deux  éleclricilt's  dégagées  .se  recombinent  immédiate- 
ment après  leur  séparation  en  plus  ou  moins  grande 
proportion,  suivant  la  conductibilité  des  corps  soumis 
à l’expérience. 

Si  l’on  met  dans  une  capsule  de  platine  de  l’acide  sul- 
fu  rique  étendu  d’eau,  ou  de  l’acide  nitrique,  et  qu’on  y 
plonge  une  lame  de  zinc  ou  de  fer,  l’action  est  très-vive, 
et  il  doit  en  résulter  un  dégagement  d’électricité  consi- 
dérable. Dans  ce  cas,  il  y a recomposition  immédiate 
d’une  grande  partie  des  deux  fluides,  au  contact  meme 
du  métal  et  du  liquide.  En  mettant  au  contraire  dans  la 
capsule  de  l’eau  pure  ou  de  l’acide  sulfurique  concen- 
tré deux  liquides  qui  conduisent  médiocrement  l’électri-  - 
II.  10 
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cité,  l’action  chimique  est  très-faible,  et  les  deux  fluides 
dégagés  dans  cette  circonstance  ne  se  recombinent  que 
dans  une  faible  proportion  ; aussi  peut-on  en  accumuler 
une  quantité  notable  sur  le  condensateur.  I^a  conducti- 
bilité électrique  joue  donc  ici  un  grand  rôle  dans  les  phé- 
nomènes de  recomposition. 

M.  Delarive  pense  que  l’on  ne  doit  jamais  perdre  de 
vue,  dans  l’appréciation  des  effets  électriques  qui  se 
manifestent  dans  l’action  d’un  liquide  sur  un  métal,  le 
principe  de  la  transmission  plus  ou  moins  facile  des 
deux  principes  électriques,  selon  la  nature  relative  des 
conducteurs. 

Lorsque  l’on  plonge,  dans  de  l’acide  sulfurique  con- 
centré, contenu  dans  une  capsule  de  platine  en  commu- 
nication avec  l’un  des  plateaux  du  condensateur,  des 
substances  non  métalliques,  telles  que  du  bois,  du  liège, 
de  la  cire,  etc.,  l’acide  sulfurique  prend  l’électricité  posi- 
tive; quant  à l’électricité  négative,  l’imparfinte  conduc- 
tibilité des  substances  l’empêche  de  sortir  par  la  main  et 
de  neutraliser  en  entier  l’électricité  positive  de  l’acide. 

Si  donc  l’on  diminue  la  facilité  (|u’éprouveut  les\deux 
principesélectriquesàse  l ecombiner  immédiatement  après 
leur  séparation,  on  obtient  des  effets  électriques  qui  sont 
assez  forts  *pour  être  rendus  sensibles  au  moyen  de  l’é- 
lectroscope  à feuilles  d’or.  On  en  a un  exemple  en  chauf- 
fant fortement  un  creuset  de  métal  et  en  jetant  dedans 
quelques  gouttes  d’un  liquide  capable  de  l’attaquer;  ce  li- 
quide réagit  plus  fortement  que  si  le  métal  était  froid.  En 
se  vaporisant,  il  emporte  avec  lui  l’électricité  positive, 
tandis  que  le  métal  conserve  l’électricité  négative  qu’il 
avait  prise,  et  qui  ne  peut  se  recombiner  avec  l’autre. 
Dans  le  cas  où  la  quantité  de  liquide  est  trop  considéra- 
ble et  que  la  vaporisation  n’est  pas  assez  forte,  l’effet  est 
presque  nul,  parce  que  toute  l’électricité  positive,  n’étant 
pas  emportée  par  la  vapeur,  se  recombine  avec  l’électri- 
cité négative  du  métal. 

Ge  procédé  pour  obtenir  de  l’électricité  de  tension 
dans  les  actions  chimiques  est  le  plus  favorable  de  tous 
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ceux  que  l’on  puisse  employer,  en  raison  de  la  di0icultë 
que  l’on  oppose  à la  recomposition  des  deux  principes 
électriques. 

§ XV.  Du  Dégagement  de  V électricité  par  T influence 
des  courants  électriques. 

86.  Les  premières  tentatives  qui  ont  été  faites  pour  es- 
sayer de  produire  des  courants  électriques  par  l’influence 
d’autres  courants,  sont  dues  à M.  Ampère.  Il  forma  une 
spirale  avec  un  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie,  et  fit  pas- 
ser, par  une  ouverture  pratiquée  dans  la  partie  supé- 
rieure, un  fil  de  soie  auquel  était  suspendu  un  disque 
de  cuivre,  que  l’on  maintenait  pendant  quelques  instants 
dans  le  sens  des  circonvolutions.  Ayant  fait  passer  la 
décharge  d’une  forte  pile  voltaïque  dans  la  spirale , il 
remarqua  qu’en  plaçant  le  disque  entre  les  pôles  opposés 
d’un  aimant  à fer  à cheval,  celui-ci  exerçait  une  action 
sensible,  qui  variait  suivant  la  position  des  pôles. 
M.  Ampère  se  borna  à constater  le  fait  sans  l’analyser. 
M.  Faraday  a repris  cette  question,  l’a  traitée  à fond, 
et  tous  les  faits  qu’il  a observés  constituent  maintenant 
une  branche  importante  de  l’électricité.  Nous  ne  pouvons 
mieux  faire  que  de  le  prendre  pour  guide  dans  l’exposé 
que  nous  allons  présenter  des  courants  électriques  pro- 
duits par  influence  d’autres  courants  et  du  dégagement  de 
l’électricité  produit  également  par  l’influence  des  aimants. 

M.  Faraday  appelle  induction  le  pouvoir  que  possèdent 
les  courants  électriques  d’exciter  dans  la  matière,  qui  est 
dans  leur  sphère  d’activité,  un  état  partiéulier  quelconque 
qui  produit  d’autres  courants. 

87.  Pour  mettre  en  évidence  l’induction,  il  enroule  en 
spirale,  sur  un  cylindre  de  bois,  deux  fils  de  cuivre  sem- 
blables, recouverts  de  soie,  de  deux  ou  trois  cents 
pieds  de  longueur.  Une  de  ces  spirales  est  mise  en  com- 
munication avec  un  multiplicateur,  et  l’autre  av.ec  une 
pile  à la  Wollaston  de  cent  couples,  de  quatre  pouces 
cîirrés,  et  bien  chargée;  il  y a aussitôt  une  légère  dé- 

10. 
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viation  dans  l’aiguille , qui  cesse  immédiatement  après. 
Un  autre  effet  se  produit,  mais  en  sens  contraire,  aus- 
sitôt que  le  contact  avec  la  pile  est  interrompu  : les  effets 
d’induction  n’ont  donc  lieu  qu’à  l’instant  où  commence 
et  cesse  le  courant.  Il  en  conclut  sur-le-champ  que  ce 
courant,  qui  n’a  qu’une  existence  instantanée,  participe 
plus  de  la  nature  du  courant  électrique  produit  par  le 
choc  de  la  bouteille  de  Leyde , <|ue  de  celui  qui  prend 
naissance  dans  l’action  de  la  pile. 

Il  trouva  ensuite  que  le  courant  induit,  produit  par 
l’action  du  courant  inducteur,  est  dirigé  dans  une  di- 
rection contraire,  et  que  celui  qui  a lieu  par  la  cessation 
du  courant  inducteur,  chemine  dans  la  même  direction 
que  lui. 

§ XVI.  Du  Dégagement  de  l’électricité  par  l’action 
des  aimants. 

88.  Nous  savons  qu’un  courant  électrique  qui  parcourt 
un  fil  de  métal  jouit  de  la  propriété  d’exercer  sur 
l’aiguille  aimantée  une  action  qui  semble  révolutive. 

M.  Ampère  ayant  conçu  l’idée  que  les  aimants  étaient 
produits  par  des  courants  électriques,  démontra  par  le 
calcul,  que  l’on  pouvait  considérer  effectivement  les  pre-  < 
miers  comme  formés  de  courants  électri(|ues  tournant 
autour  de  leurs  molécules,  dans  une  direction  perpen- 
diculaire à leur  axe. 

M.  Faraday,  aussitôt  qu’il  eut  découvert  la  production 
des  courants  par  l’influence  d’autres  courants,  chercha 
si  les  aimants  ne  produiraient  pas  dos  effets  semblables.' 
L’expérience  vint  eonfirmer  scs  prévisions  ainsi  que  la 
théorie  de  M.  Ampère. 

Il  prit  un  anneau  de  six  pouces  de  diamètre  extérieur 
(fig.  43),  formé  avec  une  barre  ronde  de  fer  de  | de  pouce 
d’épaisseur,  et  enroula  en  spirale  autour  de  la  partie  A 
trois  fils  de  cuivre  recouverts  de  soie,  de  vingt-quatre 
pieds  de  longueur  chacun,  lesquels  pouvaient  être  em- 
ployés séparément  ou  ensemble,  en  laissant  les  bouts 
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libres  ou  les  réunissant.  Il  appliqua  de  la  meme  manière, 
de  l’autre  côté  B de  l’anneau,  soixante  pieds  du  même  fît, 
dirigé  dans  le  même  sens  que  le  premier. 

Il  mit  en  rapport  la  spirale  B avec  un  multiplicateur, 
et  les  fils  de  A ayant  été  réunis  bout  à bout  à leurs 
extrémités,  furent  mis  en  communication  avec  une  pile 
de  dix  couples  de  quatre  pouces  carrés.  L’aiguille  ai- 
mantée fut  alors  déviée,  et  beaucoup  plus  que  lorsqu’on 
employait  une  pile  de  force  décuple  avec  des  spirales  sans 
anneau  de  fer.  L’effet  de  meme  ne  fut  pas  permanent , 
car  l’aiguille  reprit  aussitôt  sa  position  naturelle  d’équi- 
libre. En  interrompant  le  contact  avec  la  batterie,  l'ai- 
guille fut  déviée  aussi  fortement,  mais  dans  une  direction 
contraire  à celle  qu’elle  avait  prise  quand  le  courant  fut 
établi. 

Il  remarqua  également  que  l’aiguille  aimantée  du  mul- 
tiplicateur se  déviait  d’ün  côté  ou  de  l’autre,  suivant  que 
les  extrémités  du  fil  de  A communiquaient  avec  l’un 
ou  l’autre  des  pôles  de  la  pile. 

Toutes  les  fois  qu’il  employait  une  pile  énergique, 
de  cent  couples  par  exemple,  l’action  produite  était  si 
énergique,  que  l’aiguille  aimantée  tournait  rapidement 
quatre  ou  cinq  fois  sur  elle-même , avant  d’osciller  pour 
reprendre  sa  position  ordinaire  d’équilibre. 

En  plaçant  un  morceau  de  cbarbon  bien  recuit  et 
effilé  à chacune  des  extrémités  de  la  spirale  B,  et  rap- 
prochant les  deux  bouts  effilés  de  manière  à les  mettre 
en  contact,  il  aperçut  une  petite  étincelle  électrique, 
aussitôt  que  la  communication  fut  établie.  Rarement  il 
put  voir  l’étincelle  quand  le  contact  avec  la  pile  cessait. 
Il  forma,  sur  un  cylindre  creux  de  carton,  huit  spirales 
avec  deux  cent  vingt  pieds  de  fil  de  cuivre  recouvert  de 
soie.  Quatre  d’entre  elles,  réunies  bout  à bout,  furent 
mises  en  communication  avec  le  multiplicateur,  et  dans 
les  quatre  autres,  également  jointes  ensemble,  on  fit 
passer  la  décharge  d’une  pile  de  cent  couples.  L’aiguille 
aimantée  éprouva  une  action  à peine  sensible;  mais 
aussitôt  qq’on  eut  introduit  dans  le  tube  de  carton  un 
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cylindre  de  fer  doux,  l’aiguille  aimantée  fut  fortement 
affectée.  Un  cylindre  de  cuivre  fut  absolument  sans 
action. 

89.  Il  obtint  de  semblables  effets  avec  les  aimants  ordi- 
naires. Ayant  mis  eu  eomiminication  avec  le  multipli- 
cateur toutes  les  spirales  élémentaires  de  la  spirale 
creuse  dont  on  vient  de  parler,  il  y introduisit  le  cylindre 
de  fer  doux,  et  arrangea  deux  barreaux  aimantés,  de 
tnanière  que  d’un  côte  leurs  pôles  opposés  fussent  mis 
en  contact  entre  eux,  et  de  l’autre  avec  les  deux  bouts 
du  cylindre  de  fer,  pour  le  transformer  en  un  aimant. 
Au  moment  où  le  contact  fut  opéré,  l’aiguille  aimantée 
fut  déviée;  elle  reprit,  apiès  quelques  oscillations,  sa 
position  ordinaire  d’équilibre , et  se  dévia  de  nouveau 
dans  une  direction  contraire,  lorsque  l’on  retira  les 
aimants.  En  renversant  les  contacts  magnétiques,  les 
déviations  de  l’aiguille  furent  aussi  ebangées. 

Il  observa,  au  moyen  de  la  déviation  de  l’aiguille  ai- 
mantée, que  le  courant  secondaire  qui  est  produit  par. 
influence  a une  direction  contraire  au  courant  qui  aurait 
été  employé  pour  développer  dans  le  fer  doux  un  magné- 
tisme de  la  même  polarité  que  le  magnétisme  réelle- 
ment produit  par  le  contact  avec  les  barreaux  aimantés. 
M.  Faraday  expérimenta  ensuite  avec  le  grand  aimant 
de  la  Société  royale  de  Londres,  qui  est  formé  d’environ 
quatre  cent  cinquante  barres  aimantées,  dont  cbacune 
est  longue  de  quinze  pouces,  large  d’un  pouce,  et  de 
l’épaisseur  d’un  demi-pouce.  Il  est  disposé  dans  une 
boîte,  comme  rindi(|ue  la  figure  4^4  1 de  manièi  e .à  pi  é- 
senter  à l’ime  de  ses  exliémités  deux  p<)les  extérieurs, 
qui  débordent  la  boîte  de  six  pouces.  Il  faut  une  force 
de  piès  de  cent  livres  pour  rompre  le  contact  d'un  cy- 
lindre de  fer  doux  cpi’on  applique  dessus.  Voici  les  prin- 
cipaux  résultats  que  M.  Faraday  obtint  avec  cet  aimant. 

Il  mil  en  contact  avec  les  deux  pôles  un  cylindre  de 
fer  doux,  long  de  tixûze  pouces,  placé  dans  la  spirale 
creu.se  qui  a été  décrite,  et  dont  les  bouts  réunis  en  deux 
extrémités  avaient  été  mis  en  communication  avec  le 
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galvanomètre.  Le  dégagement  d’électricité  fut  si  consi- 
dérable, que  l’aiguille  aimantée  fit  de  suite  plusieurs 
révolutions  sur  elle-même.  Il  obtint  avec  cet  appareil, 
à l’intensité  près,  tous  les  effets  qui  ont  été  décrits  pré- 
cédemment. 

Il  se  borna  ensuite  à faire  passer  les  fils  du  multipli- 
cateur sur  la  barre  de  fer  A B : l’aiguille  aimantée  fut 
de  même  puissamment  affectée  , chaque  fois  que  le 
contact  magnétique  était  établi  ou  rompu. 

Les  effets  furent  également  très-puissants  lorsque  la 
spirale  et  son  cylindre  de  fer  étaient  placés  à peu  de 
distance  des  pôles.  L’effet  variait  naturellement  suivant 
la  distance. 

Les  e.xpériencos  précédentes  sont  les  premières  qui  ^ 
aient  été  faites  pour  obtenir  de  l’électricité  avec  un  ai- 
mant. 

Nous  avons  passé  en  revue  toutes  les  causes  qui  trou- 
blent l’équilibre  du  principe  électrique  dans  les  corps; 
la  question  du  dégagement  de  l’électricité  est  d’une  telle 
importance  pour  établir  les  rapports  qui  existent  entre 
les  forces  électriques  et  les  forces  qui  constituent  les  af- 
finités et  l’agrégation , que  nous  avons  cru  devoir  la 
traiter  avec  tous  les  détails  possibles. 
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PROPRIÉTÉS  GÉNÉRALES  DE  X’ ÉLECTRICITÉ 
STATIQUE. 


§ I**'.  Des  lois  suivant  lesquelles  aghsent  les  attractions 
et  répulsions  électriques. 

90.  Après  avoir  exposé  avec  de  grands  développements 
les  phénomènes  relatifs  au  dégagement  de  l’électricité, 
nous  allons  reprendre  les  propriétés  générales  de  cha- 
cun des  deux  fluides,  lorsqu’ils  sont  en  équilibre  sur  la 
surface  des  corps. 

Quand  un  corps  est  électrisé,  il  jouit  de  la  propriété 
d’attirer  les  corps  légers  qu’on  lui  présente.  L’attraction 
est  d’autant  plus  forte,  que  les  corps  sont  plus  rappro- 
chés ; mais  quelle  loi  suit-elle  en  raison  de  la  distance? 
Cette  que.stion  a été  résolue  complètement  par  Coulomb, 
à l’aide  de  la  balance  de  torsion,  dont  on  a donné  la 
description  (fig.  7). 

On  commence  d’abord  par  mettre  l’index  du  micro- 
mètre de  torsion  à zéro,  et  l’on  tourne  la  pince  à laquelle 
est  attaché  le  fil  de  métal  , jusqu’à  ce  <|ue  le  disque  de 
clinquant  vienne  se  placer  au  zéro  de  l’échelle  tracée 
sur  le  pourtour  de  la  cage.  On  prend  ensuite  un  second 
disque,  qui  est  fixé  à l’extrémité  d’un  cylindre  très-fin 
de  gomme  laque,  et  dont  la  longueur  est  telle,  qu’eu 
l’introdui.sant  dans  l’intérieur  de  la  cage , il  vienne  se 
placer  au  niveau  et  vis-à-vis  de  l’autre,  au  zéro  de  l’é- 
chelle de  la  cage. 

Si  l’on  touche  l’un  des  deux  disques  avec  un  petit 
corps  faiblement  électrisé,  tel  qu’une  épingle  enfoncée 
dans  un  bâton  de  gomme  laque,  celui  qui  est  mobile  est 
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chassé  aussitôt,  et  après  quelques  oscillations il  s’arrête 
à un  certain  point.  L’angle  de  torsion  mesure  la  force 
en  vertu  de  laquelle  la  répulsion  s’est  opérée. 

Voici  les  résultats  d’une  des  expériences  de  Coulomb. 

L’angle  de  torsion  étant  de  36  degrés,  il  tordit  le 
(il  de  suspension  en  sens  contraire  de  la  répulsion,  pour 
rapprocher  l’aiguille  jusqu’à  1 8 degrés  de  la  boule  fixe  : il 
fut  obligé,  pour  cela,  de  tourner  l’index  du  micromètre 
de  ia6  degrés.  Pour  la  ramener  à 8 degrés  et  demi,  il 
fallut  tourner  le  micromètre,  toujours  en  senS  inverse  de 
la  répulsion,  de  567  degrés. 

Coulomb  s’était  assuré  que  pendant  la  durée  des  ex- 
périences ce  jour-là,  les  boules  n’avaient  pas  perdu  une 
quantité  sensible  d’électricité,  soit  par  le  contact  de  l’air, 
soit  par  les  supports. 

Ces  résultats  sufBsent  pour  déterminer  la  loi  suivant 
laquelle  s’opèrent  les  répulsions  électriques. 


A.RC  DE  DISTANCE 
des 

deux  boules. 

ANGl.E  DE  TORSION, 
nécessaire  pour  ramener 
la  distance  indiquée 
ci-joint. 

36" 

: 36“ 

18" 

8"  ' 

56-“ 

En  discutant  les  résultats  consignés  dans  ce  tableau, 
on  voit  que  lorsque  les  deux  disques  sont  éloignés  de 
36  degrés,  la  force  répulsive  est  contre-balancée  par  une 
torsion  d’un  même  nombre  de  degrés  exercée  dans  le 
sens  de  l’arc.  Dans  le  second  cas,  lorsqu’on  a tordu 
le  (il  de  126  degrés  pour  amener  le  disque  à 18 
degrés , la  force  répulsive  des  deux  boules  a fait 
équilibre  à une  torsion  de  1 26  degrés  -i-  1 8.  Enfin , 
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dans  le  troisième  cas,  quand  on  a tourné  l’index  du 
micromètre  de  56^  degrés  pour  ramener  le  disque  à 8 
degrés  et  demi  du  dis(|iie  fixe,  la  force  répulsive  qui  le 
maintenait  à cette  distance  a fait  é(|uilibre  à une  tor- 
sion de  567  degrés  + 8 degrés  et  demi.  On  en  déduit  : 


ARC  DE  DISTANCE 
des 

deux  boules. 

MESURE 

de  la  force  répulsive 
de  la  torsion. 

se* 

36° 

18“  

144° 

575°- 



. Ces  résultats  nous  prouvent  que  lorsque  les  arcs  de 
distance  sont  entre  eux  comme  les  nombres  i,ti  7» 
les  torsions  correspondantes  qui  mesurent  les  effets 
des  forces  répulsives  croissent  comme  les  nombres 
1,4»  16;  c’est-à-dire,  que  les  répulsions  électriques  sont 
en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance.  Ür,  cette  loi 
est  précisément  celle  qui  régit  l’attraction  des  corps 
célestes.  On  commet  une  erreur  en  prenant  pour  la  dis- 
tance des  deux  disques , l’arc  qui  joint  les  centres , car 
la  véritable  distance  est  la  corde  qui  joint  les  deux  ex- 
trémités de  l’arc.  Mais  cette  erreur  est  très-faible  quand 
les  arcs  sont  peu  étendus,  puisque  la  corde  se  confond 
sensiblement  avec  l’arc.  Le  fil  d’argent  dont  Coulomb  a 
fait  usage  avait  28  pouces  de  longueur,  et  ne  pesait  que 
de  grain. 

y I . Lorsque  Coulomb  a voulu  se  servir  du  même  moyeu 
pour  déterminer  la  loi  de  l’attraction  de  deux  disques 
chargés  d’une  électricité  de  nature  différente,  il  a trouvé 
un  inconvénient  qui  l’a  forcé  de  modifier  le  mode  d’ex- 
périmentation. Cette  difficulté  tient  à ce  que , lorsque 
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les  deux  balles  se  rapprochent  en  s’attirant,  la  force 
d’attraction  qui  croît,  comme  on  va  le.  voir,  dans  le 
rapport  de  la  raison  iilverse  du  carré  des  distances,  croît 
souvent  dans  un  plus  grand  rapport  que  la  force  de 
torsion;  de  sorte  que  l’on  éprouve  des  difficultés  à em- 
pêcher que  les  balles  ne  se  touchent.  Il  a donné  un 
calcul  pour  faire  voir  en  quoi  consistent  les  difficultés 
de  l’opération , et  montrer  en  même  temps  les  limites 
dans  lesquelles  il  faut  renfermer  les  expériences  pour 
en  assurer  le  succès  (i).  En  suivant  la  théorie  qu’il 
a donnée,  il  est  parvenu  à mettre  en  équilibre,  à diffe- 
rentes distances,  la  force  attractive  de  deux  balles 
électrisées  au  moyen  de  la  force  de  torsion  du  fil. 
En  comparant  ensuite  les  diverses  expériences,  il  en  a 
conclu  que  la  force  attractive  des  deux  balles  électrisées 
différemment  était  en  raison  inverse  du  carré  de  la  dis- 
tance. Coulomb  ne  s’en  est  pas  tenu  à ce  résultat  déduit 
du  calcul,  il  a voulu  également  le  déterminer  par  une 
méthode  expérimentale. 

Cette  méthode  consiste  à suspendre  une  aiguille 
horizontalement,  dont  l’extrémité  seule  est  électrisée, 
et  qui , présentée  à une  certaine  distance  d’un  globè 
électrisé  d’une  nature  différente,  est  attirée  et  oscille 
en  vertu  de  l’action  de  ce  globe.  On  déteripine  ensuite; 
par  la  formule  du  pendule,  la  force  attractive  à diverses 
distances. 

Voici  une  application  de  cette  méthode.  Le  globe  G, 
dont  il  a fait  usage,  avait  i pied  de  diamètre;  la  petite 
plaque  /,  fixée  à l’extrémité  d’une  aiguille  de  gomme 
laque  de  i 5 pouces  de  longueur,  avait  7 lignes.  Le  fil 
de  suspension  était  un  fil  de  soie  tel  qu’il  sort  du  cocon, 
de  8 lignes  de  longueur.  La  plaque  fut  éloignée  succes- 
sivement à 0,3,  6,  etc.  pouces.  Le  globe  ayant  été  élec- 
trisé positivement  et  la  plaque  négativement,  il  obtint 
les  résultats  suivants  : 


(i)  Mémoires  de  l’Acad.  des  Sc.,  1785,  p.  879. 
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1*'  Essai. 

La  plaque  / placée  à 3 pouces  de  distance  de  la  surface  du 

globe,  ou  à 9 de  son  centre,  a donné 

i5  oscillations  en. . . ao' 

2*  Essai. 

La  plaque/ éloignée  de  i8  du  centre  du  globe, 

a donné i5  oscillations  en . . . 

3®  Essai. 

La  plaque /éloignée  de  24  du  centre  du  globe, 

adonné 1 5 oscillations  en  ..  60'' 


En  désignant  par  ^ la  force, T le  temps  d’un  certain  nom- 

1 

bre  d’oscillations, T sera  proportionnel  à 


mais  St 


d est  la  distance  du  centre  du  globe  au  centre  de  la 
plaque,  et  que  les  forces  attractives  soient  proportion- 
nelles à l’inverse  du  carré  des  distances,  ou  à , il  en 


résulte  que  T sera  proportionnel  à la  distance.  En  fai- 
sant donc  varier  celle-ci,  le  temps  d’un  même  notnbre 
d’oscillations  devra  être  comme  la  distance  de  la  plaque 
au  centre  du  globe.  En  comparant  cette  théorie  avec 
l’expérience , on  a : 


1**' Essai.  — Distance  des  centres.  9 p.  i5  oscillations  en  20" 

2®  Essai. — ' 18  4*” 

3®  Essai.  — 24  60" 

Les  distances  sont  comme  les  nombres  ....  3.  6.  8. 

Les  temps  d’un  meme  nombre  d'oscill 20.  4>- 

Par  la  théorie  iis  auraient  dii  être 20.  ^o.  54- 


On  voit  que  dans  ces  trois  essais  la  différence  entre 
la  théorie  et  l’expérience  est  de  7^  pour  le  dernier  essai 
comparé-au  premier,  et  est  presque  nulle  pour  le  second 
comparé  au  premier.  Mais  il  faut  remarquer  qu’il  a 
fallu  à peu  près  quatre  minutes  pour  faire  les  trois  essais, 
et  que,  quoique  l’électricité  se  perdît  lentement  ce  jour- 
là,  elle  perdait  cependant  encore  d’action  par  minute. 
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Il  est  donc  complètement  démontré  que  les  attractions 
et  répulsions  électriques  s’exercent  en  raison  inverse 
du  carré  de  la  distance. 

§11.  De  la  quantité  d'électricité  qu'un  corps  isolé 
perd  dans  un  temps  donné  par  te  contact  de  Vair 
plus  ou  moins  humide,  et  le  long  des  supports  plus 
ou  moins  isolants. 

9a.  Un  corps  conducteur  électrisé  et  isolé  perd  assez 
rapidement  son  électricité  par  son  contact  avec  l’air.  Cou- 
lomb a déterminé,  par  l’expérience,  les  lois  suivant  les- 
quelles s’opère  cette  déperdition,  dont  la  connaissance 
est  indispensable  lorsqu'on  veut  soumettre  au  calcul  les 
phénomènes  électriques  de  tension. 

Deux  causes  influent  sur  la  perte  de  l’électricité  : la 
première,  est  la  nature  des  supports  qui  n’isolent  jamais 
parfaitement;  la  seconde,  l’airqui,  étant  toujours  chargé 
d’humidité,  dépose  une  petite  couche  d’eau  hygromé- 
trique sur  les  supports  et  les  rond  conducteurs.  De  plus, 
un  corps  électrisé  est  enveloppé  par  l’air  atmosphérique, 
qui  est  plus  ou  moins  isolant,  suivant  la  nature  de  ses  par- 
ties constituantes  et  leur  affinité  pour  les  molécules  aqueu- 
ses. Un  corps  conducteur  se  chargeant  toujours  d’une  par- 
tie de  l’électricité  du  corps  qu’il  touche  , et  en  étant 
repoussé  aussitôt,  il  en  résulte  que  chaque  molécule  de 
l’air  qui  touche  un  corps  électrisé  , se  charge  plus  ou 
moins  rapidement  de  l’électricité  de  ce  corps.  Une  molé- 
cule de  l’air  étant  chargée  d’électricité,  est  chassée  aus- 
sitôt du  corps  électrisé  et  remplacée  par  une  autre  qui 
s’électrise,  et  ainsi  de  suite.  C’est  par  ce  moyen  que  l’é- 
lectricité que  possède  un  corps  peut  se  répandre  entiè- 
rement dans  une  atmosphère  qui  renferme  des  vapeurs 
aqueuses. 

Le  mode  de  déperdition  le  long  des  supports,  devenus 
imparfaits  par  le  contact  de  l’air  humide,  n’est  pas  le 
même,  parce  que  les  parties  aqueuses  contractent  un 
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assez  grand  degré  d’adhérence  avec  les  surfaces,  dont  il 
faut  tenir  compte. 

93.  Nous  allons  d’abord  déterminer  la  loi  suivant  la- 
quelle l’électricité  se  perd  par'le  contact  de  l’air.  Les  corps 
conducteurs  chargés  d’électricité  étant  toujours  soutenus 
par  des  corps  isolants,  on  doit  avoir  un  résultat  composé 
de  la  perte  de  l’électricité  par  le  contact  de  l’air,  et  de 
la  perte  de  l’électricité  le  long  de  la  surface  du  support, 
à moins  que  l’on  ne  parvienne  à soutenir  le  corps  par 
un  support  isolant,  dont  la  surface  soit  proportionnelle- 
ment moins  chargée  d’humidité  que  les  molécules  de 
l’air  environnant  ; ai  nsi,  en  diminuant  beaucoup  la  surface 
de  contact  du  corps  électrisé  et  de  son  soutien  , la  dimi- 
nution de  l’électricité  <lu  corps  serait  due  en  entier  au 
contact  de  l’air.  Coulomb  (1),  ayant  essayé  pour  supports 
plusieurs  matières  isolantes,  a trouvé  que  lorsque  la  den- 
sité électrique  du  corps  soutenu  n’est  pas  îrès-considéra- 
ble,  un  petit  cylindre  de  cire  d’Espagne  ou  dégommé  hujue, 
d’une  demi-ligne  de  diamètre,  et  de  18  à 20  lignes  de 
longueur,  suffit  pour  isoler  parfaitement  une  balle  de 
sureau  de  5 <à  6 lignes  de  diamètre; que  loi’sque l’air  est 
sec,  un  fil  de  soie  tiès-fin  passé  dans  de  la  cire  d’Espa- 
gne bouillante,  et  ne  formant  qu’un  petit  cylindre  d’un 
quart  de  ligue  de  diamètre,  et  de  5 à 6 pouces  de  lon- 
gueur, remplit  le  même  objet  ; enfin  , qu’un  fil  de  verre, 
tiré  h la  lampe  d’émailleur,  de  5 à 6 pouces  de  lon- 
gueur, n’isole  la  balle  que  dans  des  jours  très-secs,  et 
lorsqu’elle  est  chargée  d’un  très-faible  degré  d’électricité. 
Coulomb  ayant  suspendu  à un  fil  de  soie  très-fin,  enduit 
de  cire  d’Espagne  et  terminé  par  un  petit  cylindre  de 
gomme  laque  de  18  à 20  lignes  de  longueur,  une  petite 
balle  de  sureau  semblable  à celle  de  l’aiguille,  il  l’intro- 
duisit par  l’ouverture  du  couvercle  de  la  balance  électri- 
que. Les  balles  ayant  été  électrisées  au  moyen  d’une 
épingle  à grosse  tête,  isolée  et  chargée  d’électricité,  se 
repoussèrent  mutuellement. 

(i)  Mémoires  de  l’Acad.  des  Sc.,  1785,  p.  6i5. 
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La  balle  de  l’aiguille  fut  chassée,  par  exemple,  à 4o 
degrés;  en  tordant  le  fil  de  suspension  de  i4o°,  il  la 
ramena  à ao  degrés  ; il  observa  l’instant  où  cette  balle 
répondait  très-précisément  à ao  degrés.  L’électricité  se 
perdant  peu  à peu,  les  balles  se  rapprochèrent;  mais 
pour  les  maintenir  toujours  à la  première  distance  de 
ao  degrés,  il  détordit  le  fil  de  suspension  de  3o  degrés, 
et  la  force  de  torsion  étant  diminuée  d’autant,  les  balles 
furent  chassées  à un  peu  plus  de  ao  degrés.  H attendit 
ensuite  l’instant  où  la  balle  de  l’aiguille  arrivait  à ao  de- 
gre’s  , et  tint  compte  du  temps  écoulé  entre  les  deux 
opérations,  qui  se  trouva  être  de  3'  ; il  résulta  de  là 
qu’après  la  première  observation,  la  distance  des  halles 
étant  ao,  la  force  répulsive  avait  pour  mesure  i4o  degrés 
-4-  ao  ; que  3'  après , la  force  répulsive , à la  même 
distance  de  ao  degrés,  n’était  plus  que  iio  degrés  -4- 
ao,  c’est-à-dire,  qu’elle  était  diminuée  de  3o  degrés, 
ou  de  dix  degrés  par  minute  : mais  comme  la  force 
moyenne  entre  les  deux  observations  était  mesuiée  par 
145  degrés,  et  qu’elle  diminuait  de  3o  degrés  en  3',  ou 
de  10  degrés  par  minute,  la  force  électrique  des  deux 
balles  diminuait  donc  de  7^  par  minute.  C’est  d’après 
cette  méthode  que  Coulomb  a formé  le  tableau  suivant 

(n“0: 
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EXPÉR 


Pour  déterminer  la  quantité  d électricité  perdue 
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Obseivations  sur  le  tableau  ci-joint. 

94-  On  voit , d’après  les  résultats  consignés  dans  la  7'  - 
colonne,  que  te  rapport  de  la  force  électrique  perdue 
à la  force  totale,  a été  représenté  le  mcine  jour,  ou  dans 
le  même  état  d’iiumidité  de  l’air,  par  une  quantité  con- 
stante; que  ce  rapport  n’a  varié  qu’à  mesure  que  l’Iiy- 
gromètre  a annoncé  une  variation;  que  pour  un  même 
état  (le  l’air,  la  perte  de  l’électricité  est  toujours  pro- 
portionnelle à la  densité  électrique. 

La  loi  de  la  perte  de  la  densité  électrique  étant  dé- 
terminée, Coulomb  a trouvé  par  le  calcul  l’état  élec- 
trique des  deux  balles  après  un  temps  donné  (i). 

Avec  des  balles  dé  grosseur  très-différente,  et  ne 
possédant  pas  la  même  densité  électrique,  le  rapport  de 
la  force  perdue  dans  une  minute  à la  force  totale  reste 
toujours  une  quantité  constante.  Quelles  que  soient  la  fi- 
gure et  la  grandeur  d’un  corps  élt’ctrique,  le  décroisse- 
ment de  la  densité  électrique  a toujours  pour  mesure 
une  quantité  qui  est  à peu  près  constante,  pourvu  que 
l’air  soit  sec  et  que  le  degré  d’électricité  ne  soit  pas 
considérable.  Coulomb  a trouvé  encore  que,  la  nature 
du  corps  n’influe  nullement  sur  la  loi  du  décroissement 
de  l’électricité;  ainsi,  dans  une  série  d’expériences  qu’il  a 
faites  à ce  sujet,  l’électricité  décroissait  de  par  minute 
pour  des  balles  de  sureau,  des  balles  de  cuivre,  et  même 
pour  des  balles  de  cire  d’Espagne. 

L’affaiblissement  de  l’électricité  dans  l’air  dépend 
de  l’état  hygrométrique  de  l’air.  Pour  le  déterminer. 
Coulomb  a cliercbé  le  rapport  qui  existe  entre  l’état 
plus  ou  moins  humide  de  l’air,  et  le  décroissement  de 
l’électricité  dans  une  minute;  il  a trouvé  que  ce  décrois- 
sement est  proportionnel  au  cube  du  poids  de  l’eau 
contenue  dans  un  volume  d’air.  Néanmoins^  cet  illustre 

m ! 

(i)  Mémoires  de  l’Acad.  des  Sc.,  1785,  p.  619. 
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physicien  n’a  pas  regardé  cette  loi  comme  suffisamment 
démontrée. 

95.  Il  nous  reste  à trouver  la  quantité  d’électricité  qui 
se  perd  le  long  des  supports  Isolants;  voici  la  marche 
que  Coulomb  a suivie  (i)  : il  a pris  pour  soutiens  des 
corps  qui  étaient  assez  isolants  pour  que  l’on  pût  faire 
de  suite  plusieurs  observations,  sans  être  forcé  à cha- 
que fois  d’électri.ser  les  balles.  11  a déterminé  ensuite  par 
le  calcul  la  partie  de  l’électricité  perdue  par  le  contact  de 
l’air,  et  celle  perdue  le  long  du  soutien.  La  balle  de  moelle 
de  sureau  qu’il  a introduitedans  l’ouverture  de  la  balance 
pour  chasser  celle  de  l’aiguille,  était  soutenue  par  un 
fil  simple  de  soie , tel  qu’il  sort  du  cocon , et  d’une  lon- 
gueur de  i5  pouces.  Le  tableau  n°  2 renferme  les  ré- 
sultats qu’il  a obtenus  dans  deux  expériences  faites  les 
28  et  29  mai , les  mêmes  jours  qu’il  a expérimenté  pour 
former  le  tableau  n“  i.  En  comparant  donc  les  l ésultats 
de  celui-ci  avec  ceux  consignés  dans  l’autre,  il  sera  fa- 
cile d’en  déduire  la  quantité  d’électricité  perdue,  à cha- 
que instant,  le  long  des  soutiens.  ' 


(i)  Mémoires  de  l’Aciid.  des  Sc.,  1785,  p.  637. 
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EXPÉR 

Pour  déterminer  la  perte  de  Télectri 


ÉPOQUES 

des 

expériences. 


1 expérience, 
le  aS  m-ii. 


expérience, 
le  39  mai. 


DISTANCE 
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On  remarque,  clans  ce  tableau,  que  le  décrois- 
sement de  l’clectricilé , qui  est  d’abord  beaucoup  plus 
prompt  lorsque  la  densité  est  considérable,  qu’il  ne  de- 
vrait être,  s’il  était  unic|uement  dû  au  contact  de  l’air, 
parvient,  dans  les  deux  expériences,  lorsque  la  densité 
électrique  de  la  balle  soutenue  par  le  fil  de  soie  est  ré- 
duite à un  c-ertain  degré,  à être  précisément  le  même 
que  lorsque  la  faculté  isolante  du  soutien  est  parfaite. 
Il  résulte  de  là  que  le  fd  de  soie  de  i5  pouces  de  lon- 
gueur isole  parfaitement,  lorsque  l’action  réciproque 
des  deux  balles  est  mesurée  dans  la  première  expérience 
par  une  torsion  de  (\o°  et  au-dessous,  puisque  la  perte 
n’est  que  de  ^ par  minute,  qui  est  la  même  que  Coulomb 
avait  trouvée  le  même  jour  dans  le  tableau  n°  i , par  suite 
du  contact  de  l’air. 

()6.  Il  est  facile  alors  de  calculer,  pour  un  instant  donné, 
la  réaction  électrique  de  la  boule  mobile,  d’après  la  loi 
du  décroissement  dans  l’air  ; mais  l’observation  de  la 
force  répulsive  totale  faisant  connaître  le  produit  des 
deux  réactions  électriques  des  deux  boules,  on  en  déduit 
pour  le  même  instant  le  réaction  électrique  de  la  boule 
fixe.  Coulomb  (i)  ayant  cherché  le  degré  de  réaction 
électrique  auquel  chacun  des  supports  commence  à isoler 
parfaitement , a trouvé  que  l’électricité  de  cette  réaction' 
était  proportionnelle  à la  racine  carrée  de  leur  longueur; 
ainsi,  dans  le  même  état  de  l’air,  un  support  d’une  lon- 
gueur quadruple  isole  parfaitement  une  quantité  double 
d’électricité. 

Cette  loi  n’a  lieu  néanmoins  qu’entre  des  supports 
cylindriques  très-fins  de  même  nature  et  de  même  dia- 
mètre, mais  dont  la  longueur  seule  est  différente  quand 
les  deux  autres  conditions  varient  ; c’est  la  formule  même 
qui  sert  à détluire  le  rapport.  Coulomb  a trouvé  que 
pour  des  fils  de  gomme  laque  et  de  soie,  de  même  lon- 
gueur et  de  même  diamètre,  l’intensité  de  la  réaction 
électrique,  à laquelle  l’isolement  commence,  est  dix  fois 
plus  forte  pour  la  première  substance  que  pour  l’autre. 


(i)  Mémoires  de  l’Acad.  des  Sc.,  1785,  p.  j63o. 
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§ III.  Distribution  (le  V électricité  sur  la  surface  des 
corps  conducteurs  isolés. 

g’j.  Nous  pouvons  maiiiletiant  étudier  la  distribution  de 
rélectricilé  sur  la  surface  des  corps  conducteurs  isolés, 
puisque  nous  pouvons  ramener  par  le  calcul  la  réaction 
électrique  des  corps  à un  état  constant,  malgré  la  déper- 
dition continuelle  qui  s’opère  dans  l’air  et  par  les  sup- 
ports isolants. 

Lorsqu’on  communique  de  l’électricité  à un  corps  con- 
ducteur isolé,  cette  électricité  se  porte  tout  entière  à sa 
surface.  Ce  fait  a été  observé  d’abord  par  Beccaria,  et 
ensuite  par  Coulomb,  qui  a prouvé  en  même  temps  que 
le  fluide  électrique  ne  se  répand  dans  aucun  corps  par 
une  affinité  chimique  ou  par  une  attraction  élective, 
mais  qu’il  se  partage  entre  différents  corps  mis  en  con- 
tact uniquement  en  raison  de  son  action  répulsive  (1). 

Pour  prouver  que  toute  l’électricité  se  porte  à la  sur- 
face des  corps,  on  prend  deux  calottes  très-minces  d’une 
substance  conductrice,  qui  puissent  envelopper  complè- 
tement un  corps  de  forme  sphéroïdale,  et  l’on  adapte  à 
ces  calottes  des  manches  isolants,afin  de  pouvoir  les  ma- 
nier sans  enlever  leur  électricité.  Le  sphéroïde  est  sus- 
pendu à un  fil  de  soie  recouvert  de  gomme  laque;  après 
lui  avoir  donné  une  électricité  quelconque,  on  l’enve- 
loppe avec  les  deux  calottes,  qui  se  trouvent  dans  l’état 
naturel;  on  les  retire  aussitôt,  et  l’on  trouve  qu’elles  sont 
électrisées  de  la  même  manière  que  le  sphéroïde,  tandis 
que  celui-ci  a perdu  toute  son  électricité;  ainsi  donc, 
toute  la  sienne  s’est  transportée  à la  surface,  sans  qu’il 
en  soit  resté  la  moindre  trace  à l’intérieur. 

98.  Coulomb  a observé  de  la  manière  suivante  la  même 
propriété  dans  un  corps  de  forme  quelconque  : ayant 
pratiqué  à la  surface  de  ce  corps  des  trous  de  sept  ou 
liuit  millimètres  de  diamètre,  et  d’une  profondeur  plus  ou 


(i)  Mémoires  de  l’Acad.  des  Sc.,  1786,  p.  67. 
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moins  grande,  il  y introduisit  un  petit  disque  de  papier 
dore  fixe  à rextrémité  d’un  fil  de  gomme  laque,  de  ma- 
nière à atteindre  le  fond  des  trous  sans  toucher  les  bords 
de  l’ouverture.  Ce  cercle,  retiré  avec  précaution,  ne  lui 
donna  tà  l’élcctroscope  aucun  indice  d’électricité.  Pour 
être  assuré  que  le  disque  ne  touche  aucun  des  points  de 
la  surface  contiguë  au  trou,  on  y adapte  un  petit  tube  de 
verre,  qui  sépare  le  disque  de  la  surface. 

On  peut  encore  rendre  sensible  cette  propriété  par.une 
expérience  curieuse:  on  prend  un  cylindre  isolé,  mobile 
autour  d’un  axe  horizontal,  auquel  on  imprime  un  mou- 
vement de  rotation,  au  moyen  d’une  manivelle  en  verre. 
On  enroule  sur  le  cylindre  un  ruban  de  métal,  dont 
l’extrémité  inférieure  est  terminée  en  demi-cercle.  Un 
électroscope  à balles  de  sureau  communique  à cet  appa- 
reil. Le  cylindre  élant  électrisé , ,les  balles  divergent 
aussitôt;  mais  dès  l’instant  que  l’on  commence  à dérouler 
le  ruban,  les  balles  se  rapprochent,  ce  qui  annonce  un 
affaiblissement  graduel  dans  la  tension  de  l’électricité. 
En  enroulant  de  nouveau  le  ruban,  la  divergence  des 
ballés  recommence. 

gc).  Coulomb  a démontré  de  la  manière  suivante  que  le 
fluide  électrique  ne  se  répand  dans  aucun  corps  par  une 
affinité  chimique.  Ayant  électrisé  de  la  même  manière 
la  balle  de  cuivre  de  sa  balance  et  le  disque  de  clinquant, 
aussitôt  après  la  répulsion,  il  augmenta  la  torsion  d’un 
certain  nombre  de  degrés,  et  détermina  la  torsion  totale 
et  la  distance  qui  en  résulte  entre  la  balle  et  le  disque. 
Il  fit  toucher  en.suitc  la  balle  par  une  autre  de  meme 
diamètre  et  d’une  matière  différente,  de  moelle  de  sureau 
par  exemple.  Ayant  retiré  celle-ci,  le  disque  de  clinquant 
vint  se  placer  à une  moindre  distance  de  la  balle  de 
cuivre.  Il  diminua  la  torsion  jusqu’il  ce  que  le  disque 
fût  ramené  à la  même  distance,  et  il  trouva  que,  dans 
ce  cas,  la  torsion  n’était  plus  que  la  moitié  de  ce  qu’elle 
était  primitivement.  Il  en  résultait  que  la  force  répulsive 
était  diminuée  de  moitié.  Or,  leur  action  électrique  étant 
en  raison  directe  des  masses  et  en  raison  inverse  des 
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distances,  et  comme  les  distances  sont  les  mêmes,  les 
actions  sont  comme  les  quantités  de  fluide.  Dès  lors  la 
balle  de  cuivre  n’a  plus  que  la  moitié  de  son  fluide.  Il 
y a donc  eu,  lors  du  contact  de  la  balle  de  cuivre  et  de 
la  balle  de  sureau,  partage  égal  de  l’électricité,  lequel 
est  dépendant  seulement,  comme  on  voit,  de  la  forme 
des  deux  corps. 

D’un  autre  côté,  le  fluide  électrique  n’étant  retenu  à 
la  surface  des  corps  que  par  la  pression  de  l’air  envi- 
ronnant, nous  pouvons  donc  le  considérer  comme  for- 
mant sur  les  corps  conducteurs  une  couche  très-mince, 
dont  la  surface  extérieure  est  la  même  (jue  celle  du  corps, 
tandis  que  la  surface  intérieure,  qui  est  très-mince,  en 
diffère  très-peu.  L’épaisseur  de  celle  couche  en  un  point 
quelconque  n’est  antre  que  sa  tension  électrique  en  ce 
point. 

100. Pour  reconnaître  cette  tension , on  louchece point 
avec  un  petit  cercle  de  clinquant  fixé  à l’extrémité  d’un 
fil  de  gomme  laque.  On  porte  ensuite  le  disque  dans  la 
balance  de  Coulomb,  pour  déterminer  la  quantité  d’élec- 
tricité qu’il  a prise.  Il  faut  avoir  l’attention  d’opérer  avec 
assez  de  rapidité  pour  que  le  cercle  mobile  ne  perde  pas 
sensiblement  de  son  électricité  pendant  toute  la  durée 
des  expériences.  Ce  disque  étant  très-petit  relativement' 
h la  surface  du  corps,  la  quantité  d’électricité  qu’il  prend 
ne  diminue  pas  sensiblement  celle  du  corps,  et  peut 
être  considérée  comme  proportionnelle  à celle  du  point 
de  la  surface  qu’il  a touché.  Rien  n’est  plus  simple  que 
de  prouver  cette  proportionnalité. 

On  prend  un  cylindre  de  laiton  isolé, dont  la  longueur 
est  plus  grande  que  le  diamètre;  on  l’électrise  et  on 
porte  le  plan  d’épreuve,  d’abord  au  milieu,  et  ensuite 
aux  extrémités.  Dans  chaque  cas,  la  réaction  électrique 
n’est  pas  la  même.  Faisons  toucher  lé  cylindre  avec  un 
autre  de  même  nature , isolé  de  la  même  manière , et 
dont  toutes  les  dimensions  soient  égales;  le  premier  cé- 
dera à l’autre  la  moitié  de  son  électricité.  Si  l’on  renou- 
velle le  contact  avec  le  plan  d’épreuve,  les  réactions 
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électriques  des  points  semblablement  placés  seront  moi- 
tié de  ce  qu’elles  étaient  avant.  En  continuant  à enlever 
an  premier  corps  le  quart , le  huitième  de  son  électri- 
cité, les  réactions  suivront  le  même  rapport. 

On  voit  donc  que,  bien  que  les  quantités  absolues 
d’électricité  prises  successivement  par  le  plan  d’épreuve, 
en  un  point  quelconque  du  corps,  soient  proportion- 
nelles à la  somme  d’électricité  répandue  sur  ce  corps, 
néanmoins  les  quantités  prises  au  même  instant  sur  dif- 
férents points  conservent  toujours  les  mêmes  rapports. 

loi.  Coulomb  a encore  fait  usage  d’une  autre  méthode 
pour  déterminer  l’épaisseur  de  la  couche  électrique  d’un 
corps  qui  a été  touché  par  un  autre.  Cette  méthode 
consiste  à placer  le  corps  électrisé  dans  la  balance  élec- 
trique, «près  avoir  donné  au  disque  de  clinquant  la  même 
espèce  d’électricité  que  celle  du  corps.  L’on  ramène  en- 
suite, au  moyen  du  micromètre  de  torsion,  l’aiguille 
qui  a été  repoussée  à une  distance  quelconque  du  corps 
électrisé;  puis  l’on  détermine,  comme  h l’ordinaire, 
l’action  répulsive  que  les  deux  corps  exercent  l’un  sur 
l'autre.  L’on  fait  toucher  ensuite  le  corps  électrisé  placé 
dans  la  balance  au  corps  avec  lequel  on  veut  qu’il  par- 
tage son  électricité,  et,  en  détordant  le  fil  de  suspension, 
l’on  ramène  l’aiguille  à la  distance  du  corps  qui  avait  été 
observée  à la  première  opération.  On  détermine  par 
moyen  la  quantité  d’électricité  qui  a été  laissée  au  corps 
placé  dans  la  balance,  par  celui  avec  lequel  il  a été  mis 
en  contact. 

Cette  méthode  donne  en  masse  le  rapport  des  quan- 
tités d’électricité  partagées  entre  les  deux  corps,  tandis 
que  l’autre  accuse  immédiatement  la  densité  électrique 
dans  chaque  point  d’un  corps  conducteur. 

loa.ün  doit  à Coulomb  un  grand  nombre  d’expériences 
sur  la  manière  dont  le  fluide  électrique  se  partage  entre 
deux  corps  conducteurs  mis  en  contact,  et  sur  la  distri- 
bution de  ce  fluide  dans  les  diverses  parties  de  la  surface 
de  ces  corps.  Nous  allons  rapporter  quelques-uns  des 
résultats  qu’il  a obtenus.  ' 
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Il  a cherché  d’ahord  la  distribution  de  l’électricité  entre 
un  globe  électrisé  et  un  plan  circulaire  qui  le  touche 
tangentiellement  par  son  centre.  Il  prit  un  globe  de  huit 
pouces  de  diamètre  placé  sur  un  isoloir;  l'ayant  électrisé 
positivement,  il  détermina  sa  densité  électrique  en  le 
touchant  avec  un  globe  d’un  pouce  de  diamètre,  qu’il 
introduisit  ensuite  dans  la  balance.  Cette  densité  se 
trouva  être  de  Il  fit  toucher  ensuite  au  globe  un 

plan  circulaire  isolé,  de  six  pouces  de  diamètre  et  d’un 
quart  de  ligne  d’épaisseur.  Ayant  déterminé  de  nouveau 
la  densité  électrique  qui  restait  au  globe  de  huit  pouces, 
il  la  trouva  égale  à Zj^.  Il  résulte  de  là  que,  dans  le  par- 
tage entre  le  globe  et  le  plan,  le  globe  a conservé  47, 
et  le  plan  97,  c’est-à-dire  à peu  près  le  double.  La  sur- 
face dû  globe  étant  égale  à une  des  surfaces  du  plan 
de  seize  pouces  de  diamètre,  et  celui-ci  en  ayant  deux, 
il  s'ensuit  que  le  fluide  électrique  s’est  distribué  entre 
le  plan  et  le  globe,  proportionnellement  aux  surfaces.  Il 
a vérifié  cette  loi  dans  un  grand  nombre  de  cas. 

Il  faut  conclure  de  là,  que  lorsqu’on  touche  la  surface 
d’un  globe,  en  un  point  quelconque,  avec  ufi  très-petit 
plan  , pour  déterminer  la  tension  électrique  de  ce  point, 
ce  petit  plan,. au  moment  de  la  séparation , prend  une 
quantité  d’électricité  qui  est  double  de  celle  du  point  de 
la  surface  qu’il  vient  de  toucher. 

Voici  quelques-uns  des  résultats  de  Coulomb. 
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Cette  table  indique  le  rapport  des  densités  du  fluide 
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électrique,  lorsque  après  la  séparation  des  deux  globes, 
le  fluide  électrique  se  répand  uniformément  sur  leur 
surface,  ce  qui  n’a  pas  lieu  lorsque  ces  globes  sont  en 
contact. 

io3.  Deux  globes  égaux,  de  8 pouces  chacun  de  diamè- 
tre, ayant  été  mis  en  contact,  comme  l’indique  la  fîg.  45, 
le  plan  d’épreuve  a été  porté  successivement  sur  des 
points  situés  à 3o,  Go,  go  et  180°  du  point  de  contact. 

La  moyenne  de  deux  observations  faites  à 3o"  lui  a 


donné  pour  force  répulsive G,5o. 

Au  même  instant,  cette  force  à go“  était 

de 3 1 ,00. 

Il  en  résulte  que  le  rapport  de  la  den- 
sité électrique  à go“  avec  celle  à 3o”  , 

.est  de 4i77- 

Le  rapport  moyen  de  la  densité  électri- 
que des  points  à 60"  et  à 90”  est  de.  . . . i,a5. 

Le  rapport  moyen  de  la  densité  des 
points  à 90"  et  i8o“  est  de o,g5. 


On  voit  donc  que  la  densité  est  très-petite  jusqu’à  3o"; 
qu’elle  augmente  rapidement  jusqu’à  Go";  peu  de  Go" 
à 90”  , et  qu’elle  est  presque  uniforme  de  90°  jus- 
qu’à 1 80". 

Coulomb  a observé  qu’en  touchant  l’un  des  globes 
à 20"  du  point  de  contact  et  au-dessous,  la  réaction  dans 
la  balance  est  nulle,  de  sorte  que  l’on  peut  regarder 
l’électricité  comme  nulle  depuis  le  point  de  contact  jus- 
qu’à 20"  de  ce  point. 

Quand  l’un  des  globes  n’a  que  la  moitié  du  diamètre 
de  l’autre,  le  premier  ayant  huit  pouces  et  le  second 
quatre,  il  a trouvé  que  la  densité  est  presque  nulle  dans 
le  petit  globe  jusqu’à  3o°. 

Que  le  point  à 90”,  comparé  avec  celui  à Go",  donne, 


pour  le  rapport  moyen  des  densités,  à peu 

près C7®- 

Que  le  point  à 90",  comparé  avec  celui 
à 180",  donne o,y5. 


De  sorte  que  la  densité  augmente  de  Go  à 90°  dans 
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le  rapport  de  lo  là  17,  et  de  90  à 180"  dans  celui  de 
75  à 100. 

Lorsque  les  diamètres  sont  comme  4**j  la  densité 
du  pelit  globe,  depuis  90“  jusqu’à  i8o“,  augmente  dans 
le  rapport  de  100:  i,43. 

Plus  l'es  deux  globes  sont  inégaux , plus  la  densité 
varie  sur  le  pelit  globe,  depuis  le  point  de  contact  jus- 
qu’à 180"  de  ce  point,  et  plus  elle  approche  de  l’uni- 
formité sur  le  grand. 

Coulomb  a cherché  également  la  distribution  de  l’é- 
leclricité  : 1”  sur  un  nombre  quelconque  de  globes 
égaux  mis  en  contact , et  dont  les  centres  se  trouvent 
sur  la  même  ligne  droite;  2“  sur  les  différentes  parties 
d’un  cylindre  électrisé;  3"  sur  un  gros  globe  et  une  file 
de  petits  globes  mis  tous  en  contact.  Enfin  il  a déter- 
miné dans  quel  rapport  le  fluide  électrique  se  partage 
entre  un  gros  globe  et  des  cylindres  de  différents  dia- 
mètres et  de  différentes  longueurs,  mis  successivement 
en  contact  avec  le  globe. 

.Six  globes  égaux  de  2 pouces  de  diamètre  ayant  été 
mis  en  contact,  Coulomb  a trouvé  que  la  quantité  d’é- 
lectricité que  contient  le  premier  est  à celle  que  con- 
tient le  deuxième,  1,48:1,00;  que  la  quantité  d’é- 
lectricité que  contient  le  premier  globe  est  à celle  que 
contient  le  troisième,  ::  i,  56  : 1,00.  De  sorte  que  la 
masse  du  fluide  électrique  diminue  à peu  près  d’un  tiers 
du  premier  au  deuxième  globe,  et  d’un  du  second 
au  troisième. 

Dans  une  suite  de  24  globes,  de  2 pouces  de  diamè- 
tre, en  comparant  le  premier  globe  avec  le  deuxième, 
et  successivement  avec  les  autres , il  a observé  que  la 
quantité  d’électricité  que  contenait  le  premier  globe 
était  à celle  que  contenait  le  deuxième  ::  i,56  : 1,00. 
En  comparant  le  premier  et  celui  du  milieu,  le  rapport 
s’est  trouvé  être  ::  1,76  : i,oo. 

Il  a conclu  de  ces  deux  expériences  et  d’une  autre 
que  je  ne  rapporte  pas,  que,  quel  que  soit  le  nombre 
des  globes  mis  en  contact  sur  une  ligne  droite,  la  den-  ' 
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site  moyenne  varie  considérablement  du  premier  au 
deuxième  globe,  et  ensuite  très-lentement  du  deuxième 
jusqu’à  celui  du  milieu. 

Pour  ehercher  la  distribution  du  fluide  électrique  sur 
la  surface  d’un  cylindre,  il  a pris  un  cylindre  de  a 
pouces  de  diamètre  et  de  3o  pouces  de  longueur,  ter- 
miné par  deux  demi-spbères  et  posé  sur  un  support 
isolant.  Il  a trouvé  que  la  densité  électrique  au  milieu 
du  cylindre  est  à celle  de  l’extrémité  : : i,oo  : 2,3o. 

En  comparant  le  point  milieu  du  cylindre  avec  un 
point  pris  à 2 pouces  de  l’extrémité  , il  a trouvé  que 
le  rapport  des  densités  était  ::  1,00  : f,25. 

En  comparant  le  point  milieu  avec  un  point  sur  le 
grand  cercle  de  la  demi-sphère,  qui  termine  le  cylindre 
à I pouce  de  son  extrémité,  le  rapport  des  densités 
était  ::  1,00  : 1,80. 

Il  résulte  évidemment  de  laque,  sur  les  deux  derniers 
pouces  -à  l’extrémité  du  cylindre,  la  densité  électrique 
est  plus  considérable  que  vers  le  milieu  du  cylindre,  et 
qu’elle  varie  peu  depuis  le  milieu  du  cylindre  jusqu’à  2 
pouces  de  soti  extrémité. 

Cotdomb  a cherché  aussi  la  manière  dont  le  fluide 
électrique  se  distribue  entre  un  certain  nombre  de  globes 
égaux  mis  en  contact  sur  une  mème'Kgne,  terminée  par 
un  globe  d’un  plus  grand  diamètre,  mais  je  n’en  ferai 
pas  mention  ici. 

Je  donnerai  seulement  les  résultats  qu’il  a obtenus 
avec  des  lames  de  métal. 

Il  prit  une  lame  mince  et  isolée  d’acier,  de  onze  pouces 
de  long,  d’un  pouce  de  large,  et  d’une  demi-ligne  d’é- 
paisseur. Afin  de  la  toucher  dans  toute  sa  largeur,  il 
donna  au  plan  d’épreuve  une  longueur  d’un  pouce  sur 
trois  lignes  de  large;  en  l’appliquant  d’abord  au  centre 
de  la  lame,  puis  à un  pouce  de  l’extrémité,  il  obtint  les 
résultats  suivants  : 
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POINTS  TOUCHÉS. 

TORSIONS 

observées. 

TORSIONS 
moyennes 
au  milieu. 

TORSIOiN.S 
moyennes  à I 
pouce  de 
l'extréiuitr. 

RAPPORT 
des  torsions 
moyennes. 

. . . .170*’ 

A 1 poacc  de  l’extrétnilé. 

. . . iio 

....  360  . . . 

...  1.22 

...  1,20 

...  1,18 

A I pouce  de  rexlréinilé. 

...  395  

3d5  ... 

...  395  ... 

. . . . . . 

..  1,20 

On  voit  que  sur  des  espaces  égaux,  pris  dans  toute  la 
largeur  de  la  lame,  au  centre  et  à i pouce  de  ses  extré- 
mités, les  quantités  d’électricité, sont  comme  i : i,a. 

Quand  les  petits  disques  ont  été  placés  aux  extrémi- 
tés , Coulomb  a trouvé  : 


POINTS  TOUCHÉS. 

TORSIONS 
ob>eri  êes. 

TORSIONS 
mnyeiiitrs 
au  milieu. 

TORSIONS 
m«>yennes  à 
rexU'eiiiilv. 

RAPPORTS 
des  torsions 
moyennes. 

. J»-- 

Touché  à t*extrrmitè 

...400 

' 

...  195  ... . 

....  195  ... 

, . . 395  .... 

. . . 2.02 

A rexiri'inité. . 

...  390  

....  190  ... 

...  390'.... 

...  2,05 

...  135  . . . 

....  IS5  ... 

. . . 370  

. . . 2.00 

A rextrémitt* 

...350 

moyenne.. . . . 

...202  j 

Le  rapport  entre  les  quantités  d’électricité  prises  au 
milieu  et  aux  extrémités  de  la  lame  est  ici  double;  ainsi 
ce  rapport,  après  avoir  été  presque  constant  depuis  le 
milieu  jusqu’à  un  peu  plus  d’un  pouce  des  extrémités, 
augmente  ensuite  rapidement. 

Coulomb,  enfin,  a placé  le  plan  d’épreuve  dans  le 
prolongement,  en  toucliant  l’épaisseur  de  la  lame  par 
son  tranchant  seulement  ; il  a eu  une  tension  quadru- 
ple de  celle  du  milieu. 
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POItNTS  TOUCHÉS. 

TOR.SIONS 

observèrs. 

TORSIONS 
inoviuines 
;m  milieu. 

TORSIONS 
uinyennet 
au-delà 
du  bord. 

. . . nos® 

....  295  . . . 

...  1175  , . 
...  II5C  ... 

...  3,98 
..  4,05 

...  1175  ... 

...  285.... 

285  ... 

...  1137  ... 

...  4,01 

Avec  (les  lames  de  diverses  longueurs , les  rapports 
entre  les  tensions  du  milieu  et  des  extrémités  ont  été 
les  mêmes.  Coulomb  a observé  (jue  raugmeiitation  de 
l’électricité  vers  les  extrémités  se  retrouve  encore  dans 
les  corps  prismatiques  ou  cylindriques  très  alongés,  et 
qu’elle  est  d’autant  plus  grande  qu’ils  sont  plus  minces. 

Toutes  les  fois  qu’un  cylindre  s’amincit  en  allant  vers 
les  extrémités,  l’accroissement  de  l’électricité  devient  de 
plus  en  plus  rapide;  enfin,  si  le  cylindre  se  termine  eu 
pointe,  l’accumulation  est  si  forte  que  l’électricité  ne 
peut  plus  être  retenue  par  la  résistance  de  l’air,  et 
qu’elle  s’échappe  sous  la  forme  d’aigrettes  lumineuses 
quand  la  tension  primitive  est  suffisante.  Coulomb  s’est 
occupé  aussi  de  déterminer,  par  l’expérience,  la  distri- 
bution de  l’électricité  sur  des  plateaux  circulaires.  Kii 
les  touchant  avec  le  plan  d’épreuve  à diverses  distances 
du  centre  (le  plateau  sur  lequel  il  a expérimenté  était 
en  cuivre,  et  avait  dix  pouces  de  diamètre),  il  a obtenu 
les  résultats  que  voici  : 


Distances  au  bord. 

5 po.  ( centre  du  plateau). 

A ; . 

a 

1 


O 


Quantités  d’êleclricilr. 
I 

1,001 

i,oo5 

1,!>2 

2,07 

2,90. 
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Ces  résultats  nous  montrent  que  l’intensité  est  la  plus 
forte  possible  sur  les  bords. 

§ IV.  De  l’action  par  influence,  exercée  à distance  par 

un  corps^  électrisé  sur  un  corps  à l’état  naturel. 

io4-  Nous  n’avons  considéré  jusqu’ici  que  des  corps 
électrisés  mis  en  contact  avec  d’autres  corps  à l’état  na- 
turel; nous  allons  maintenant  étudier  les  phénomènes 
produits  dans  ceux-ci,  lorsqu’ils  se  trouvent  placés  à peu 
de  distance  des  premiers. 

Si  l’on  attache  de  distance  en  distance  à un  cylindre 
de  cuivre  isolé,  terminé  par  deux  héinisplières,  des  élec- 
tromètres à pailles  ou  à balles  de  sureau,  et  que,  le 
tenant  par  son  support  isolant,  on  l’approche  d’un  corps 
électrisé  et  muni  également  d’un  électromètre  à balles 
de  sureau  , on  voit  aussitôt  celles-ci  se  rapprocher^ 
d’autant  plus  que  les  corps  sont  plus  près  ; tandis 
que  dans  le  cylindre  les  balles  divergent  de  plus 
en  plus,  mais  avec  cette  différence  néanmoins,  que  la 
divergence  va  en  diminuant  jusqu’au  milieu  du  cylin- 
dre, où  se  trouve  un  point  neutre,  dont  la  position  change 
à mesure  que  l’on  écarte  ou  que  l’on  éloigne  les  corps  ; 
qu’à  partir  de  ce  point  la  divergence  augmente  jusqu’à 
l’extrémité  opposée.  Avec  le  plan  d’épreuve  on  recon- 
naît que  les  deux  moitiés  du  cylindre  sont  électrisées 
différemment,  et  que  la  partie  qui  est  la  plus  rappro- 
chée du  corps  électrisé  possède  une  électricité  contraire 
à la  sienne.  Ce  corps  n’éprouve  aucune  perte  dans  son 
électricité,  comme  on  peut  s’en  assurer  en  mesurant  sa 
réaction  électrique  avant  et  après  l’expérience. 

Ces  faits  nous  font  connaître  plusieurs  propriétés  im- 
portantes : 1°  qu’un  corps  électrisé  exerce  à distance 
sur  un  autre  qui  ne  l’est  pas  une  action  qui  dissimule 
l’effet  de  son  électricité,  et  rend  l’autre  corps  électrique; 
a"  que  l’action  par  influence  décompose  le  fluide  neutre  ' 
du  corps  non  électrisé,  en  sépare  les  deux  électricités, 
qui  se  recoinbineut  aussitôt  qu’on  éloigne  les  deux  corps. 
Supposons  que  le  corps  électrisé  possède  l’électricité 
H.  • la 
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positive  : dès  l’instant  qu’il  exerce  une  action  par  in- 
fluence sur  le  cylindre,  il  décompose  son  électricité  na- 
turelle, attire  l’électricité  négative  dans  les  parties  les 
plus  rapprochées  de  lui,  tandis  que  l’autre  électricité 
est  repoussée  dans  les  points  les  plus  éloignés.  Si  l’on 
touche  ceux-ci  avec  le  doigt,  on  enlève  alors  toute 
l’électricité  positive,  et  il  ne  reste  plus  au  cylindre 
que  l’électricité  négative,  dont  l’action  est  dissimulée 
parcelle  de  l’électricité  positive  de  l’autre  corps;  mais 
si  l’on  retire  ce  dernier,  le  cylindre  se  trouve  avoir  acquis 
un  excès  d’électricité  négative,  et  on  dit  alors  qu’il  est 
électrisé  par  influence. 

Cette  expérience  nous  prouve  de  nouveau  que  tous 
les  corps  possèdent  les  deux  fluides  électriques,  qui  for- 
ment par  leur  réunion  le  fluide  neutre. 

Les  deux  électricités  dégagées  par  influence  doivent 
réagir  à leur  tour  sur  l’électricité  naturelle  du  corps 
électrisé  ; d'où  résidte,  dans  chaque  corps,  une  suite  de 
décompositions  et  de  recompositions  qui  ne  cessent  que 
lorsque  les  quantités  d’électricité  devenues  libres  se  font 
équilibre,  par  le  balancement  de  toutes  les  forces  attrac- 
tives et  répulsives  qui  leur  sont  propres. 

loS.On  conçoit  parfaitement  que  le  dégagement  d’é- 
lectricité par  influence  puisse  s’opérer,  à de  grandes  dis- 
tances, sur  des  corps  conducteurs  isolés,  placés  près  les 
uns  des  autres.  Cet  effet  résulte  des  faits  précédents. 
Supposons  que  l’on  ait  un  certain  nombre  de  cylin- 
dres a,  fl',  a",  placés  très-près  les  uns  des  autres;  si  l’on 
donne  de  l’électricité  positive  au  cylindre  a,  il  agira  alors 
par  influence  sur  le  cylindre  attirera  l’électricité  né- 
gative et  repoussera  dans  la  partie  la  plus  éloignée  l’é- 
lectricité positive,  qui  agira  également  par  influence 
sur  a'\  et  ainsi  de  suite.  Par  une  disposition  semblable 
de  cylindres,  on  peut  transmettre  l’électricité  à de  grandes 
distance.s.  Ce  fait  nous  indique  déjà  comment  le  transport 
de  l’électricité  s’effectue  dans  les  corps;  en  effet,  les  corps 
sont  formés  de  molécules  non  j uxta-posées , entre  lesquel  les 
il  existe  de  petits  vides;  dès  l’instant  que  la  première  molé- 
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cule  reçoit  une  quantité  quelconque  d’électricité,  elle  agit 
par  influence  sur  l’électricité  naturelle  de  la  molécule  qui 
est  la  plus  rapprochée,  et  ainsi  de  suite;  l’électricité 
est  transmise  ainsi  jusqu’à  l’extrémité  du  corps. 

I o6.  Il  nous  reste  à montrer  qu’un  corps  électrisé  reçoit 
le  même  mode  d’action  par  l’influence  d’un  corps  élec- 
trisé que  s’il  était  à l’état  naturel.  Prenons  une  petite 
sphère  munie  de  deux  pendules  mohilos  à balles  de  su- 
reau et  électrisée  positivement  ; présentons-lui  à une 
certaine  distance  un  corps  électrisé  aussi  positivement. 
La  divergence  des  balles  augmentera  aussitôt;  l’électri- 
cité positive  y est  donc  refoulée  par  l’électricité  de  même 
nature  qui  agit  sur  elle  par  influence;  mais  les  électri- 
cités naturelles  sont  également  séparées  : la  positive  est 
refoulée  dans  les  balles  où  elle  s’ajoute  à celle  qui  s’y 
trouve  déjà,  tandis  que  la  négative  se  porte  vers  la  pe- 
tite sphère,  où  elle  neutralise  une  égale  portion  d’élec- 
tricité positive.  La  charge  primitive  de  la  petite  sphère 
et  celle  du  corps  peuvent  être  telles  (|ue  la  première  se 
trouve  électrisée  positivement  à l’état  naturel  ou  élec- 
trisée négativement. 

Quand  la  petite  sphère  possède  de  l’électricité  néga- 
tive et  qu’on  en  approche  graduellement  le  corps  chargé 
d’électricité  positive,  les  balles  se  rapprochent  peu  à peu, 
reviennent  au  contact  et  divergent  de  nouveau.  Ces 
différents  effets  prouvent  qu’il  s’est  opéré  eu  définitive 
une  décomposition  do  fluide  naturel  qui  a refoulé  du 
fluide  négatif  dans  les  balles. 

107.  Dans  les  corps  mauvais  conducteurs,  la  séparation 
des  deux  fluides  s’opère  lentement  sous  l’influence  d’un 
corps  électrisé,  ainsi  que  leur  recomposition.  On  s’assure 
facilement  de  ces  deux  faits  en  plaçant,  à peu  de  distance 
de  ce  corps,  un  bâton  de  gomme  laque,  le  retirant  quel- 
ques instants  après  et  le  présentant  à un  électroscope. 

L’expérience  nous  a prouvé  que  lorsqu’un  corps  con- 
ducteur isolé  est  en  présence  d’un  corps  électrisé  posi- 
tivement, si  on  le  met  en  communication  avec  le  sol, 
la  partie  du  premier,  qui  est  opposée  aux  points  les 

la. 
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plus  rapprochés  du  second , donne  écoulement  à l’élec- 
tricité positive  qui  est  chassée  dans  cette  partie  ; mais 
cette  électricité  réagit  de  la  même  manière  sur  l’électri- 
cité naturelle  de  la  terre,  jusqu'à  des  distances  assez  con- 
sidérables, en  attirant  à elle  l’électricité  négative  et  re- 
poussant toujours  l’autre  devant  elle. 

io8.  Les  faits  précédents  nous  indiquent  bien  la  sépa- 
ration des  deux  électricités  sur  un  corps  qui  est  soumis 
à l’action  par  influence  d’un  autre  corps  électrisé , mais 
nous  ignorons  encore  leur  mode  de  répartition  sur  la 
surface,  c’est-à-dire  la  tension  électrique  en  un  point 
quelconque  de  cette  surface.  Cette  question  peut  être 
résolue  au  moyen  du  plan  d’épreuve  dont  nous  avons 
déjà  fait  usage. 

Coulomb  a traité  aussi  cette  partie  de  la  science  avec  une 
rare  sagacité.  11  a commencé  par  examiner  ce  qui  se  passe 
(flg.  46)  dans  deux  globes  isolés  et  non  électrisés,  a et 
a\  de  deux  pouces  de  diamètre  chacun,  que  l’on  place  à 
une  distance  quelconque  d’un  globe  électrisé  de  8 pouces 
de  diamètre.  , ^ 

Le  globe  c ayant  été  électrisé  positivement,  le  petit 
globe  a,  présenté  dans  la  balance  à une  même  distance 
de  l’aiguille,  a attiré  celle-ci  après  avoir  été  placé  en  a, 
avec  la  même  force  qu’il  l’a  repoussée  lorsqu’il  a été 
placé  en  a'.  Ce  résultat  est  facile  à expliquer  d’après  ce 
que  nous  avons  vu  précédemment;  seulement  il  nous 
démontre,  d’une  manière  nette,  que  dans  le  dégage- 
ment de  l’électricité  par  influence,  les  deux  électricités 
contraires  qui  sont  séparées,  sont  égales  en  quantités. 

Il  a comparé  ensuite  la  densité  électrique  moyenne 
du  globe  a avec  celle  de  la  surface  du  globe  c. 

Le  globe  a étant  placé  à 2 pouces  du  globe  c,  il  a 
porté  dans  la  balance  le  globe  à,  afin  de  déterminer  son 
action  répulsive;  il  l’a  trouvée  de  21  degrés  pour  une 
distance  aonnée.  Il  fit  toucher  ensuite  c par  a',  et  in- 
troduisit de  nouveau  celui-ci  dans  la  balance. 

L’aiguille  fut  chassée  à 66“  ; or,  il  avait  trouvé  que 
lorsqu’un  globe  de  j pouce  de  rayon  touche  uù  globe 
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de  4 ponces  de  rayon,  la  densité  moyenne  sur  la  surface 
du  premier  était  à celle  du  second  ::  i,3o  : loo;  il  s’en- 
suit que  la  densité  du  petit  globe  étant  représentée  par 
66°,  celle  du  gros  globe  le  sera  par  5i.  En  ayant  égard 
à l’électricité  perdue  pendant  la  durée  de  l’électricité,  il 
a trouvé  en  définitive  : 

Densité  élec.  moy.  de  c : densité  élec.  moy.  de 
à ::  5y  : ai  ::  2,70  : i. 

109.  Il  a déterminé  ensuite  l’état  électrique  des  diffé- 
rentes parties  de  la  surface  d’un  cylindre  non  isolé  d’une 
très-grande  longueur,  placé,  par  une  de  ses  extrémités, 
à peu  de  distance  d’un  gros  globe  électrisé  et  isolé.  \jt  cen- 
tre de  ce  globe  étant  placé  dans  la  direction  de  l’axe  du 
cylindre,  si  I on  fait  varier  la  distance  de  ce  point  à l’ex- 
trémité du  cylindre,  on  trouve  que  la  densité  électrique 
à cette  extrémité  est  dans  un  rapport  un  peu  au-dessous 
de  la  puissance  de  la  raison  inverse  de  cette  distance. 

Quand  on  présente  successivement  à la  même  dis- 
tance du  centre  du  gros  globe  deux  cylindres  non  iso- 
lés de  différents  diamètres,  on  trouve  que  les- densités 
électriques  aux  deux  extrémités  sont  à peu  près  en  rai- 
son inverse  des  diamètres  des  deux  cylindres,  pourvu 
néanmoins  que  les  diamètres  des  cyliqdres  soient  plus 
petits  que  celui  du  globe. 

Coulomb  a déterminé  le  rapport  des  densités  électri- 
ques des  différents  points  de  la  surface  d’un  même  cy- 
lindre, d’une  grande  longueur  et  non  isolé,  suivant  que 
ces  points  sont  plus  ou  moins  éloignés  du  centre  du 
globe  électrisé.  Il  a trouvé  que  la  densité  électrique  de 
ces  points  est  en  raison  inverse  du  carré  de  leur  dis- 
tance au  centre. 

Cette  loi  n’a  lieu  qu’à  une  distance  égale  à 4 ou  5 
diamètres  du  cylindre,  à partir  de  l’extrémité  qui  re- 
garde le  globe.  Jusqu’à  cette  limite,  la  densité  croît  en 
s’approchant  de  l’extrémité  du  cylindre  dans  un  rapport 
plus  grand  que  la  raison  inverse  du  carré  de  la  distance. 

110.  Lorsqu’un  cylindre  non  isolé  est  placéà  la  même 
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distance  du  centre  de  deux  globes  de  différents  diamètres, 
ayant  la  même  densité  électrique,  la  densité  des  points 
du  cylindre,  placés  à la  même  distance  du  centre,  est 
comme  le  carré  des  rayons  de  ces  globes. 

1 1 1 . Soit  maintenant  un  plan  non  isolé  de  i G pouces  de 
diamètre  (fig.  47)1  placé  à une  distance  de  4 pouces  d’un 
globe  électrisé,  pour  que  l’électricité  ne  se  communique 
pas  de  l’un  à l’autre  ; supposons  que  ce  plan  soit  percé 
en  B,  vers  son  centre,  d’une  ouverture  de  2 pouces  de 
diamètre,  dans  laquelle  on  introduit  un  petit  plan  cir- 
culaire de  même  tliamètre,  que  l’on  porte  ensuite  dans 
la  balance;  si  l’on  pose  le  doigt  on  /,  que  l’on  porte  le 
petit  cercle  dans  la  balance,  dont  le  disque  est  électrisé 
de  la  même  manière  que  le  globe,  pour  déterminer  sa 
réaction  électrique  ; qu’on  lui  fasse  toucher  ensuite  le 
globe  c,  et  (|u’on  le  porte  de  nouveau  dans  la  balance, 
on  trouve  que  l’action  lépulsive,  dans  ce  dernier  cas,  est 
quatre  fois  plus  grande  que  l’action  attractive  du  même 
petit  plan,  qui  avait  été  placé  au  centre.  En  faisant  va- 
rier la  distance  cB,  et  comparant  entre  elles  les  densités 
électriques  du  point  B relativement  à cette  distance.  Cou- 
lomb a trouvé  que  ces  densités  étaient  en  raison  inver^ 
du  carré  des  distances  de  B en  c. 

Je  ne  m’étendrai  pas  davantage  sur  les  expériences 
que  Coulomb  a faites  pour  déterminer  la  distribution  de 
l’électricité  sur  la  surface  des  corps  conducteurs  soumis 
à l’action  par  influence  de  corps  électrisés,  parce  que  les 
résultats  que  j’ai  rapportés  suffiront  pour  donner  une 
idée  de  cette  distribution,  et  montrer  en  même  temps 
lés  services  qu’ils  ont  rendus  à la  science  en  préparant 
les  voies  aux  recherches  analytiques  qui  ont  porté  l’élec- 
tricité statique  au  rang  des  sciences  exactes. 

§ V.  Application  de  l'analyse  mathématique  a la 

distribution  de  l'électricité  sur  la  sui/ace  des 

corps. 

1 12.  A l’époque  où  parurent  les  travaux  de  Coulomb 
sur  la  distribution  de  l’électricité  à la  surface  des  corps, 
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on  ne  leur  accorda  pas  toute  l’importance  qu’ils  méri- 
taient, parce  que  l’on  n’aperçut  pas  d’abord  les  rapports  qui 
liaient  entre  eux  tous  les  résultats  auxquels  il  était  par- 
venu ; mais  dès  l'instant  que  M.  Poisson  eut  donné  la 
théorie  nialhémalique  de  l’élettricilé  statique,  et  qu’il 
eut  montré  avec  quelle  précision  les  résultats  de  l’expé- 
rience s’accordaient  avec  ceux  qu'il  avait  déduits  de  l’a- 
nalyse, on  sentit  alors  l’imineuse  service  que  Coulomb 
avait  rendu  à la  physique. 

Dans  l’impossibilité  où  je  suis  de  faire  connaître  en 
entier  les  travaux  de  M.  Poisson,  je  nie  bornerai  à rap- 
porter les  principaux  résultats  de  sa  savante  analyse  (i). 
Voici  riiypotlièse  qui  a servi  de  base  à ses  calculs  : 

Tous  les  phénomènes  électriques  sont  dus  à deux  fluides 
différents,  répandus  dans  tous  les  corps  de  la  nature;  les 
molécules  d’uii  même  fluide  se  repoussent  mutuellement, 
taudis  qu’elles  attirent  celles  de  l’autre  en  raison  inverse 
du  carré  de  la  distance  : à la  même  distance,  le  pouvoir 
attractif  est  égal  au  pouvoir  répulsif  ; d’où  résulte  cette 
conséquence,  que  les  corps  qui  renferment  une  égale 
quantité  de  l’un  et  l’autre  fluide  ne  peuvent  exercer  au- 
cune action  sur  les  fluides  contenus  dans  les  corps  en- 
vironnants. 

M.  Poisson  s’est  occupé  des  phénomènes  que  présentent 
les  corps  conducteurs  électrisés,  soit  quand  on  les  con- 
sidère isolément,  soit  lorsqu’on  les  soumet  à leur  in- 
fluence mutuelle. 

Après  avoir  rappelé  que  dans  un  coi*ps  électrisé  l’élec- 
tricité se  porte  entièrement  à sa  surface,  il  ajoute  : Tout  le 
fluide  y forme  une  couche  extrêmement  mince,  qui  ne  pé- 
nètre pas  sensiblement  au-dessous  de  cette  surface,  et  dont 
l’épaisseur  en  chaque  point  dépend  de  la  forme  du  corps. 
Cette  couche  est  terminée  extérieurement  par  la  surface 
même  du  corps,  et  à l’extérieur  par  une  autre  surface 
très-peu  différente  de  la  première,  et  qui  doit  prendre 


(i)  Mémoires  de  l’Institut,  i8ii,  i'^®et  a®  parties. 
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la  figure  propre  à l’équilibre  des  forces  répulsives  de 
toutes  les  molécules  qui  la  composent.  Pour  établir  cette 
condition  d’équilibre,  il  ne  suffît  pas  que  la  couche  fluide 
qui  recouvre  le  corps  se  tienne  en  équilibre  à la  sur- 
face de  ce  corps,  il  faut  encore  qu’elle  n’exerce  ni  attrac- 
tion , ni  répulsion,  sur  un  point  quelconque,  pris  au 
hasard  dans  l’intérieur  du  corps;  ce  qui  exige  que  la 
résultante  de  ces  actions  soit  égale  à zéro;  car  si  elle  ne 
l’était  pas,  elle  agirait  sur  le  fluide  naturel  du  corps,  en 
décomposerait  une  nouvelle  quantité,  et  dès  lors  leur 
état  électrique  en  serait  changé.  Il  suit  de  là  que,  pour 
avoir  la  loi  suivant  laquelle  l’électricité  se  distribue  à 
la  surface  d'un  sphéroïde  de  forme  donnée,  il  faut  dé- 
terminer l’épaisseur  de  la  couche  fluide  en  chaque  point 
de  la  surface,  de  manière  que  l’action  de  la  couche  en- 
tière soit  nulle  dans  l’intérieur  du  corps  électrisé. 

Il 3.  Dans  un  ellipsoïde  quelconque,  la  surface  inté- 
rieure delà  coucheélectriqueestcelled’uu  autre  ellipsoïde 
concentrique  semblable  au  premier,  ce  qui  détermine 
son  épaisseur  en  un  point  quelcon«|ue  ; cette  épaisseur 
est  la  plus  grande  au  sommet  du  plus  grand  des  trois 
axes  , et  la  plus  petite  au  sommet  du  plus  petit.  Les 
épaisseurs  de  la  couche,  ou  les  quantités  d’électricité  qui 
répondent  à deux  sommets  differents,  sont  entre  elles 
comme  la  longueur  des  axes  qui  aboutissent  à ces  som- 
mets. Ces  résultats  sont  la  conséquence  de  ce  qu’un 
sphéi'oïde  creux,  terminé  par  deux  surfaces  elliptiques 
semblables  entre  elles,  n’exerce  aucune  action  sur  tous 
les  points  compris  entre  son  centre  et  sa  surface  inté- 
rieure, en  y comprenant  aussi  les  points  de  cette  sur- 
face. 

D’un  autre  côté,  M.  Laplace  (i)  avait  donné  la  con- 
dition qui  doit  avoir  lieu  pour  que  l’attraction  d’une 
couche  terminée  par  deux  surfaces  à peu  près  sphéri- 
ques, soit  égale  à zéro,  relativement  à tous  les  points  in- 


(i)  Mécanique  céleste , t.  xi,  p.  37. 
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teneurs.  Si  donc  l’on  suppose  que  l’épaisseur  de  cette 
couche  soit  très-petite,  on  aura  la  distribution  de  l’élec- 
tricité à la  surface  d’un  sphéroïde  peu  différent  d’une 
sphère.  Ce  cas  et  le  précédent  étaient  les  seuls,  avant  les 
recheridies  de  M.'  Poisson , dans  lesquels  on  pouvait 
déterminer  immédiatement  l’épaisseur  de  la  couche  élec- 
trique en  un  point  quelconque  de  la  surface  d’un  corps 
électrisé. 

1 14-  Au  moyen  des  formules  de  l’attraction  d’un  sphé- 
roïde, M.  Poisson  a trouvé  qu’à  la  surface  d’un  corps,  qui 
diffère  peu  d’une  sphère,  la  force  répulsive  du  fluide 
électrique  est  proportionnelle  à son  épaisseur  en  chaque 
point.  Il  en  est  encore  de  même  à la  surface  d’un  ellip- 
soïde de  révolution.  M.  I.aplace  a démontré  ensuite 
synthétiquement  que  ce  résultat  est  général,  et  s’étend 
aux  corps  d’une  forme  quelconque. 

La  pression  que  le  fluide  électrique  répandu  sur  la 
surface  d’un  corps  exerce  contre  l’air,  est  en  raison  com- 
posée delà  force  répulsive  et  de  l’épaisseur  de  la  couche; 
et  comme  l’un  de  ces  éléments  est  proportionnel  à l’au- 
tre, il  en  résulte  que  la  pression  est  proportionnelle  au 
carré  de  l’épaisseur. 

M.  Poisson  considère  l’air  comme  un  vase  dont  la 
forme  est  déterminée  par  celle  du  corps  électrisé.  Le 
fluide  que  ce  vase  renferme  exerce  contre  ses  parois  des 
pressions  différentes  en  différents  points,  de  telle  sorte 
que  la  pression , qui  a lieu  en  certains  points , est  quel- 
quefois très-grande,  et  comme  infinie  par  rapport  à celle 
que  d’autres  éprouvent.  Dans  les  parties  où  la  pression 
du  fluide  surpasse  la  résistance  que  l’air  lui  oppose, 
l’air  cède,  et  le  fluide  s’écoule  comme  par  une  ouverture; 
c’est  ce  qui  arrive  à l’extrémité  des  pointes  et  sur  les 
arêtes  vives  des  corps  anguleux  ; car  on  peut  démon- 
trer qu’au  sommet  d’un  cône,  la  pression  du  fluide  élec- 
trique deviendrait  infinie  si  l’électricité  pouvait  s’y  ac- 
cumuler. 

1 J 5.  principe  dont  s’est  servi  M.  Poisson  pour  dé- 
terminer la  distribution  du  fluide  électrique  à la  surface 
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d’un  corps  isolé , s’applique  également  au  cas  d’un 
nombre  quelconque  de  corps  conducteurs  soumis  à 
leur  influence  mutuelle.  Ces  corps  restent  dans  un  état 
électrique  permanent,  toutes  les  fois  que  la  résultante  des 
actions  des  couches  fluides  qui  les  l’ecouvrent  sur  un 
point  quelconque,  pris  dans  l’intérieur  de  ces  corps, 
est  égale  à zéro.  En  partant  de  ce  principe,  on  obtient 
dans  chaque  cas  autant  d’équations  que  l’on  considère 
de  corps  conducteurs,  et  ces  équations  servent  à déter- 
' miner  l’épaisseur  variable  de  la  couche  électrique  sur 
ces  différents  corps. 

M.  Poisson  a d’abord  donné  les  équations  dans  le  cas 
de  deux  sphères  de  différents  rayons , formées  d’une 
matière  parfaitement  conductrice,  et  placées  à une  dis- 
tance quelconque  l’une  le  l’autre.  Il  a donné  deux  équa- 
tions, au  moyen  desquelles  on  peut  aisément  calculer 
l’épaisseur  de  la  couche  en  différents  points  de  la  surface 
de  l’une  et  l’autre  sphère  : en  prenant  le  diamètre  dans 
le  rapport  de  i : a , il  a obtenu  sur  la  plus  petite  : 


POSITIONS 
des  pointa c«*mpardl» 
par  rapport 
au  point  de  conlâct. 

BAPPORT 

de  U seconde  êpaiaatur  à la  pixmièiv. 

Par  reipértance. 

Par  la  théorie* 

0.&563  

•0  90  

i.minii 

90  180  



L’accord  entre  les  résultats  de  l’expérience  et  ceux  du 
calcul  est  aussi  parfait  qu’on  peut  le  désirer. 

1 1 6.  Quand  les  deux  sphères  se  touchent,  les  équations, 
qui  sont  aux  différences  finies  , s’intégrent  sous  une 
forme  très-simple.  M.  Poisson  a donné  en  même  temps  les 
formules  au  moyen  desquelles  on  peut  calculer  l’épaisseur 
de  la  couche  électrique  en  un  point  quelconque  de  cha- 
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Cime  des  deux  sphères  : cette  épaisseur  est  nulle  au  point 
de  contact.  Coulomb  avait  obtenu  ce  résultat  remarqua- 
ble par  l’expérience,  comme  nous  l’avons  vu  précédem- 
ment. Dans  le  voisinage  du  point  de  contact  et  jusqu’à 
une  assez  grande  distance  de  ce  point,  l’électricité  est 
très- faible  sur  les  deux  sphères.  Quand  elle  commence 
à devenir  sensible,  elle  est  d’abord  plus  forte  sur  la 
plus  grande  des  deux  surfaces,  et  elle  croît  ensuite  plus 
rapidement  sur  la  plus  petite,  et  au  point  diamétrale- 
ment opposé  à celui  du  contact  sur  celte  sphère  , l’é- 
paisseur de  la  couche  électri(|ue  est  toujours  plus  grande 
qu’elle  ne  l’est  au  même  point  sur  l’autre  sphère. 

Coulomb  avait  trouvé  tous  ces  résultats  par  l’expé- 
rience ; mais,  pour  montrer  .avec  quelle  exactitude  ils 
s’accordent  avec  ceux  qui  sont  déduits  du  calcul,  je  vais 
mettre  en  regard  les  uns  et  les  autres,  dans  le  cas  où  les 
rayons  des  sphères  sont  i.’î. 


INDICATION 

de< 

B APPORTS 
des  detisliivs  obtenues 

DIFFÉRENCE 
entre  le  calcal 

résallftlB  comparés. 

Par  le  calcul. 

Par  rexpcrience. 

et  robservation. 

A 90®  Pt  60®  du  point 
de  coQlact 

....  1.797  : 1 .... 

1,70  ; I .... 

0,06 

A SHC  cl  180° 

....  0,730  : I .... 

0.75  : I .... 

....  — 0,01 

Sur  le  petit  et  grand 

....  1 ,238  : I . . • . 

Les  différences  entre  les  résultats  du  calcul  et  ceux  qui 
sont  déduits  de  l'expérience,  sont  si  faibles,  qu’elles  peu- 
vent être  attribuées  aux  erreurs  que  l’on  commet  toujours 
dans  des  expériences  aussi  délicates  que  celles  dont  nous 
rendons  compte  ici. 

1 1 7.  En  séparant  les  deux  sphères,  chacune  d’elles  em- 
porte la  quantité  totale  d’électricité  dont  elle  était  recou- 
verte, laquelle  .se  distribue  uniformément  sur  chacune 
d’elles.  La  formule  qu’il  a donnée  lui  a permis  de  résou- 
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dre  cette  question  : Trouver  suivant  quel  rapport  l’électri- 
citc  SC  partage  entre  deux  globes  qui  se  touchent,  et  dont  les 
rayons  sont  donnés.  Ce  rapport  est  toujours  moindre 
que  celui  des  surfaces.  Le  quotient  de  la  plus  grande 
épaisseur,  divisé  par  la  plus  petite,  augmente  à mesure 
que  le  plus  petit  rayon  diminue;  mais  ce  quotient  tend 
vers  une  limite  constante,  dont  la  valeur  est  à peu  près^f . 

Coulomb  a constamment  trouvé  par  l’expérience  que 
ce  rapport  est  toujours  au-dessous  du  nombre  deux.  £n 
général,  il  existe  un  accord  remarquable  entre  le  cal- 
cul et  les  expériences  de  Coulomb  , comme  on  en  ju- 
gera encore  par  les  résultats  suivants  : 


RAPPORT 
des  rayons  des 

RAPPORT 

des  épaisseurs  de  la  courbe  électrique 
sur  les  deux  sphères. 

DIFFÉHENCE 
entre  le  calcul 

sphères. 

Suivant  le  calcul. 

Soir,  l'obserration. 

et  robsersatioD. 

1 1 î .. 

...  1,1601  s I ... 

....  1,08  : 1 ... 

. . -4-  0.07 
. . + 0,01 
..  — 0.15 

1 s 4 

...  1,3168  : 1 ... 

....1,30  : l ... 
....  1,66  : 1 ... 

I 1 n 

...  1,444  : 1 ... 

Ces  différences  tombent  encore  dans  la  limite  des 
erreurs  que  Ton  peut  commettre  dans  des  observations 
de  ce  genre.  L’expérience  et  le  calcul  prouvent  donc  que 
l’épaisseur  de  la  couche  électrique  est  toujours  la  plus 
grande  sur  la  plus  petite  des  deux  sphères. 

1 1 8.  M.  Poisson  a considéré  aussi  le  cas  où  les  deux 
fluides  se  trouvent  à la  fois  sur  une  même  surface;  il  a 
choisi  pour  cela  le  cas  où  deux  sphères  ne  se  touchent  pas 
et  sont  séparées  par  un  intervalle  très-grand  par  rapport 
à l’un  des  deux  rayons.  Si  l’on  suppose  que  U petite 
sphère  ne  soit  électrisée  que  par  l’influence  de  la  grande, 
on  trouve  que  l’électricité  contraire  à celle  de  la  grande 
se  porte  vers  le  point  qui  en  est  le  moins  éloigné,  et 
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l’électricité  semblable  vers  le  point  opposé  ; les  électri- 
cités contraires  en  ces  deux  points  sont  à peu  près  égales, 
ou  diffèrent  très-peu  l’une  de  l’autre.  I.orsque  la  dis- 
tance entre  les  deux  sphères  est  très-grande , quelles 
que  soient  les  électricités  qu’on  leur  ait  données, 
le  calcul  donne  la  distribution  de  l’électricité  sur  tous 
les  points  de  la  surface.  Parmi  les  expériences  de  Cou- 
lomb, on  trouve  un  fait  qui  confirme  de  nouveau 
la  théorie  à ce  sujet  : si  l’on  a deux  sphères  de  rayons 
inégaux , électrisés  positivement , qu’ils  soient  d’abord 
en  contact , et  que  l’on  détache  la  petite  de  la  grande 
en  les  éloignant  l’une  de  l’autre,  on  trouve  que  l’élec- 
tricité, qui  était  nulle  au  point  de  contact,  devient  po- 
sitive sur  la  grande  sphère,  et  négative  sur  la  petite  ; que 
l’électricité  négative  du  point  de  Ta  petite  sphère  le  plus 
voisin  de  la  grande  subsiste  jusqu’à  une  certaine  dis- 
tance, à laquelle  elle  est  zéro,  comme  au  point  de  con- 
tact , et  au-delà  de  laquelle  elle  devient  positive.  Cette 
distance  est  d’autant  plus  grande,  que  les  rayons  des 
deux  sphères  diffèrent  davantage  l’un  de  l’autre.  Mais 
Coulomb  a remarqué  que  lorsqu’un  des  rayons  est  le 
sixième,  ou  moindre  que  le  sixième  de  l’autre,  la  dis- 
tance du  second  zéro  atteint  son  maximum  et  ne  varie 
plus  sensiblement.  Il  a trouvé  qu’à  cette  limite,  l’inter- 
valle qui  sépare  les  deux  sphères  est  un  peu  moindre 
que  la  moitié  du  rayon  de  la  grande.  Les  formules  re- 
latives à deux  sphères  dont  la  distance  mutuelle  est 
très-grande  par  rapport  à l’un  des  deux  rayons,  s’ap- 
pliquent à ce  cas.  Si  l’on  suppose  que  le  rayon  est  très- 
petit  par  rapport  à l’autre,  on  trouve  qu’il  y a effecti- 
vement une  distance  pour  laquelle  l’électricité  est  nulle 
au  point  de  la  petite  sphère  le  plus  voisin  de  la  grande; 
eu  deçà,  l’électricité  de  ce  point  est  négative,  et  au- 
delà,  elle  est  positive,  comme  l’expérience  l’indique.  De 
plus,  le  calcul  donne  pour  cette  distance  une  quantité 
un  peu  plus  grande  que  le  j-  du  rayon  de  la  grande 
sphère;  la  distance  observée  et  la  distance  calculée  sont 
toutes  deux  comprises  entre  le  tiers  et  la  moitié  de  ce 
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rayon.  Ces  deux  résultats  s’accordent  aussi  bien  qu’on 
peut  le  désirer,  car  la  difïérence  doit  être  attribuée  aux 
erreurs  inévitables  que  l’on  commet  dans  des  observations 
aussi  délicates  que  celles  dont  on  vient  de  rendre  compte, 
et  à la  perte  de  l’électricilé  dans  l’air. 

Quelle  que  soit  la  nature  de  l’électricité,  puisque 
l’hypothèse  d’où  M.  Poisson  est  parti  sur  la  constitution 
des  deux  fluides  suffît  pour  reproduire  avec  une  grande 
exactitude  tous  les  phénomènes  d’équilibre  électrique 
qui  ont  pu  être  soumis  au  calcul,  nous  devons  l’adopter 
sans  hésiter,  sauf  à la  modifier  si  de  nouvelles  découvertes 
ne  pouvaient  s’y  rapporter. 

§ VI.  Du  pouvoir  des  pointes. 

1 1 9. 1.es  l’echcrches  expérimentales  de  Coulomb  et  les 
travaux  analytiques  de  M.  Poisson,  touchant  la  distribu- 
tion du  fluide  électrique  sur  la  surface  des  corps , que 
ces  corps  soient  en  contact  ou  non , nous  permettent 
d’expliquer  la  propriété  dont  jouissent  les  pointes  de  sou- 
tirer l’électricité  à de  grandes  distances,  ou  de  la  laisser 
s’échapper  des  corps  auxquels  elles -communiquent,  sous 
la  forme  d’aigrettes  lumineuses.  Cette  propriété  a été 
observée  pour  la  première  fois  par  Franklin. 

Ces  effets  s’expliquent  parfaitement  par  le  calcul  , 
puisqu’on  peut  démontrer  qu’au  sommet  d’un  cône  la 
tension  du  fluide  électrique  deviendrait  infinie  si  l’élec- 
tricité pouvait  s’y  accumuler;  dès  lors  l’air  ne  pouvant 
y opposer  une  résistance  convenable,  elle  doit  s’échapper. 
L’expérience  vient  aussi  confirmer  ce  résultat  analytique. 

1 au.  Coulomb  ayant  mis  successivement  en  contact 
une  sphère  de  8 pouces  de  diamètre , avec  une  file  com- 
posée de  deux,  de  quatre  et  de  vingt-quatre  globes,  de 
a pouces,  a trouvé  que  les  densités  électriques  du  pre- 
mier et  du  dernier  globe  de  a pouces  étaient  : 

i"^  cas  (celui  de  deux  globes)  ::  i:a,$4- 
a®  cas  ( celui  de  quatre  globes  ) *:  - 
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En  opérant  sur  les  24  globes,  il  a déterminé  la  rela- 
tion qui  subsiste  entre  les  états  électriques  de  chacun 
d’eux. 


La  densité  électrique  du  24'  globe 

est  a celle  du 

23® 

; 1/19: 

1,00. 

du 

12® 

: 1,70; 

1,00. 

du 

2®  :: 

: 2,10: 

1,00. 

du 

, I®-- 

■ 3,72: 

1,00. 

du  gros  globe. . . 

0 :: 

: 2,16: 

1 ,00. 

On  voit  par  là  que  la  tension  du  fluide  diminue  à par- 
tir du  a4'  globe,  et  d’autant  plus  lentement,  que  l’on 
approche  davantage  de  l’extrémité  occupée  par  le  gros 
globe. 

Les  différences  deviennent  encore  plus  sensibles,  si, 
au  lieu  de  24  globes  égaux , on  emploie  une  série  de 
globes  dont  les  diamètres  vont  toujours  en  diminuant; 
cela  résulte  de  la  théorie  et  de  l’expérience.  Appliquons 
maintenant  ces  principes  aux  pointes.  Un  conducteur 
électrisé  qui  se  termine  en  pointe  peut  être  considéré 
comme  un  gros  globe  mis  en  contact  avec  une  série  de 
globes  de  plus  en  plus  petits  : le  dernier  aura  donc  une 
tension  électrique  considérable  relativement  à celle  du 
gros  globe,  et  si  la  pointe  est  sufïisamment  petite,  on 
conçoit  que  cette  tension  devienne  supérieure  à la  pres- 
sion que  l’air  exerce  : dès  lors  l’électricité  se  répand 
dans  l’atmosphère.  On  conçoit  maintenant  parfaitement 
pourquoi  des  corps  conducteurs  électrisés,  armés  de 
pointes,  ou  qui  présentent  des  angles  saillants,  perdent 
rapidement  l’électricité  qu’on  leur  donne. 

On  explique  de  la  même  manière  pourquoi  une  pointe 
que  l’on  présente  à un  corps  électrisé  lui  soutire  toute 
son  électricité  : il  se  produit  sur  la  pointe  un  dégage- 
ment d’électricité  par  influence;  l’électricité  de  la  partie 
extrême  de  cette  pointe,  et  qui  est  de  nature  contraire 
à celle  du  corps,  acquiert  une  intensité  qui  augmente  à 
mesure  que  cette  pointe  est  plus  aiguë  et  que  sa  com- 
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munication  avec  le  sol  est  plus  facile.  Dès  l’instant  que 
la  résistance  de  l’air  est  vaincue,  il  y a neutralisation  des 
deux  électricités,  et  l’effet  est  le  même  que  si  la  pointe 
avait  soutiré  tout  le  fluide  électrique  au  corps  électrisé. 
On  peut  par  ce  moyen  transmettre  au  réservoir  commun 
une  grande  quantité  d’électricité,  sans  signes  extérieurs 
très-apparents. 

§ VII.  Des  mouvements  excités  dans  tous  les  corps 
par  les  attractions  et  répulsions  électriques. 

la  I . Lorsque  deux  corps  sont  électrisés,  ils  se  repoussent 
ou  s’attirent,  selon  qu’ils  possèdent  la  même  électricité 
ou  des  électricités  contraires;  or,  comme  les  actions  ont 
lieu  entre  les  parties  constituantes  des  deux  fluides  , 
puisqu’il  est  bien  démontré  que  le  fluide  électrique 
n’exerce  aucune  affinité  sur  la  matière  des  corps  qui 
servent  à le  coercer,  nous  devons  rechercher  comment 
il  se  fait  qu’elles  transmettent  leur  mouvement  à leurs 
molécules.  Ces  corps  peuvent  être  conducteurs  ou  non 
conducteurs;  électrisés  de  la  même  manière,  différem- 
ment, ou  bien  l’iin  être  à l’état  naturel,  et  l’autre  pos- 
séder l’une  des  deux  électricités.  Nous  allons  discuter 
successivement  ces  différents  cas. 

Supposons  d’abord  deux  corps  non  conducteurs,  élec- 
trisés d’une  manière  quelconque.  I.Æur  électricité  étant 
retenue  par  les  molécules  matérielles,  en  vertu  d’une 
force  qui  nous  est  inconnue,  chaque  électricité  doit  trans- 
mettre au  corps  la  même  action  que  celle  qui  lui  est 
imprimée  par  l’électricité  de  l’autre;  de  sorte  que  les 
deux  corps  se  repoussent  ou  s’attirent,  selon  qu’ils  pos- 
sèdent la  même  électricité  ou  des  électricités  contraires. 

Prenons  maintenant  un  corps  non  conducteur  et  un 
corps  conducteur,  par  exemple  un  tube  de  verre  élec- 
trisé positivement,  et  un  petit  globe  de  matière  conduc- 
trice librement  suspendue  à ün  fil  de  soie  et  électrisée 
aussi  positivement;  l’expérience  prouve  qu’il  y a répul- 
sion. Or,  nous  savons  que  lorsque  le  petit  globe  est  hors 
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de  l’influence  du  tube,  toute  son  électricité  forme  au- 
tour de  sa  surface  une  couche  excessivement  mince, 
dont  l’épaisseur  est  partout  la  même;  la  pression  de  l’air 
étant  en  outre  égale  sur  tous  les  points,  il  n’y  a pas  de 
motif  pour  qu’il  éprouve  un  déplacement  : mais  il  n’en 
est  plus  de  même  lorsqu’il  est  soumis  à l’action  du  tube 
électrisé.  Dans  ce  cas,  la  couche  change  de  forme,  eu 
raison  de  la  répulsion  qui  a lieu  entre  les  particules  de 
fluide  semblable.  La  tension  est  alors  la  plus  forte  pos- 
sible dans  la  partie  opposée  aux  points  les  plus  rappro- 
chés du  tube;  dès  lors  la  pression  qu’elle  exerce  sur  l’air, 
laquelle  est  proportionnelle  au  carré  de  l'épaisseur  de  la 
couche,  est  plus  forte  dans  les  points  extrêmes  que  dans 
les  autres;  le  globe  sera  donc  chassé  dans  le  sens  de  cette 
plus  forte  pression,  et  devra  fuir  le  tube.  Ce  mouvement 
est  dû  uniquement  à la  difîérence  de  pression  exercée 
par  l’air  sur  les  points  du  petit  globe  les  plus  rapprochés 
et  les  plus  éloignés  du  tube. 

» Lorsque  la  petite  sphère  est  électrisée  négativement, 
elle  se  porte  au  contraire  sur  le  tube  : l’électricité  posi- 
tivé du  tube  décompose  son  électricité  naturelle;  elle 
lepousse  dans  les  points  opposés  l’électricité  positive  et 
attire  la  négative;  mais  comme  l’électricité  iiégativequ’on 
lui  a donnée  est  également  attirée,  il  en  résulte  que  la 
pression  exercée  sur  l’aîr,  par  les  points  de  la  sphère 
les  plus  voisins  du  tube,  sera  plus  forte  que  celle  qui 
est  relative  aux  points  extrêmes  : l’équilibre  sera  alors 
rompu,  le  globe  sera  chassé  vers  le  tube,  et  l’effet  sera 
le  même  que  s’il  était  attiré  par  lui. 

Si  la  sphère  est  dans  l’état  naturel , elle  sera  aussi 
attirée,  en  vertu  des  lois  que  nous  venons  de  rappeler. 

Les  attractions  et  répulsions  électriques  s’expliquent 
de  la  même  manière  quand  les  corps  sont  conducteurs 
de  l’électricité,  et  chargés  de  la  même  espèce  d’électri- 
cité ou  d’électricités  contraires.  Seulement  il  faut  avoir 
égard  à la  réaction  des  électricités  dégagées  sur  chaque 
corps  par  l’influence  de  l’électricité  libre  de  l’autre  corps. 

laa.  On  observe  quelquefois  un  effet  qui  parait  para- 
ît. i3 
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doxal, quand  on  met  en  présence  deux  corps  chargés  de  la 
même  électricité,  dont  l’un  est  fort  petit  et  faiblement 
électrisé  par  rapport  à l’autre.  En  les  approchant  l’un 
de  l’autre,  on  voit  la  répulsion  diminuer  peu  à peu  , de- 
venir nulle,  et  se  changer  enfin  en  attraction.  11  est 
facile  d’expliquer  ce  phénomène  : à mesure  que  le'corps 
le  plus  gros  approche  de  l’autre,  il  repousse  son  électri- 
cité libre  en  même  temps  qu’il  décompose  son  électricité 
naturelle,  en  attirant  à lui  celle  de  nom  contraire,  et 
repoussant  l’autre  qui  va  rejoindre  la  première.  La  ré- 
pulsion due  h celle-ci  croît  à la  vérité  par  la  diminution 
de  la  distance;  mais  il  arrive  un  point  où  son  action  est 
moindre  que  celle  des  forces  attractives  des  deux  électri- 
cités contraires  qui  se  trouvent  plus  rapprochées  : il  y 
a alors  attraction. 

Nous  avons  opéré  constamment  avec  une  petite  sphère 
libiement  suspendue,  pour  mieux  montrer  comment  les 
phénomènes  d’attraction  et  de  répulsion  se  déduisent 
des  lois  générales  relatives  à la  distribution  du  fluide 
électrique  sur  une  sphère,  électrisée  ou  non,  quand  elle 
se  trouve  en  présence  d’un  autre  coi  ps  électrisé.  Mais 
l’explication  n’éprouve  aucune  modification  quand  la 
sphère  est  remplacée  par  un  corps  d’une  forme  quel- 
conque, sur  lequel  le  fluide  électrique  prend  une  posi- 
tion d’équilibre  telle  qu’il  ne  puisse  s’échapper  par  au- 
cun point;  car  dans  ce  cas,  on  conçoit  qu’il  y a toujours 
refoulement  d’une  des  deux  électricités  dans  la  partie-" 
opposée  au  tube  électrisé  : dès  lors,  la  pression  exercée 
sur  l’air  par  l’électricité  n’étant  plus  la  même  sur  tous 
les  points  du  corps  librement  suspendu , il  en  résulte 
des  effets  absolument  semblables  à ceux  que  nous  avons 
décrits. 

L’expérience  du  tourniquet  électrique  montre  aussi 
que  le  mouvement  des  corps,  dans  les  phénomènes  élec- 
triques, est  réellement  dû  à la  différence  de  pression  que 
l’air  exerce  sur  tous  les  points  de  ces  corps.  L’appareil 
consiste  en  un  pivot,  sur  l’extrémité  supérieure  duquel 
on  pose  en  équilibre,  au  moyen  d’une  chape,  une  ai- 
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guille  de  métal , dont  les  deux  bords  sont  recourbés  en 
sens  inverse  dans  le  plan  où  se  meut  l’aiguille.  On  le 
pose  sur  le  conducteur  d’une  machine  électrique;  aussi-  > 
tôt  que  l’on  fait  agir  celle-ci,  la  tige  prend  un  mouve- 
ment de  rotation , dont  la  vitesse  est  en  rapport  avec  la 
quantité  d’électricité  produite.  Or  réieciricité  s’écoulant 
par  les  pointes,  la  pression  exercée  par  l’air  aux  extrémi- 
tés étant  très-diminuée,  l’aiguille  tourne  dans  une  di- 
rection contraire. 


i3. 
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DES  MACHINES  ÉLECTRIQUES. 


1®''-  Des  machines  électriques  ordinaires. 


ia3.  Nous  avon.s  fait  connaître,  dans  le  chapitre  III, 
les  procédés  à l’aide  desquels  on  excite  la  puissance  élec- 
trique dans  les  corps;  il  nous  reste  à exposer  les  appareils 
qui  servent  à donner  à cette  puissance  le  plus  haut  de- 
gré possible  d’énergie.  Ces  appareils  sont  appelés  ma- 
chines électriques  ; ils  se  composent  de  trois  parties 
distinctes  : d’un  plateau  en  verre,  de.  frottoirs  et  de  con- 
ducteurs isolés.  La  forme  et  la  disposition  de  ces  parties 
varient  à l’infini  et  constituent  autant  de  machines.  Les 
conducteurs  servent  à recueillir  et  à conserver  l’électri- 
cité que  les  deux  autres  dégagent  par  leur  frottement 
mutuel. 

Un  tube  de  verre  bien  sec,  ou  mieux  encore  un  bâ- 
ton de  gomme  laque  do  quelques  décimètres  de  longueur, 
frotté  avec  un  morceau  d’étoffe  et  présenté  à une  sphère 
isolée  de  métal,  constitue  la  plus  simple  des  machines. 
Si  l’on  veut  recueillir  en  même  temps  les  deux  électri- 
cités, il  faut  isoler  le  frottoir  et  le  corps  frotté. 

Otto  de  Guerike  a eu  le  premier  l’idée  d’accumuler 
sur  un  corps,  par  le  frottement,  une  grande  quantité 
d’électricité.  Son  appareil  consistait  en  un  globe  de  sou- 
fre, monté  .sur  un  axe  horizontal,  auquel  il  imprimait 
avec  une  main  un  mouvement  de  rotation,  tandis  que  l’au- 
tre était  appliquée  sur  la  surface  du  globe.  lie  frottement 
qui  en  résultait  produisait  un  dégagement  d’électricité 
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assez  considérable  pour  qu’il  fût  accompagné  d’une  traî- 
née lumineuse. 

Au  globe  de  soufre  on  a substitué  un  manchon  de 
verre,  et  à ce  dernier  une  glace  circulaire,  traversée  par 
un  axe  horizontal,  que  l’on  fait  tourner  au  moyen  d’une 
manivelle.  I>a  main  a été  remplacée  par  deux  coussins 
de  peau,  entre  lesquels  tourne  la  glace,  et  l’électricité 
dégagée  sur  le  verre  a été  recueillie  par  des  conducteurs 
métalliques  convenablement  isolés. 

J>es  coussins  doivent  s’appliquer  le  plus  exactement 
possible  sur  le  plateau  et  le  presser  légèrement  ; on  rem- 
plit ces  deux  conditions  en  les  rembourrant  avec  du 
crin  et  les  appliquant  sur  des  ressorts,  qui  font  effort 
pour  les  maintenir  avec  pression  sur  la  glace.  Cette 
disposition  ne  suffit  pas  pour  avoir  un  dégagement 
d’électricité  considérable,  il  est  nécessaire  encore  d’en- 
duire la  surface  des  frottoirs  d’une  composition  métal- 
lique (jui  provoque  la  puissance  électrique. 

Pendant  le  frottement,  le  verre  prend  l’électricité  po- 
sitive et  les  coussins  l’éleeti  icité  négative  : celle-ci , si. 
elle  n’était  pas  enlevée  à clia(|ue  instant,  sc  répandi’ait 
sur  le  verre  , où  elle  neutraliserait  eu  partie  l’électri- 
cité qu'il  possède  : on  évite  cet  inconvénient  en  mettant 
les  coussins  eii  communication  avec  la  terre. 

Une  condition  essentielle  à remplir  dans  la  construc- 
tion des  machines  électriques,  est  que  les  portions  du 
verre,  qui  ont  éprouvé  l’effet  du  frottement,  arrivent 
devant  les  conducteui's  sans  avoir  perdu , par  leur  con- 
tact avec  l’air,  une  quantité  sensible  de  leur  électi’icilé. 
On  y parvient  en  attachant  aux  coussins  des  morceaux 
de  taffetas  gommé  qui , enveloppant  une  partie  du  pla- 
teau , empêchent  <|u’il  ne  perde  son  électricité  jusqu’à 
son  arrivée  au  premier  conducteur.  On  est  dans  l’usage 
d’adapter  à la  machine  autant  de  conducteurs  qu’il  y a 
de  frottoirs,  pour  éviter  que  le  verre  n’entre  sous  un 
frottoir  avant  d’être  déchargé. 

On  doit  apporter  le  plus  grand  soin  à l’isolement-des 
conducteurs.  On  leur  donne  ordinairement  pour  sup- 
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{)orts  des  tubes  pleins  en  verre,  longs  et  minces,  et  dont 
a surface  est  recouverte  de  plusieurs  couches  de  ver- 
nis à la  gomme  applir]uées  à chaud  , lesquelles  isolent 
mieux  que  le  verre  et  se  chargent  moins  d humidilé. 

1 a4*Tcls  sont  les  principes  générauxqui  servent  de  base 
à la  construction  des  machines  électriques.  Nous  allons 
maintenant  faire  connaître  celles  dont  l’emploi  est  le 

Ï)lus  ordinaire,  soit  dans  les  cours  de  physique,  soit  dans 
es  recherches  expérimentales.  La  première  machine  est 
représentée  ( figure  48  )•  Le  plateau  de  verre,  dont  le 
diamètre  varie  depuis  i jusqu’à  5 pieds , tourne  entre 
quatre  coussins  fi.\és  à deux  montants  verticaux.  On 
applique  sur  la  surface  postérieure  de  ces  coussins  des 
plaques  métalliques  destinées  à recueillir  l’électricité  né- 
gative, et  à la  transmettre  au  sol  par  l’intermédiaire 
d’une  chaîne  métallique.  Les  conducteurs  cylindriques 
en  laiton,  soutenus  par  des  pieds  en  verre  et  recouverts 
de  vernis  à la  gomme  laque,  sont  armés  de  pointes  à 
leurs  extrémités  les  plus  rapprochées  de  la  glace,  pour 
soutirer  son  électricité.  Quand  on  veut  disposer  d’une 
grande  quantité  d’électricité,  ces  conducteurs  ne  suffi- 
sent pas,  il  faut  les  mettre  en  communication  avec  un 
système  de  conducteurs  longs  et  cylindriques , suspen- 
dus parallèlement  les  uns  à côté  des  autres.  Cette  dis- 
position est  très-favorable,  quand  on  veut  obtenir  de 
fortes  charges  avec  de  faibles  tensions,  attendu  que  toute 
l’électricité  se  déchargeant  d’un  seul  coup,  plus  les  sur- 
faces sont  étendues,  plus  la  quantité  d’électricité  mise 
en  jeu  est  considérable.  Ces  conducteurs  secondaires 
sont  suspendus  au  plafond  avec  des  cordons  de  soie. 

Volfa  employait  un  système  de  douze  cylindres,  de  6 
lignes  de  diamètre  et  de  8 pieds  de' longueur,  entre 
lesquels  il  établissait  une  communication.  Ce  système 
produisait  de  grandes  étincelles. 

La  seconde  maithine  ( lig.  49)  est  destinée  à don- 
ner alternativement  les  deux  électricités,  et,  sous  ce 
rapport,  ejle  doit  être  préférée  à l’aulre,  qui  ne  donne 
d’ordinaire  que  rélcctricité  positive;  elle  en  diffère  en 
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ce  que  les  deux  paires  de  coussins  élastiques  rembour> 
rés  en  crin  sont  placés  aux  extrémités  d’un  diamètre 
horizontal,  et  que  deux  conducteurs  mobiles  A A'  et  BB' 
sont  disposés  de  manière  à recevoir  l’électricité  que  l’oq 
veut  obtenir.  La  construction  de  cette  machine  est  due 
à Van-Marum  de  Harlem. 

Si  l’on  désire  recueillir  l’électricité  positive,  on  tourne 
le  conducteur  AA'  de  manière  que  les  cylindres  qui  le 
tei'ininent  viennent  se  placer  près  de  l’extrémité  des  gar- 
nitures en  taffetas,  tandis  que  l’autre  conducteur  mo- 
bile est  dans  une  position  horizontale  et  touche  par  ses 
extrémités  aux  coussins.  Dès  l’instant  que  la  machine 
est  mise  en  mouvement , le  plateau  porte  son  électricité 
positive  au  conducteur  vertical;  l’électricité  négative  est 
transmise  au  conducteur  horizontal,  d’où  elle  s’échappe 
dans  le  globe  au  moyen  d’une  petite  chaîne  CC'. 

Veut- on  de  l’électricité  négative,  on  renverse 
les  conducteurs,  c’est-à-dire,  que  celui  qui  était  hori- 
zontal devient  vertical,  et  réciproquement.  H résulte  de 
cet  arrangement,  que  le  conducteur  B B'  se  décharge 
continuellement  par  l’intermédiaire  de  la  chaîne  de  l’é- 
lectricité positive  que  lui  communique  le  plateau,  tan- 
dis que  l’autre  conducteur  prend  aux  coussins  l’électri- 
cité négative  qui  leur  est  propre,  et  la  transmet  au 
conducteur  M. 

machine  de Nairne  (fig.  49-  b.)  est  également  destinée 
à donner  les  deux  électricités.  Comme  elle  existe  dans  tous 
les  cabinets,  nous  croyons  devoir  en  donner  ici  une  des- 
cription succincte.  Elle  est  formée  d’un  cylindre  creux  de 
glace,  de  8 ou  i6  pouc.  de  diamètre,  et  de  i 2 ou  a4  pouc. 
de  longueur,  tournant  entre  deux  piliers  de  verre  verti- 
caux assujettis  à une  forte  table.  Deux  cylindres  en  lai- 
ton, de  même  longueur  que  celui  de  verre,  supportés  par 
des  tubes  isolants,  sont  placés  à peu  de  distance  de  lui. 
L’un  des  cylindres  porte  un  coussin  qui  s’y  adapte  au 
moyen  d’un  ressort  métallique,  destiné  à le  presser  sur 
la  surface  du  cylindre  de  verre.  Un  taffetas  gommé  est 
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COUSU  sur  SOU  bord  supérieur  pour  recouvrir  le  cylin- 
dre et  retenir  l’électricité  qui  tend  à s’échapper.  Le  cy- 
lindre de  métal  qui  porte  le  coussin  est  appelé  conduc~ 
leur  négatif  ^ et  l’autre  conducteur  poûtif.  Veut-on 
recueillir  de  l’électricité  négative,  on  met  en  coiuinuiii- 
cation  le  cylindre  positif  avec  la  terre;  si  l’on  désire  au 
contraire  de  l’électricité  positive , on  isole  seulement  le 
conducteur  positif. 

Il  est  inutile  de  décrire  toutes  les  machines  qui  ont 
été  successivement  imaginées,  attendu  que  les  précé- 
dentes sont  celles  qui  réunissent  toutes  les  conditions 
voulues  pour  obtenir  le  maximum  d’effets. 

ia5.  Avant  de  se  servir  d’une  machine  électrique,  on 
doit  d’abord  essuyer  la  glace  avec  une  étoffe  de  laine  bien 
sèche,  et  dessécher  avec  des  réchauds  les  colonnes  qui 
servent  de  supports  aux  conducteurs.  Il  faut  s’assurer 
également  si  les  taffetas  gommés  qui  enveloppent  le 
plateau  ne  sont  pas  humides.  Relativement  au  choix  que 
l’on  doit  faire  du  plateau,  il  faut  qu’il  soit  le  moins  hy- 
grométrique possible  : celte  condition  est  remplie  toutes 
les  fois  qu’il  est  peu  alcalin.  On  doit  éviter  aussi,  si  on 
a pris  pour  fondant  le  minium,  qu’il  y en  ait  une  trop 
grande  quantité,  dans  la  crainte  que  la  glace  ne  perde 
de  sa  faculté  isolante. 

Une  machine  ne  peut  donner  aux  conducteurs  qu’une 
tension  électrique  limitée,  comme  nous  le  verrons 
dans  le  paragraphe  suivant. 

Divers  appareils  sont  nécessaires  pour  l’usage  de  la 
machine  électrique  : des  chaînes  et  des  tiges  métal- 

liques; 2°  des  conducteurs  sphériques  ou  cylindriques 
en  laiton  fixés  sur  des  pieds  isolants,  que  l’on  puisse 
facilement  transporter;  3°  des  excitateurs,  qui  sont  des 
tiges  métalliques,  avec  des  manches  isolants  tournant  à 
charnière  autour  d’un  centre  commun  ; pour  en  faire 
usage,  on  prend  un  de  ces  manches  dans  chaque  main, 
et  l’on  ouvre  plus  ou  moins  les  branches,  suivant  la 
distance  des  deux  conducteurs  que  l’on  veut  mettre  en 
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communication  avec  les  deux  extrémités.  On  a donne  à 
ces  derniers  appareils  le  nom  excitateur  s ^ parce  qu’ils 
servent  à tirer  des  étincelles,  à les  exciter  d’un  corps  sur 
un  autre.  On  varie  la  forme  des  excitateurs,  mais  le 
principe  de  construction  cst  le  même. 

§ II.  Théorie  de  la  machine  électrique. 

126.  Le  frottement  du  plateau  de  verre  entre  les  cous- 
sins ne  suffit  pas  pour  dégager  de  l’électricité,  il  est  né- 
cessaire de  les  enduire  préalablement  d’une  composition 
métallique,  qui  excite  plus  ou  moins  la  puissance  élec- 
trique. Cette  composition  métallique  est  ou  le  deuto- 
sulfure  d’étain  ou  un  amalgame  composé  de  six  parties 
de  mercure,  deux  de  zinc  et  une  d’étain.  Si  l’on  em- 
ploie le  deuto-sulfure,  on  se  borne  à en  frotter  les  cous- 
sins; quant  à l’amalgame,  on  l’applique  dessus  avec  du 
saindoux.  Dans  ce  dernier  cas,  il  faut  avoir  l’attention 
d’enlever  les  taches  ou  lignes  noires  qui  se  déposent  sur 
le  plateau,  et  de  nettoyer  de  temps  à autre  les  coussins 
pour  enlever  la  poussière  des  corps  environnants , qui 
finissent  par  y adhérer  fortement. 

On  a cherché  à expliquer  l’usage  des  compositions 
métalliques.  Quelques  personnes  ont  pensé  que  l’électri- 
cité produite  était  «lue  uniquement  à la  nature  des  deux 
corps,  et  n’ont  vu  là  qu’un  effet  de  frottement  ordinaire  ; 
d’autres  ont  avancé,  au  contraire,  qu’elle  devait  être  at- 
tribuée aux  altérations  chimiques  qu’éprouvent  ces  com- 
positions. Voyons  quelle  est  l’explication  «|ue  nous  pou- 
vons adopter  dans  l’état  actuel  de  la  science. 

Wollaslon,  comme  nous  l’avons  déjà  vu,  s’est  pro- 
noncé un  des  premiers  en  faveur  de  l’origine  chimique. 
Voici  les  raisons  qu’il  a fait  valoir  pour  soutenir  son 
opinion  : 

Si  l’on  applique  sur  les  coussins  de  la  machine  élec- 
trique un  amalgame  d’argent,  de  platine,  ou  d’or,  de 
métaux  enfin  qui  ne  s’oxident  pas  spontanément,  il  n’y 
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a aucun  signe  d’électricité;  tandis  qu’en  employant  des 
amalgames  de  métaux  oxidables,  les  effets  sont  toujours 
très-marqués.  Il  a trouvé  que  l’amalgame  de  zinc  pro- 
duit plus  d’effet  que  celui  d’étain,  et  que  le  meilleur  est 
celui  qui  renferme  un  mélange  de  zinc  et  d'étain. 

Je  rappellerai  encore  ici,  que  pour  s’assurer  jusqu’à 
quel  point  l’oxidation  facilite  la  production  de  l’électri- 
cité, il  a fait  monter  une  petite  machine  électrique  com- 
posée d’un  cylindre,  d’un  coussin,  d’un  conducteur,  dans 
un  vase  où  l’on  pouvait  changer  l’air  à volonté  et  y in- 
troduire un  gaz  quelconque.  Avec  de  l’acide  carbonique, 
il  lui  fut  absolument  impossible  d’obtenir  aucun  signe 
d’électricité;  mais  ces  signes  reparurent  aussitôt  qu’il  fit 
rentrer  de  l’air  atmosphérique.  On  a avancé,  à la  vé- 
rité, depuis,  que  le  dégagement  avait  lieu,  quoiqu’à  un 
faible  degré,  dans  le  gaz  acide  carbonique  desséché; 
ainsi  cette  expérience  aurait  encore  besoin  d’être 
répétée. 

Les  expériences  de  Wollaston  prouvent  que  l’action 
chimique  exerce  au  moins  une  grande  influence  sur 
le  dégagement  de  l’électricité  dans  les  machines  électri- 
ques, si  toutefois  elle  n’est  pas  une  des  causes  les  plus 
déterminantes. 

Nos  connaissances  actuelles  nous  permettent  de  pré- 
ciser davantage  les  faits.  Nous  avons  vu,  dans  le  cha- 
pitre 111 , qu’il  y a dégagement  d’électricité  dans  les 
corps,  toutes  les  fois  que  leurs  molécules  perdent  leur 
position  naturelle  d’équilibre  par  l’effet  de  la  chaleur, 
des  réactions  chimiques  ou  d’un  ébranlement  mécanique. 
J.es  deux  premières  causes  ont  chacune  leur  mode  d’ac- 
tion; la  troisième  est  dépendante  de  l’une  et  de  l’autre, 
et  particulièrement  de  la  première,  car  il  peut  y avoir 
ébranlement  sans  action  chimique,  tandis  que  l’ébran- 
lement ne  peut  exister  sans  dégagement  de  chaleur.  Re- 
venons un  instant  sur  cette  question. 

Les  phénomènes  thermo  - électriques  prouvent  que 
lorsque  la  chaleur  se  propage  dans  les  métaux  cristalli- 
sés, et  probablement  dans  tous  les  corps,  il  se  manifeste 
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des  courants  électriques -qui  sont  dus  à des  différences 
' dans  le  mode  de  propagation,  suivant  telle  ou  telle  di- 
rection. D’après  cela,  quand  on  frotté  l’un  contre  l’autre 
deux  corps,  dont  fa  nature  est  différente  ainsi  que  l’é- 
tat des  surfaces,  la  chaleur  qui  se  dégage  ne  doit  pas 
se  répaitir  également  dans  chacun  d’eux;  il  peut  alors 
en  résulter  une  séparation  des  deux  électricités.  C’est 
ainsi  qu’en  frottant  un  morceau  de  verre  poli  contre  un 
autre  qui  est  dépoli,  celui-ci  doit  s’échauffer  davantage, 
parce  que  les  particules  de  sa  surface  sont  plus  ébran- 
lées, et  qu’elles  ont  un  pouvoir  absoibant  pour  la  cha- 
leur plus  grand  que  celles  de  la  surface -jjolie  ; elles  se 
trouvent  donc  dans  les  circonstances  voulues  pourpren- 
dre  l’électricité  négative , comme  l’indique  l’expérience. 

Les  phénomènes  de  chaleur  peuvent  donc,  à la  rigueur,  ^ 
suffire  pour  expliquer  le  dégagement  de  l’électricité;  mais 
d’un  autre  côté,  les  expériences  de  Wollaston  prouvent 
qu’il  faut  encore  faire  intervenir  l’action  chimique. 

Je  rappellerai  , à cette  occasion , que  nous  igno- 
rons la  limite  ou  des  réactions  chimiques  cessent  de 
s’opérer  dans  le  frottement  mutuel  de  deux  corps;  peu 
de  recherches  ont  encore  été  faites  à (’el  égard.  Ces  reac- 
tions sont  beaucoup  plus  étendues  qu’on  ne  l’a  pensé 
jusqu’ici,  et  il  n’est  pas  improbable  que  la  plupart  du 
temps  le  dégagement  de  l’électricité,  dans  le  frottement, 
soit  le  résultat  d’effets  électro-chimiques.  Interrogeons 
les  faits,  qui  doivent  seuls  nous  servir  de  guide. 

Si  l’on  porphyrise  dans  un  mortier  d’agate  un  cris- 
tal de  inésotype,  qui  est  un  double  silicate  d’alumine, 
la  poussière  donne  la  réaction  alcaline,  non-seulement 
avec  les  infusions  de  chou,  rouge  et  le  bois  de  campê- 
ciie,  mais  elle  rougit  encore  le  papier  de  curcuma.  L’ef- 
fet produit  est  dû  à l’alcali  mis  en  liberté  par  l’effet  de 
la  trituration,  et  non  à l’action  des  matières  colorantes 
sur  la  mésotype. 

Le  basalte,  le  fcld-spath  et  différentes  laves  qui  ren- 
ferment de  la  potasse  ou  de  la  soude,  laissent  également 
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ëchnpper  ’une  petite  portion  tlo  leur  alcali  par  la  por- 
phyrisation, niais  à un  clegré  moindre  c| ne  la  inésotype. 

Le  fer  oligiste  , plusieurs  silicates  non  alcalins,  le 
cristal  de  roche,  ainsi  que  d’autres  substances,  quand 
elles  ont  été  préalablement  chauffées , puis  lavées  avec 
de  l’eau  distillée,  ne  donnent  pas  la  réaction  alcaline. 

La  pyrite,  soumise  au  même  mode  de  traitement, 
donne  naissance  h du  proto-sulfate  de  fer. 

Le  deuto-sulfiire  d’étain,  celui-là  même  dont  on  se 
sert  pour  enduire  les  coussins  des  machines  électriques, 
se  change  peu  à peu,  par  la  trituration  dans  un  mortier 
d’agate,  en  sous-sulfate  acide  d’étain;  il  en  est  encore 
de  même  quand  on  frotte,  sur  une  plaque  de  cristal  de 
roche,  un  tampon  de  peau,  recouvert  de  deuto-sulfure 
d’étain.  Il  faut  donc  que,  pendant  la  friction,  les  deux 
éléments  du  sulfure  se  soient  oxidés  aux  dépens  de 
l’oxigène  de  l’air. 

I.,es  faits  que  nous  venons  de  présenter  montrent  que 
les  corps  peuvent  se  décomposer  par  le  frottement  ou 
la  trituration.  On  ignore  encore  jusqu’à  quel  point  la 
chaleur  qui  est  dégagée  concourt  à cette  action  ; mais 
le  fait  eu  lui-même,  quelle  que  soit  la  cause  qui  le  pro- 
duise, paraît  démontré. 

Si  nous  nous  reportons  maintenant  à l’influence  bien 
constatée  des  compositions  métalliques  pour  exciter  la 
puissance  électri(|ue  dans  le  frottement,  nous  dirons  d’a- 
bord, que  dans  le  frottement  des  coussins  recouverts  de 
deuto-sulfure  d'étain  sur  le  plateau  de  la  machine,  il  y a 
production  d’un  composé  acide , résultant  de  la  combinai- 
son de  l’oxigène  de  l’air  avec  le  soufre  et  l’étain.  Si  l’on 
rapproche  ce  résultat  du  fait  observé  par  Wollaslon,  que 
la  machine  électrique  ne  fonctionne  pas  dans  le  vide,  ou 
excessivement  peu,  nous  voyons  que  l’air  qui  adhère  à 
la  surface  du  plateau  cède  au  soufre  et  à l’étain  son  oxi- 
gène;  pendant  cette  réaction,  l’oxigène  prend  l’électricité 
positive  et  la  transmet  an  corps  auquel  il  adhère,  c’est- 
à-dire  au  plateau  de  verre,  tandis  que  les  bases  laissent 


Digitized  by  Google 


CHAPITRE  V. 


ao5 

écliappei'  de  rélectricilc  négative  dont  s’empare  le  frot- 
toir. Nul  doute  que  ces  effets  n’aient  lieu  dans  la  machine 
électrique  : sont-ils  les  seuls  qui  concourent  à la  pro- 
duction de  l’électricitc?  Nous  n’osons  l’affiriner. 

Je  ferai  remarquer  que  lorsqu’on  aura  des  moyens 
plus  précis  que  ceux  que  nous  possédons  pour  constater 
les  plus  faibles  changements  chimiques,  on  rapportera 
probablement  à des  réactions  chimiques  un  grand  nom- 
bre d’effets  électriques  de  frottement. 

Quelles  que  soient  les  causes  déterminantes  du  déga- 
gement de  rélectricité  par  friction,  l’intensité  de  l’élec- 
tricité dégagée  dans  une  machine  quelconque  a toujours 
une  limite  qui  ne  saurait  être  dépassée.  Supposons  que 
le  plateau,  après  avoir  été  frotté  entre  les  coussins,  ait 
communiqué  aux  corps  environnants  l’électricité  qu’il  a 
acquise,  le  plateau  ira  se  charger  de  nouveau  et  conti- 
nuera à transmettre  aux  conducteurs  de  l’électricité  po- 
sitive, jusqu’à  ce  que  la  tension  de  celle-ci  soit  la  même 
et  sur  le  verre  et  sur  les  conducteurs;  quand  ou  aura 
atteint  ce  terme,  il  sera  impossible  de  leur  donner  plus 
d’électricité,  ils  reprendront  seulement  au  plateau  la 
quantité  qu’ils  auront  perdue  à chaque  instant  dans 
l’air. 

§ III.  Des  machines  électro-magnétiques. 

127.  Nous  avons  vu  qucM.  Faraday  avait  découvert  que 
les  aimants  naturels  ou  artificiels  jouissaient  de  la  pro- 
priété de  produire  des  courants  par  influence,  ou,  pour 
nous  servir  de  ses  expressions,  par  induction,  dans  un  fil 
de  métal,  situé  à une  distance  convenable.  Il  a fait  voir 
aussi  que  l’on  pouvait  obtenir,  dans  les  mêmes  circon- 
stances, une  étincelle  électrique. 

Après  cette  découverte  importante,  plusieurs  physi- 
ciens ont  cherché  à disposer  un  appareil  pour  ob- 
tenir une  suite  continue  d’étincelles  avec  un  aimant. 
Parmi  les  machines  électriques  construites  sur  ce  prin- 
cipe, je  citerai  particulièrement  celle  de  M.  Pixii  fils, 
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qui  a eu  l’idée  de  faire  changer  continuellement  de  place 
à l’aimant  par  rapport  à l’étrier  fixe,  au  moyen  d’un 
mouvement  très- doux  à produire,  \oici  la  description 
de  cette  machine  : 

Les  deux  pièces  principales  (fig.  5o  ) sont  un  aimant 
en  acier  trempé  et  un  étrier  en  fer  à clieval  (fer  doux), 
sur  chacune  des  branches  duquel  est  enroulé  un  fil  de 
cuivre  recouvert  de  soie.  La  partie  inférieure  de  l’aimant, 
qui  est  coudée,  est  fixée  à un  axe  vertical,  auquel  on 
imprime  un  mouvement  de  rotation.  L’étrier  est  fi.xe;  la 
partie  supérieure  est  coudée,  et  ses  branches  verticales 
viennent  affleurer  celles  de  l’aimant,  sans  néanmoins  les 
toucher.  On  fait  tourner  l’aimant,  au  moyen  d’une  ma- 
nivelle et  d’une  roue  d’angle  verticale  qui  engrène  un 
pignon  horizontal  de  même  axe  que  l’aimant,  lequel  axe 
est  au-dessous  du  coude  de  cet  aimant.  Le  tout  est  monté 
sur  un  châssis  en  bois. 

L’un  des  bouts  du  fil  de  cuivre  enroulé  sur  l’étrier 
plonge  dans  une  capsule  contenant  du  mercure,  posée 
sur  la  traverse  supérieure  du  châssis;  et  l’autre  bout  est 
placé  très-près  de  la  surface  du  mercure.  Lorsqu’on  fait 
tourner  la  roue  d’angle,  le  choc  des  dents  de  cette  roue 
contre  celles  du  pignon  fait  varier  le  châssis,  et  ce  petit 
mouvement  se  communiquant  à la  surface  du  mercure, 
le  bout  du  fil  de  cuivre  voisin  de  cette  surface  est  alter- 
nativement dans  l’air  et  dans  le  mercure  ; et  lorsqu’il  sort 
du  flot  do  mercure,  on  aperçoit,  à son  extrémité,  l’étin- 
celle électrique.  L’aimant  tournant  rapidement  sur  son 
axe,  les  étincelles  se  succèdent  sans  interruption. 

A chaque  demi-révolution  de  l’aimant,  les  deux  bouts 
polaires  nord  et  sud  de  cet  aimant  sont  en  conjonction 
avec  ceux  de  l’étrier  aimanté  par  influence;  c’est  pour- 
quoi deux  étincelles  successives  sont  dues  à des  électri- 
cités contraires.  Je  donnerai  ici  les  dimensions  des  prin- 
cipales pièces  de  la  machine  électro-magnétique  qui  a 
été  construite  par  M.  Pixii.  L’aimant,  en  acier  trempé, 
du  poids  de  deux  kilogrammes,  en  porte  1 2 ; sa  section 
transversale  est  un  rectangle  dont  les  côtés  ont  10  et 
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35  millimètres.  Sa  hauteur,  dans  le  sens  de  l’axe  verti- 
cal de  figure  et  de  rotation,  est  de  21  centimètres;  l’ou- 
verture, ou  l’écartement  des  pôles,  de  2 centimètres. 

L’étrier  est  une  pièce  cylindrique  de  fer  doux  coudée 
en  fer  à cheval;  le  diamètre  des  branches  parallèles  est 
de  i3  millimètres,  la  hauteur  de  ses  branches,  d’environ 
8 centimètres.  La  longueur  du  fil  de  cuivre  eiiioulé  sur 
l’étrier  est  de  5o  mètres,  et  son  poids  d’un  quart  de  ki- 
logramme. 


§ IV.  De  l’étincelle  électrique, 

1 28.  Jusqu’ici  nous  n’avons  considéré  le  fluide  électrique 
que  sous  le  rapport  des  attractions  et  répulsions,  et  de 
son  état  d’équilibre  sur  la  surface  des  corps;  mais  il  se 
manifeste  encore  à nos  yeux  par  d’autres  propriétés,  dont 
nous  devons  parler  à l’occasion  des  machines  électri- 
ques. 

Lorsqu’on  approche  d’un  corps  conducteur  un  tube 
de  verre  suffisamment  électrisé,  on  voit  s’élancer  avec 
explosion,  du  tube  vers  ce  corps,  une  étincelle  qui  est  le 
résultat  de  la  réunion  des  deux  électricités.  Dans  les  temps 
secs,  on  aperçoit  sur  le  frottoir,  à mesure  que  l’on  pro- 
mène le  tube,  une  lueur  bleuâtre.  Avec  la  machine  élec- 
trique les  effets  sont  plus  marqués  et  l’étincelle  est  visi- 
ble, même  en  plein  jour;  elle  est  accompagnée  en  outre 
d’une  odeur  caractéristique  de  soufre  et  de  phosphore, 
que  l’on  peut  rapporter  peut-être  aux  changements  chi- 
miques qui  s’opèrent  dans  le  frottement.  Ce  qui  m’engage 
à émettre  cette  opinion,  c’est  qu’en  frottant  les  coussins 
avec  du  deuto-sulfure  d’étain,  le  plateau  conserve  la 
même  odeur  pendant  quelques  instants,  après  que  l’étin- 
celle a paru.  En  général,  le  fluide  électrique  n’émet 
aucune  lumière  lorsqu’il  est  eu  équilibre  sur  un  corps; 
cette  lumière  ne  se  manifeste  à nos  yeux  que  lorsqu’il  est 
en  mouvement,  et  dans  le  cas  encore  où  les  deux  fluides  ont 
une  tension  suffisante.  L’électricité,  qui  se  dégage  de  nos 
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madiines  ordinaires,  en  s’écoulant  dans  la  terre  par  im 
fil  métallique,  ne  donne  aucune  lueur,  toutes  les  fois  que 
cet  écoulement  peut  s’effectuer  sans  difficulté;  mais  il 
n’en  est  pas  de  même  quand  on  opère  avec  une  machine 
très-puissante. 

Van  Manim,  dans  la  description  qu’il  nous  a donnée 
de  la  grande  machine  du  Musée  de  Tajler,  dit  que  l’é- 
lectricité qui  s’en  écoule,  dans  le  sol , par  un  fil  de  métal 
de  cinquante  pieds  de  longueur,  rcntourc  d’une  lueur 
brillqnte.  Cette  lueur  provient  de  l’action  sur  les  corps 
environnants  delà  portion  de  l’électricité  qui  n’a  pu  s’é- 
couler dans  le  sol. 

La  tension  de  l’électiâcité  qui  est  nécessaire  pour’ 
produire  de  la  lumière,  dépend,  comme  nous  allons  le 
voir,  d’un  grand  nombre  de  causes,  mais  particulière- 
ment de  la  nature  des  corps,  de  leur  forme,  et  des  mi- 
lieux gazeux  que  traverse  la  décharge  électrique. 

Avec  les  corps  anguleux,  il  faut  une  tension  moins 
grande  que  pour  des  corps  de  forme  arrondie.  Une  con- 
dition indispensable,  dans  les  deux  cas,  est  que  la  tension  , 
de  l’électricité  soit  suffisante  pour  vaincre  la  résistance 
de  l’air.  Une  machine  très-forte  donne  des  étincelles 
depuis  20  jusqu’à  3o  pouces  de  longueur. 

Pour  montrer  les  diverses  propriétés  de  la  lumière 
électrique,  on  est  dans  l’habitude  de  se  servir  de  plu- 
sieurs appareils,  qui  se  trouvent  dans  tous  les  cabinets. 

I>es  tubes  étincelants  sont  des  tubes  sur  lesquels  ou 
colle  en  spirale  de  petites  losanges  en  étain,  dont  les 
pointes  sont  très-rapprochées  les  unes  des  autres;  à leurs 
extrémités  sont  fixées  des  boules  de  métal  qui  communi- 
quent avec  les  losanges  les  plus  l’approchées.  Si  l’on  tient 
à la  main  un  de  ces  tubes,  par  un  des  bouts,  et  que  l’on 
tire  de  l’autre  des  étincelles  d’une,  machine  électrique, 
on  les  voit  jaillir  eu  même  temps  entre  toutes  les  pointes, 
et  le  tube  paraît  lumineux.  Nous  passons  sous  silence 
d’autres  appareils,  tels  que  les  carreaux  étincelants, 
magiques,  etc.,  dont  la  construction  repose  sur  le  même 
principe. 
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L’électricité  négative,  en  s’écoulant  par  des  pointes, 
ne  donne  jamais  des  aigrettes  aussi  brillantes,  aussi  di- 
vergentes et  aussi  alongées  que  l’électricité  positive.  Elle 
se  montre  sous  la  forme  d’un  trait  de  feu , qui  sc  divise 
à une  certaine  distance  en  rayons  étincelants. 

Le  fluide  électrique  n’est  retenu  à la  surface  des  corps 
que  par  la  pression  de  l’air,  mais  si  on  lui  fait  traver- 
ser un  tube,  dans  lequel  on  a fait  le  vide,  il  s'e  dissipe,  et 
toute  la  capacité  intérieure  se  trouve  alors  remplie  d’une 
lumière  plus  ou  moins  vive. 

i3o.  Les  couleurs  de  la  lumière  électrique  varient 
suivant  la  nature  des  corps,  la  force  de  l’étincelle  et  la 
pression  des  gaz  qu’elle  traverse.  En  général,  les  ctiii- 
celles  sont  d’autant  plus  brillantes  que  les  substances 
entre  lesquelles  elles  éclatent  conduisent  mieux  l’électri- 
cité. Le  bois  et  d’autres  corps  mauvais  conducteurs  ne 
produisent  qu’un  courant  faible  et  d’une  couleur  rouge. 
L’expérience  suivante,  qui  est  rapportée  par  Singer  (i), 
mérite  d’être  signalée. 

Soit  un  morceau  de  bois  de  sapin,  peu  résistant,  d’en- 
viron trois  pouces  de  long  et  d’un  pouce  et  demi  dans  ses 
autres  dimensions;  on  enfonce  obliquement  à sa  surface 
dans  le  sens  des  fibres  du  bois  et  à une  profondeur  d’à 
peu  pi'ès  un  huitième  de  pouce  deux  pointes  en  fer  un  peu 
longues,  placées  à une  distance  d’environ  un  pouce  et 
demi  l’une  de  l’autre.  Si  l’on  fait  passer  une  forte  étin- 
celle à travers  le  bois,  pour  se  porter  d’une  pointe  à 
l’autre , la  lumière  qui  en  résulte  prend  des  couleurs 
différentes , suivant  qu’elle  traverse  une  portion  de 
bois  plus  ou  moins  profonde.  En  enfonçant  une  pointe 
plus  que  l’autre,  afin  que  l’étincelle  passe  obliquement, 
on  peut  apercevoir  toutes  les  couleurs  du  prisme  à la 
fois.  Cette  expérience  fait  spectacle. 

Cette  modification  dans  les  teintes  de  la  lumière  élec- 
trique SC  retrouve  quand  certains  corps  brûlent,  selon 


(i)  Élcmenls  de  l’Élcctricité , traduction  française,  p.  104. 
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que  la  combustion  est  plus  ou  moins  vive.  Le  soufre, 
par  exemple,  quand  il  commence  à brûler,  donne  une 
lumière  violette,  comme  celle  d’une  faible  électricité; 
elle  est  blanche  au  contraire  lorsqu’il  est  fortement  em- 
brasé. 

1 3 1 . Quand  l’électricité  a une  grande  tension,  les  étincel- 
les dans  l’air  sont  longues,  et  forment  des  lignes  conti- 
nuellement brisées  et  courbes;  cet  effet  tient  à ce  que 
le  fluide  électrique,  se  mouvant  avec  une  extrême  rapi- 
dité, condense  l’air  qui  est  en  avant  de  lui,  et  le  rend 
par  conséquent,  dans  cette  direction,  plus  résistant  que 
celui  qui  est  placé  latéralement. 

La  lumière  devient  blanche  et  brillante  lorsque  l’on 
condense  l’air;  elle  se  divise,  s’affaiblit,  et  prend  une 
teinte  rougeâtre  en  le  laréfiant.  Les  différents  gaz  n’ont 
d’autre  action  que  celle  qui  est  relative  à leur  densité  : 
ainsi  l’étincelle  est  blanclie  et  vive  dans  le  gaz  acide 
carbonique,  rouge  et  faible  dans  le  gaz  hydrogène,  comme 
dans  les  cas  où  l’électricité  n’est  retenue  que  faiblement 
sur  la  sui  face  des  corps. 

On  observe  les  effets  de  la  lumière  dans  le  vide  et  les 
gaz  avec  des  tubes  de  8 ou  lo  pieds  de  longueur,  dans 
lesquels  on  peut  faire  le  vide  à volonté  et  y introduire 
les  corps  gazeux.  L’une  des  extrémités  est  mise  en  com- 
munication avec  la  machine,  au  moyen  d’une  petite  boule 
de  métal  vis.séc  sur  la  virole,  et  l’autre  avec  le  sol. 

On  se  sert  aussi  d’un  appareil  qu’on  nommait  jadis cur//’ 
électrique,  lig.  5o  bis,  lequel  est  formé  d’un  vase  eu  verre  de 
forme  ellipsoïde,  à l’une  des  extrémités  duquel  est  adapté 
un  tube  à robinet,  et  à l’autre  une  tige  à bouton  passant 
dans  une  boîte  à cuir.  On  fait  le  vide  à volonté,  en  vis- 
sant le  tube  sur  la  platine  d’une  machine  pneumatique. 

Lorsqu’on  veut  observer  les  effets  de  l’électricité  dans 
un  vide,  aussi  parfait  que  celui  que  nous  pouvons  pro- 
duire, on  opère  dans  le  vide  liaroinétrique. 

Les  premiers  effets  de  ce  genre  ont  été  observés  par 
Picard,  en  1660.  En  agitant  le  mercure  dans  un  baro- 
mètre, il  fut  étonné  de  voir  une  apparence  lumineuse  se 
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répandre  dans  la  partie  vide.  Cette  apparence  était  due  à 
l’électricité  que  le  mercure  très-sec  dégageait  dans  son 
frottement  contre  les  parois  du  tube. 

1 3-2.  La  couleur  varie,  avons-nous  dit,  suivant  la  nature 
des  corps,  c’est-à-dire  suivant  leur  degré  de  conducti- 
bilité. En  voici  des  preuves  : des  étincelles  tirées  à tra- 
vers des  balles  de  bois  ou  d’ivoire  ont  une  couleur  cra- 
moisie ; celles  que  l’on  tire  de  la  surface  d’un  cuivre 
argenté  ont  une  teinte  verte  et  brillante  ; une  longue 
étincelle  (jui  passe  sur  le  charbon  en  poudre  est  jaune, 
(in  a clierclié  à décomposer  l’électricité  avec  le  prisme; 
on  y a retrouvé  à la  vue  simple  toutes  les  couleurs  qui 
composent  la  lumière  solaire  ; mais , en  observant  le 
spectre  avec  une  bonne  lunette,  on  a trouvé  qu’il  man- 
quait dos  teintes,  qui  ne  sont  pas  celles  dont  le  spectre 
solaire  est  privé. 

1 33.Davy  s’estoccupé  de  rechercbcs  sur  la  lumière  élec- 
trique, dans  l’espoir  de  remonter  à la  cause  qui  la  pro- 
duit. Il  s’est  appliqué  surtout  à constater  jusqu’à  quel 
point  la  présence  de  la  matière  pondérable,  dans  le  mi- 
lieu tiaversé  parla  décharge  électrique,  est  nécessaire 
à la  production  des  effets  lumineux.  Il  a pris  un  tube  re- 
courbé (fig.  5 1),  ayant  une  branche  fermée  et  plus  longue 
que  l’autre.  Un  iil  de  platine  fut  soudé  à l’extrémité  de 
la  branche  fermée,  de  manière  qu’une  paitie  était  en 
dedans  et  l’autre  en  dehors.  Ce  tulie,  au  moyen  de  vi- 
roles et  de  vis  convenables , pouvait  être  adapté  à un 
récipient  dans  lequel  on  pouvait  faire  le  vide.  La  bran- 
che du  tube  fermée  ayant  été  remplie  de  mercure  ré- 
cemment purifié, on  fit  le  vide  dans  la  branche  ouverte; 
en  tournant  un  robinet  convenablement  placé  pour 
établir  une  communication  avec  le  récipient,  il  était 
facile  de  se  procurer  un  vide  d’une  grande  ou  d’une 
petite  étendue,  en  tournant  le  robinet;  afin  d’empê- 
cher que  le  mercure  ne  descendît  trop.  Après  plusieurs 
essais,  il  trouva  que  la  colonne  privée  de  la  plus  petite 
partie  d’air  possible,  était  perméable  à l’électricité;  que 
i’oa  y apercevait  des  apparences  lumineuses , soit  avec 
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l’étincelle  ordinaire,  soit  avec  le  choc  d’iine  bouteille 
de  Leyde;  que  la  garniture  en  étain  qui  enveloppait 
extérieurement  le  tube  se  chargeait  d’électricité  et  que  les 
répulsions  et  les  attractions  avaient  lieu  également  dans  le 
-vide  le  plus  parfait.  Lorsqu’on  élevait  la  température  du 
mercure,  en  plaçant  la  branche  recourbée  du  tube  sur  un 
réchaud  ou  dans  un  bain  de  mercure,  la  lumière  élec- 
trique paraissait  dans  la  vapeur  avec  une  couleur  verte, 
vive,  et  de  grande  intensité.  En  élevant  graduellement 
la  température  jusqu’à  l’ebullition  du  mercure,  la  de- 
charged’unc  batterie  de  quelques  bocaux  y produisait  une 
lumière  dont  l’éclat  était  des  plus  brillants.  A mesure  que 
la  température  diminuait , la  couleur  perdait  sa  viva- 
cité, et  à ao"  au-dessous  de  zéro  du  thermomètre  de 
far.,  la  lumière  était  si  faible,  qu’on  ne  pouvait  l’aper- 
cevoir que  dans  une  obscurité  très- profonde.  Pendant 
l’ébullition  du  mercure,  le  phénomène  était  des  plus 
éclatants.  Pendant  la  formation  et  la  condensation  des 
globules  de  vapeur  mercurielle,  l’électricité  produite  par 
le  frottement  du  mercure  contre  le  verre  se  transmettait 
à travers  la  vapeur,  avec  des  étincelles  si  brillantes , 
qu’elles  étaient  visibles  en  plein  jour. 

Lorsqu’il  introduisait  dans  le  vide  mercuriel  la  plus 
petite  quantité  d’air,  la  couleur  changeait  du  vert  au 
vert  de  mer;  par  une  nouvelle  addition,  elle  passait  au 
bleu  ou  au  pourpre.  Davy  a essayé  ensuite  de  faire  le 
vide  au-dessus  de  l’alliage  fusible  de  bismuth  et  d’é- 
tain, afin  de  ne  pas  avoir  de  quantités  appréciables  de 
matières  pondérables  en  vapeur;  la  lumière,  dans  ce 
dernier  cas , était  jaune  et  de  la  phosphorescence  la 
plus  pâle. 

En  faisant  le  vide  avec  l’huile  d’olive  et  le  chlorure 
d’antimoine,  Davy  a trouvé  que  la  lumière  produite  par 
l’électricité  à travers  la  vapeur  du  chlorure  était  plus  " 
grande  que  celle  qui  avait  lieu  dans  la  vapeur  d’huile. 
Ces  expériences  l’ont  mis  à même  d’exprimer  l’opinion 
suivante  sur  l’origine  de  la  lumière  et  de  la  chaleur  dans 
les  décharges  électriques  : ces  deux  effets  dépendent 
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principalement  de  propriétés  qui  appartiennent  à la 
matière  pondérable  à travers  laquelle  elles  sont 
transmises  ; mais  l’espace  où  il  n’y  a pas  de  quantité- 
appréciable  de  cette  matière  est  capable  également  de 
produire  les  phénomènes  électriques.  Ces  faits  lui  ont 
paru  favorables  à l’idée  que  les  phénomènes  électriques 
sont  produits  par  un  ou  plusieurs  fluides  très-subtils  ; 
mais  il  ne  lui  a pas  semblé  improbable  que  les  particules 
superficielles  des  corps  qui  sont  détachées  par  le  pouvoir 
répulsif  du  calorique  pour  former  de  la  vapeur,  puissent 
être  également  séparées  par  les  forces  électriques  d’où 
résultent  des  apparences  lumineuses  dans  le  vide,  privé  de 
toute  autre  matière,  uniquement  par  la  destruction  de 
leurs  états  électriques  opposés. 

134.  Une  expérience  très-simple  démontre,  de  la  ma- 
nière la  plus  positive, que  la  lumière  électrique  produite 
par  la  décharge  d’une  forte  batterie  électrique  dans  le 
vide,  donne  une  lumière  aussi  vive  et  aussi  brillante  que 
lorsque  la  décharge  a lieu  dans  l’air.  Il  suffit  pour  cela 
de  prendre  un  récipient  en  verre,  traversé  dans  sa 
partie  supérieure  par  une  tige  en  laiton  , qui  soit  ter- 
miné des  deux  côtés  par  une  petite  boule  de  métal; 
dans  la  partie  inférieure  se  trouve  une  autre  tige  di.s- 
posée  de  la-  même  manière.  Ces  deux  tiges  entrent  avec 
frottement  dans  des  boîtes  h cuir  et  peuvent  être  rap- 
prochées ou  éloignées  à volonté  l’une  de  l’autre;  on  les 
tient  à une  distance  de  un  à deux  centimètres.  On  prend 
une  batterie  d’un  certain  nombre  de  bocaux,  électrisés  à 
saturation,  et  après  avoir  fait  le  vide  dans  le  récipient, 
aussi  parfaitement  qu’il  est  possible,  on  met  en  commu- 
nication la  garniture  extérieure  avec  l’une  des  tiges,  et 
l’intérieure  avec  l’antre;  la  décharge  s’opère  alors  avec 
les  mêmes  phénomènes  lumineux  que  ceux  que  l’on  ob- 
serve dans  l’air.  Cette  expérience  prouve  que  si  l’électri- 
cité, qui  a une  tension  peu  considérable,  donne  une'  lu- 
mière faible  et  diflusedans  le  vide,  cette  lumière  devient 
vive  et  éclatante  quand  la  tension  électrique  est  con- 
sidérable. Il  est  difficile  d’admettre , dans  ce  cas , que 
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la  très-petite  quantité  tl’air  qui  se  trouve  dans  le  milieu 
oïl  se  produit  l’explosion  soit  la  cause  des  effets  lumineux 
aussi  marqués  que  ceux  que  l’on  observe. 

Voilà  où  s’arrêtent  les  expériences  et  commencent  par 
conséquent  les  coujeeturcs. 

1 35.  Quelle  est  la  cause  de  la  lumière  qui  accompagne 
ordinairement  le  passage  de  l’électricité  d’un  corps  dans 
un  autre?  Cette  question  est  encore  un  point  de  con- 
troverse entre  les  physiciens.  La  lumière  est-elle  due 
uni(|ucment  à la  décomposition  ou  à la  recomposition 
des  (leux  fluides  qui  forment’par  leur  réunion  le  fluide 
neutre,  ou  bien  résulte-t-elle  de  leur  passage  à travers 
des  matières  pondérabli‘s , cpii,  étant  refoub-es  sur  elles- 
mêmes,  produisent  de  la  lumière  et  de  la  cbaleur?  Dans 
ce  cas-ci  l’électricité  agirait  comme  une  force  mécanique. 
C’est  ce  que  nous  allons  examiner. 

L’expérience  prouve  que  la  densité  des  milieux,  tra- 
versés par  l’étincelle,  influe  singulièrement  sur  l’éclat, 
l’intensité  et  la  couleur  de  la  lumière  ; que  lorsque 
cette  densité  est  très-petite  , la  lumière  devient  dif- 
fuse et  rougeâtre;  que  dans  le  cas  où  elle  est  forte,  la 
lumière  est  vive  et  brillante.  Ces  faits  indi(|uent  donc 
([ue  la  matière  pondérable  modifie  singulièrement  la 
lumière  électrique,  si  elle  n’est  pas  la  cause  du  phé- 
nomène. 

D’un  autre  côté,  l’expérience  prouve  que  dans  le 
vide  le  plus  parfait  que  nous  puissions  faire  sous  des 
métaux  en  fusion,  dont  les  particules  ne  sont  pas  sen- 
siblement volatiles,  il  y a encore  de  faibles  apparences 
lumineuses;  si  l’on  veut  les  attribuer  à la  matérialité,  il 
faut  donc  admettre  que  les  décharges  électriques  déta- 
client  des  conducteurs  métalliques  des  particules  dont 
il  nous  est  impossible  de  reconnaître  la  présence  avec 
les  réactifs  cbiini((iies  dont  nous  pouvons  disposer  et 
(|ui  servent  de  véhicules. 

Si  l’on  veut  attribuer  la  lumière  produite  dans  l’air  à 
la  compression  de  ses  parties  constituantes,  nous  oppose- 
rons l’expérience  de  M.  Thénard,  qui  prouve  que  la 
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compression  des  gaz  ne  donne  jamais  lieu  à un  dégage- 
ment do  lumière,  et  que  celui  que  l’on  a observé  doit 
être  attribué  à la  présence  de  corps  étrangers.  Depuis  que 
l’on  considère  les  atomes  des  corps  comme  possédant  cba- 
cun  une  électricité  propre,  dont  l’action  est  dissimulée 
au  dehors  par  une  atmosphère  d’électricité  contraire  qui 
l’entoure  de  toutes  parts,  on  pense  que  la  propagation  du 
fluide  électrique  s’effectue  par  une  suite  de  décomposi- 
tions et  de  recompositions  du  fluide  naturel  qui  forme 
cette  atmosphère.  La  lumière  et  la  chaleur  qui  accom- 
pagnent ce  phénomène  ne  seraient  que  la  conséquence 
de  c%s  diverses  actions. 

Soient  m'deux  molécules  possédant  chacune  deux 
pôles  électriques  ou  un  seul  avec  leurs  atmosphères. 
Dans  l’état  ordinaire,  toutes  les  forces  électriques  se  font 
équilibre;  mais  aussitôt  ([ue  cet  état  est  rompu,  les  mo- 
lécules oscillent,  et  il  s’opère  continuellement  entre  elles 
des  décompositions  et  recompositions  de  fluide  neutre. 
Si  ces  osc  illations  ont  une  vitesse  suffisante,  on  aura  de 
la  chaleur  et  de  la  lumière.  Quand  un  corps  conducteur 
est  mis  en  contact  avec  un  conducteur  électrisé,  il  prend 
à celui-ci  une  certaine  quantité  de  son  électricité,  qui 
se  propage  d’une  molécule  à une  autre  par  une  suite  de 
décompositions  et  de  recompositions.  Supposons  main-, 
tenant  tpie  la  quantité  d’électricité  transmise  soit  assez 
puissante  pour  paiaivscr  les  actions  des  pôles  électri- 
ques, il  en  résultera  que  les  molécules,  se  trouvant 
toutes  électrisées  de  la  même  manière,  se  repousseront; 
dès  lors  il  y aura  dilatation  et  séparation  de  ces  mê- 
mes inolécules.  Dans  ce  cas,  l’élévation  de  température 
et  la  lumière  proviendront  de  la  combinaison  de  toutes 
les  atmosphères.  Nous  aurons  l’occasion  de  faire  remar- 
quer à plusieurs  reprises,  dans  le  cours  de  cet  ouvrage, 
que  le  fluide  électri(|ue , toutes  les  fois  qu’il  circule  libre- 
ment dans  un  fil  métallique,  ne  change  ni  sa  tempéra- 
ture, ni  sa  constitution  ; mais  que  pour  peu  qu’il  ren- 
contre des  obstacles  sur  sa  route,  une  portion  circule 
librement,  tandis  que  l’autre  cesse  d’agir  comme  force 
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électrique,  et  tend  à élever  la  température  et  même 
quelquefois  à t abaisser. 

Il  n’a  été  question , dans  ce  qui  précède,  que  des  effets 
produits  quand  les  molécules  sont  ébranlées  ; mais  rien 
ne  s’oppose  à ce  qu’il  ne  s’en  manifeste  de  semblables 
quand  I ether,  ou  les  atmosphères  électriques  qui  le  repré- 
sentent, reçoit  un  ébranlement.  Les  phénomènes  chimi- 
ques qui  s’opèrent  sous  l’influence  de  la*  lumière  solaire 
viennent  à l’appui  de  cette  conjecture.  En  général,  toutes 
les  causes  qui  dérangent  l’état  d’équilibre  des  molécu- 
les ou  celui  de  leurs  atmosphères  mettent  en  mouve- 
ment une  certaine  quantité  d électricité,  et  les  disposent 
à former  de  nouvelles  combinaisons.  Nous  traiterons 
plus  tard  cette  question. 

1 3(1.  ]ja  question  relative  ,à  la  lumière  électrique  est 
maintenant  bien  posée  : les  chimistes  la  font  dépendre 
de  phénomènes  résultant  de  propriétés  électriques  in- 
hérentes aux  atomes  dès  corps,  et  les  physiciens,  du 
moins  quelques-uns,  la  considèrent  comme  l’effet  de  la 
compression  opérée  par  l’explosion  de  l’électricité  sur  les 
parties  constituantes  de  l’air,  ou  les  corpuscules  qui  se 
trouvent  dans  les  milieux  qu’elle  traverse.  Dans  l’état 
actuel  de  la  science,  nous  devons  admettre  l’une  et 
l’autre  cause. 
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§ I®*".  Du  condensateur. 

137.  Lorsque  deux  disques  A etB(fig.52),  séparés  par 
un  plateau  de  matière  isolante,  de  gomme  laque  ou  de 
verre,  possèdent  l’un  et  l'autre  une  quantité  égale  d’é- 
lectricité contraire,  le  plateau  intermédiaire  s’oppose  à 
leur  recomposition  ; mais  il  n’empêche  pas  quelles 
n’exercent  l’une  sur  l’autre  une  action  par  influence, 
dont  nous  avons  déjà  étudié  les  effets , et  qui  masque 
leur  action  propre  sur  les  corps  environnants  : on  dit 
alors  que  les  deux  électricités  sont  dissimulées.  Au  lieu 
d’un  plateau  de  verre , on  peut  employer  une  couche 
d’air,  comme  l’a  fait  Æpinus.  Ayant  pris  pour  plateaux 
deux  grandes  plaques  circulaires  de  bois,  revêtues  de 
feuilles  d’étain,  il  les  électrisa  chacune  différemment,  les 
rapprocha,  et  remarqua  que  leurs  actions  étaient  dissi- 
mulées. Toutes  les  fois  que  l’action  attractive  des  deux 
fluides  est  suffisante  pour  vaincre  la  résistance  que  lui 
oppose  le  corps  isolant,  celui-ci  est  percé  en  un  ou 
plusieurs  points  par  l’effet  de  la  décharge.  Si  l’on  établit 
directement  la  communication  entre  les  deux  disques 
avec  un  arc  métallique,  la  recomposition  des  deux  élec- 
tricités s’opère  immédiatement.  Telles  sont  les  propriétés 
.générales  des  électricités  dissimulées. 

Supposons  maintenant  que  les  deux  disques  A et  B, 
qui  sont  séparés  par  un  disque  de  matière  isolante , 
soient  parfaitement  homogèues,  et  qu’on  leur  communi- 
que la  même  quantité  d’électricité  contraire  ; supposons, 
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en  outre,  que  le  disque  intermédiaire  soit  partout  de  la 
même  épaisseur , et  que  l’appareil  soit  isolé,  l’expérience 
prouve  qu’il  n’existe  aucun  point  sur  chaque  disque  où 
la  tension  soit  tout-à-fait  nulle.  Un  explique  ainsi  ce  fait  : 
le  disque  intermédiaire  ayant  une  certaine  épaisseur,  les 
deux  électricités,  qui  sont  égales  en  quantités,  ne  peuvent 
être  dissimulées  complètement  qu’au  contact;  lorsqu’elles 
se  trouvent  à une  certaine  distance  l’une  de  l’autre,  il 
fiiut  que  l’une  soit  plus  forte  que  l’autre  pour  compenser 
^ la  distance  ; cela  exige  qu’il  reste  une  petite  quantité 
d’électricité  libre  sur  rime  des  surfaces  : en  la  lui  enle- 
vant, c’est  l’autre  disque  qui  manifeste  l’excès  d’électricité 
libre.  Ces  décharges  successives  peuvent  être  rendues 
sensibles  au  moyen  de  deux  pendules  formés  de  petites 
halles  de  sureau , suspendues  à deux  fils  de  lin  écru , et 
en  communication  chacun  avec  l’un  des  disques.  Ces  deux 
pendules,  à l’instant  oîi  ils  touchent  les  faces  des  disques, 
sont  repoussés  ; mais  dès  l’instant  que  l'on  touche  l’un 
d’eux,  le  pendule  correspondant  retombe,  et  celui  de 
l’autre  se  relève,  comme  si  celui-ci  eût  pris  une  charge 
nouvelle.  Cet  effet  doit  être  attribué  uniquement  à la 
portion  de  fluide  qui  est  devenue  libre  par  la  perte  que 
l’autre  a éprouvée  (piand  on  a touché  le  plateau.  La 
propriété  dont  jouit  l’électricité  dissimulée  a été  mise  à 
profit  par  Æpinus,  pour  accumuler  de  l’électricité  sur 
une  surface;  en  raison  de  cela,  l’appareil  a reçu  le  nom 
de  condensateur. 

i38.  I.es  deux  disques  étant  électrisés  différemment 
et  isolés,  si  l’on  touche  alternativement  les  deux  surfaces 
avec  un  plan  d’épreuve  et  que  l’on  poite  ensuite  dans  la 
balance  do  Coulomb  pour  déterminer  la  tension  de  l’élec- 
tricité enlevée,  on  trouve  qu’il  existe  sur  chacune  d’elles 
des  quantités  d’électricités  libres,  de  nature  contraire,  qui 
tendent  de  plus  en  plus  à devenir  égales.  En  ayant  égard 
aux  lois  de  l’absorption  de  l’électricité  par  l’air,  on  rend 
compte  de  ce  phénomène  par  le  calcul;  mais  on  peut, 
au  moyen  d’une  expérience  très-simple,  montrer  cette 
égalité.  Soient  BA  (fig.  53)  une  lame  de  verre  verticale, 
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recouverte' sur  chaque  face  d’une  lame  d’étain,  et  ah, 
dU  deux  petits  pendules  en  communication  avec  les 
lames  ; l’une  des  faces  est  mise  en  communication  avec 
le  sol,  l’autre  avec  une  machine  électrique  qui  fonctionne, 
et  l’appareil  est  abandonné  ensuite  tà  lui-même.  Aussitôt 
après,  sur  la  première,  le  pendule  qui  était  au  repos  s’é- 
lève graduellement,  tandis  que  sur  l’autre  il  s’ahaisse  peu 
à peu.  Ils  arrivent  bientôt  à un  écart  qui  est  sensiblement 
le  même,  et  tous  deux  descendent  ensuite  très-lentement, 
de  la  même  quantité.  Ces  effets  sont  faciles  à expliquer.  ^ 

iSq.  Quand  l’un  des  disques  est  seul  électrisé,  et  que 
l’autre  est  à l’état  naturel  et  communique  avec  le  sol , 
il  se  produit  des  effets  que  noirs  pouvons  expliquer  en 
nous  reportant  au  principe  exposé  dans  le  chapitre  iv. 

Supposons  que  l’on  ait  donné  à la  face  A un  excès  d’é- 
lectricité positive;  cette  électricité  décomposera  l’élec-  , 
tricité  naturelle  de  B,  attirera  son  électricité  négative  et 
repoussera  la  positive  dans  le  sol,  laquelle  agira  aussi  de 
la  même  manière  sur  l’électricité  qui  l’avoisine,  et  ainsi 
de  suite;  il  en  résultera  donc  de  l’électricité  négative 
dissimulée  en  c c,  qui  sera  toujours  moindre  en  quantité 
que  l’électricité  positive  du  disque  A.  Il  suit  de  là  que, 
lorsqu’on  enlèvera  la  cliaîneafi',  la  face  A,  dans  les  pre- 
miers instants, donnera, comme  nous  l’avons  vu  précédem- 
ment, de  l’électricité  nu  plan  d’epreuve;  mais  l’air  ne  tar- 
dant pas  à lui  enlever  cet  excès  d’électricité,  ce  sera  en- 
suite au  tour  de  la  face  B à avoir  un  excès  d’électricité 
libre,  et  successivement,  jusqu’à  ce  que  l’état  électrique 
des  deux  faces  soit  sensiblement  le  même.  En  faisant 
communiquer  l’une  d’elles  avec  une  source  d’électri- 
cité , on  peut  accumuler  sur  l’autre  une  certaine  quan- 
tité d’électricité  dont  la  tension  est  un  peu  moindre  que 
celle  de  l’autre  ; c’est  en  raison  de  cette  propriété  qu’on 
a donné  à cet  appareil  le  nom  de  condensateur.  Le  con- 
densateur est  ordinairement  composé  de  deux  disques 
de  métal , séparés  par  un  disque  isolant. 

Quand  le  disque  isolant  est  en  verre,  il  faut,  à cause 
de  son  épaisseur,  donner  à l’un  des  plateaux  un  excès 
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assez  fort  d’électricité,  pour  que  l’autre  puisse  se  charger. 

On  se  sert  peu  de  ce  condensateur,  à cause  de  l’humidité 
dont  se  recouvre  le  verre,  qui  devient  alors  conducteur. 

Le  condensateur  à taffetas  gommé  est  employé  quand 
il  s’agit  de  recueillir  de  l’électricité  dont  la  tension  n’est 
pas  très- énergique  ; il  est  formé  de  deux  pièces,  d’un 
plateau  en  bois  recouvert  de  taffetas  gommé,  et  d’un 
plateau  métallique  qui  est  muni  d’un  manche  isolant, 
sur  lequel  on  le  pose.  Ce  dernier  communique,  au  moyen 
d’une  chaîne  métallique,  avec  la  source  d’où  émane  l’é- 
lectricité, laquelle  agit  par  influence  sur  l’électricité  na- 
turelle du  bois  qui  communique  avec  la  terre.  En  enle- 
vant le  disque,  on  le  trouve  chargé  d’une  électricité  assez 
intense,  de  même  nature  que  celle  de  la  source.  Le  taf- 
fetas gommé  étant  beaucoup  plus  mince,  rend  plus  facile 
le  jeu  des  forces  électriques  par  influence. 

En  général , l’effet  est  d’autant  plus  marqué  que  le 
corps  isolant  intermédiaire  est  plus  mince;  c’est  d’après  ' 
ce  principe  que  Volta  a conçu  l’idée  d'un  condensateur 
propre  à recueillir  de  très-faibles  quantités  d’électricité. 
L’appareil  qu’il  a construit  à cet  effet  se  compose  d’un 
éleclroscope  à lames  d’or,  et  de  deux  plateaux  melalliques 
bien  dressés  autour,  et  recouverts  sur  leur  surface  de  con- 
tact de  plusieurs  couches  de  vernis  à la  gomme  laque.  Le 
plateau  inférieur  est  vissé  sur  l’électroscope,  et  le  plateau 
supérieur  est  muni  d’un  manche  isolant  de  verre.  Les 
couches  de  vernis  remplacent  le  plateau  de  verre  et  le 
taffetas  gommé;  mais  comme  ces  couches  sont  excessi- 
vement minces,  et  que  les  plateaux  métalliques  joignent 
aussi  bien  que  possible,  il  en  résulte  que  leur  force  con- 
densante est  considérable.  Le  plateau  inférieur  est  ap- 
pelé collecteur,  parce  qu’il  sert  à rassembler  l’électricité. 

Il  faut  avoir  l’attention  d’enlever  le  plateau  supérieur 
perpendiculairement  et  sans  produire  de  frottement.  Sou- 
vent aussi , une  petite  quantité  d’électricité  pénètre  dans 
les  couches  de  vernis,  et  ne  s’en  dégagent  que  diffi- 
cilement : on  place  alors  entre  les  deux  disques  une 
feuille  très-mince  d’étain , soit  pour  l’enlever , soit  pour 
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opérer,  par  son  intermédiaire,  la  recomposition  des  deux 
électricités  contraires,  s’il  s’en  trouve  sur  les  couches  de 
vernis.  Cet  appareil  ne  doit  être  employé  que  pour  re- 
cueillir de  très-faibles  charges  d’électricité  ; car  si  elles 
sont  trop  fortes,  elles  percent  la  couche  de  vernis.  Je 
renvoie  au  chapitre  ii  pour  de  plus  amples  détails  sur  sa 
construction  et  son  usage. 

J^a  quantité  d’électricité  que  peut  accumuler  un  con- 
densateur est  directement  proportionnelle  à la  surface 
des  plateaux  , et  en  raison  inverse  de  l’épaisseur  de  la 
lame  isolante;  car  on  conçoit,  d’une  part,  que  plus  les 
disques  ont  d’étendue,  plus  ils  peuvent  recevoir  d’é- 
lectricité, puisque  chaque  point  de  leur  surface  reçoit 
une  certaine  portion  d’électricité , et  de  l’autre , que 
moins  la  lame  intermédiaire  est  épaisse,  plus  les  actions 
par  influence  sont  énergiques.  Néanmoins,  il  y a des 
limites  qu’il  est  impossible  de  dépasser  : si  les  surfaces 
ont  trop  d’étendue , la  construction  des  disques  devient 
très-difficile,  ainsi  que  leur  manœuvre;  donne-t-on  à 
la  lame  isolante  trop  peu  d’épaisseur,  elle  n’est  plus  un 
obstacle  à la  recomposition  des  deux  électricités,  puis- 
qu’elles peuvent  la  percer. 

La  force  condensante  peut  être  représentée  par  le 
rapport  entre  la  quantité  totale  d’électricité  que  pos- 
sède le  plateau  supérieur,  et  celle  qui  se  trouve  sur 
l’autre;  rapport  que  l’on  peut  facilement  trouver  avec 
un  plan  d’épreuve  et  la  balance  de  Coulomb,  en  suivant 
les  méthodes  que  nous  avons  indiquées.  11  suffit  d’isgler 
l’appareil  et  de  charger  l’un  des  plateaux  d’une  quan- 
tité quelconque  d’électricité,  tandis  que  l’autre  commu- 
nique avec  le  réservoir  commun.  Après  avoir  rompu  la 
communication,  on  sépare  avec  soin  les  plateaux,  en 
les  tenant  avec  leurs  manches  isolants , et  on  mesure 
leur  charge  élcctrit|ue  en  les  touchant  avec  le  plan  d’é- 
preuve, que  l’on  porte  ensuite  dans  la  balance.  Le  rap- 
port entre  les  électricités  des  deux  disques  exprime  la 
proportion  de  saturation  ; plus  la  fraction  qui  le  repré- 
sente approche  de  l’unité,  plus  les  quantités  d’électricité 
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qui  SC  trouvent  sur  chacun  des  plateaux  approcheront 
d’être  égales,  et  moindre  sera  l’excès  d’électricité  libre 
sur  le  plateau  collecteur  ; plus  sera  grande  en  inêine 
temps  la  force  condensante. 

§11.  De  t électrophore  ou  porteur  d’électricité. 

i4o.  Le  condensateur  a reçu  aussi  une  autre  destination 
que  celle  d’accumuler  de  très-faibles  quantités  d’électri- 
• cité  sur  un  disque  de  métal;  on  remploie  aussi  à char- 
ger fortement  le  même  disque,  quand  il  est  eu  commu- 
nication avec  un  gâteau  de  résine  de  5 ou  6 pouces 
de  diamètre,  renfermé  dans  une  enveloppe  faite  avec 
un  corps  mauvais  conducteur  et  que  l’on  électrise 
préalablement  par  frottement  : dans  ce  cas , on  donne 
à l’appareil  le  nom  éi électrophore , qui  signifie  porteur 
d’électricité. 

Supposons  le  gâteau  de  résine  électrisé  avec  une  peau 
de  chat , on  pose  dessus  le  disque  do  métal , et  on  le 
retire  ensuite,  en  le  tenant  par  son  manche  isolant; 
il  ne  possède  alors  aucune  charge  , bien  qu’il  ait  été 
mis  en  contact  avec  un  corps  électrisé;  ce  corps  étant 
un  mauvais  conducteur,  ne  lui  cède  aucune  partie  de 
sou  électricité,  mais  il  exerce  sur  lui  une  action  par 
ijifluence.  léélectricité  négative  du  gâteau  , en  réagis- 
sant sur  l’électricité  naturelle  du  disque,  attire  à elle 
l’électricité  positive,  avec  laquelle  elle  ne  peut  se  com- 
biner en  raison  de  la  mauvaise  conductibilité  de  la  ré- 
sine, qui  ne  lui  permet  pas  de  franchir  la  surface  de  con- 
tact; l’électricité  négative  est  chassée  loin  de  cette  même 
surface.  Si  on  enlève  le  disque,  les  deux^ électricités  se 
recombiueut  aussitôt,  et  tout  rentre  dans  l’état  naturel  : 
mais  il  n’en  est  plus  de  même  quand  on  touche  le  dis- 
que avec  le  doigt,  avant  de  l’enlever,  parce  que  l’on 
donne  écoulement,  dans  le  sol,  à l’électricité  négative. 
En  retirant  de  nouveau  le  disque,  l’électricité  positive 
devient  libre,  et  sa  tension  est  suffisante  pour  donner 
des  étincelles. 
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La  différence  qui  existe  donc  entre  un  condensateur 
et  un  électropliorc  est  que,  dans  le  premier,  on  se  sert 
d’un  conducteur  non  isolé, pour  augmenter  lacliarged’un 
corps  électrise;  tandis  tpie,  dans  l’autre  appareil,  c’est  le 
corps  isolé  et  électrisé  qui  déteianine  cette  accumulation. 

Cet  appareil  conserve,  pendant  plusieurs  mois,  la 
propriété  de  donner  des  étincelles,  sans  avoir  besoin  de 
frotter  la  résine.  Il  est  employé  fié(|uemment  dans  les 
laboratoires  de  chimie  pour  les  expériences  eudiomé- 
triques. 

Lorsqu’on  veut  se  procurer  de  l’électricité  négative, 
on  charge  le  gâteau  de  résine  d’électricité  positive  en 
le  mettant  en  contact  avec  le  conducteur  d’une  machine 
électrit|ue. 

Lichtemherg,  physicien  allemand , a fuit  avec  l’élec- 
trophore  une  expérience  curieuse  (jue  je  ne  dois  pas  ou- 
blier de  mentionner  ici.  Ayant  tracé  des  figures  sur  la 
surface  du  gâteau  de  résine  avec  une  lige  métallique, 
possédant  tantôt  une  électricité,  tantôt  l’autre,  il  pro- 
jeta dessus,  au  moyen  d’une  espèce  de  soufflet,  un  mé- 
lange de  soufre  et  de  minium  triturés  ensemble;  les  par- 
celles de'soufre  se  rendirent  sur  les  figures  négatives,  et 
le  minium  sur  les  figures  positives.  L’explication  de  ce 
phénomène  est  facile  : pendant  leur  projection,  les  pous- 
sières s’électrisèrent  par  leur  frottement  mutuel,  le  sou- 
fre prit  l’électricité  positive,  et  le  minium  l’électricité 
négative  : ces  deux  corps  durent  donc  se  porter  sur  les 
figures  possédant  l’électricité  contraire  à la  leur. 

§ III.  De  la  bouteille  de  Leyde  et  des  batteries 
électriques. 

1 4 1 ■ On  peut  obtenir  des  décharges  électriques  énergi- 
ques avec  le  condensateur,  en  faisant  communiquer  une 
des  faces  métalliques  avec  une  machine  électrique,  et 
l’autre  avec  le  sol.  Si  ces  décharges  passent  à travers  le 
corps, on  éprouve  dans  tous  les  organes  qui  se  trouvent 
sur  le  trajet  de  l’électricité  uue  secousse  d’autant  plus 
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vive  que  le  condensateur  est  plus  grand,  la  chaire  plus 
considérable,  et  l’intervalle  entre  les  plateaux  moindre; 
mais  comme  on  ne  peut  augmenter  indéfiniment  l’é- 
tendue des  surfaces,  on  est  forcé  d’avoir  recours  à d’au- 
tres appareils  dont  la  construction  repose  sur  le  même 
principe,  si  l’on  veut  se  procurer  des  décharges  plus 
considérables  que  celles  que  l’on  obtient  avec  le  conden- 
sateur ordinaire.  premier  appareil  de  ce  genre  est  la 
bouteille  de  Lcyde,  qui  joue  un  si  grand  rôle  dans  l’his- 
toire de  l’électricité.  Cette  bouteille(53bis)se  compose  d’un 
flacon  en  verre,  revêtu  extérieurement  d’une  feuille  d’é- 
tain qui  monte  jusqu’à  quelques  centimètres  du  goulot 
et  est  rempli  intérieurement  de  feuilles  de  clinquant  chif- 
fonnées, de  grenailles  de  plomb,  ou  d’une  substance  con- 
ductrice dont  la  surface  peut  être  aussi  étendue  qu’on 
le  veut,  pourvu  qu’elle  occupe  un  petit  espace.  Le  haut 
de  la  bouteille  est  recouvert  d’une  couche  de  vernis  à 
la  gomme  laque.  Une  tige  en  laiton,  dont  le  bout  su- 
périeur est  tourné  eu  crochet , passe  dans  le  bouchon 
du  goulot  pour  se  rendre  dans  l’intérieur.  On  donne 
ordinairement  le  nom  d’armature  extérieure  à la  lame 
d’étain  qui  est  appliquée  sur  le  verre.  Cette  bouteille 
est  un  véritable  condensateur , dans  lequel  les  parois 
remplacent  le  plateau  isolant.  Veut-on  la  charger,  on 
la  prend  dans  une  main  par  l’armature  extérieure,  et 
l’on  met  en  communication  le  crochet  avec  une  machine 
électrique.  Celle-ci  donne  continuellement  à la  surface 
intérieure  de  l’électricité  positive,  qui  agit  par  influence 
sur  l’électricité  naturelle  de  la  main  et  de  la  terre,  à la 
manière  des  condensateurs  ; de  sorte  qu’il  s’accumule 
sur  les  deux  surfaces  une  quantité  con.sidérable  d’élec- 
tricités contraires.  Aussitôt  que  l’on  établit  la  commu- 
nication, au  moyen  d’un  excitateur,  entre  le  crochet  et 
l’armature  extérieure,  il  y a recomposition  immédiate  des 
deux  fluides,  laquelle  est  accompagnée  d’un  choc  plus  ou 
moins  fort,  suivant  la  charge;  quand  celle-ci  est  trop  forte, 
le  verre  est  quelquefois  percé , ou  bien  la  décharge  s’opère 
naturellement  du  crochet  à la  feuille  d’étain  : c’est  pour 
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éviter  cet  inconvénient  que  l’on  tient  l’amiature  exté- 
rieure à quelques  pouces  de  distance  du  goulot.  Le 
verre  ne  perdant  pas  entièrement  sur-le-cliamp  les  deux 
électricités  qui  adhéraient  aux  deux  surfaces,  il  s’en- 
suit qu’en  employant  plusieurs  fois  l’excitateur,  même 
après  un  temps  assez  long,  on  obtient  encore  des  dé- 
charges assez  sensibles.  Ou  mesure  la  charge  d’une 
bouteille  de  Leyde  avec  l’appareil  décrit  figure  la. 

Si  l’on  suspend  dans  l’air,  avec  un  cordon  de  soie, 
une  bouteille  de  Leyde  électrisée,  l’action  absorbante 
de  ce  fluide  n’agit  que  sur  les  quantités  d’électricité  qui 
se  trouvent  successivement  libres  sur  chacune  des  gar- 
nitures, puisqu’elle  ne  peut  rien  sur  celles  qui  sont  dis- 
simulées; aussi,  avec  le  temps,  la  bouteille  se  trouve- 
t-elle  complètement  déchargée. 

En  plaçant  la  bouteille  de  Leyde  sur  un  plateau  de 
résine  et  la  prenant  ensuite  par  son  crochet , on  rend 
libre  sur  la  garniture  extérieure  une  certaine  quantité 
d’électricité  négative.  On  se  sert  souvent  de  ce  procédé 
pour  se  procurer  de  l’électricité  négative. 

Pour  décharger  une  bouteille  de  Leyde,  on  se  borne 
à mettre  en  communication  l’intérieur  avec  l’extérieur 
au  moyen  d’une  chaîne  de  métal , sans  craindre  que  la 
décharge  s’opère  à travers  le  corps,  attendu  que  l’élec- 
tricité suit  toujours  les  meilleurs  conducteurs  ; mais  il 
est  nécessaire  de  s’assurer  préalablement  que  la  chaîne 
n’a  pas  de  solution  de  continuité,  et  qu’elle  est  assez 
grosse  pour  donner  passage  à tout  le  fluide.  Dans  le 
cas  contraire , si  l’on  tenait  la  panse  et  un  bout  de  la 
chaîne  dans  une  main,  et  l’autre  bout  dans  l’autre  main, 
une  partie  de  la  décharge  passerait  par  le  corps. 

Quand  la  décharge  traverse  le  corps,  elle  produit  ce 
qu’on  appelle  la  commotion  de  la  bouteille  de  Leyde. 
Jj’eff’et  peut  être  dangereux  dans  le  cas  où  les  surfaces 
ont  beaucoup  d’étendue.  Si  l’on  tient  la  panse  d’une  main 
et  que  l’on  touche  le  bouton  de  l’autre,  la  commotion 
se  fait  sentir  <lans  les  bras  et  la  poitrine.  Âvec  de  fai- 
ir.  i5 
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blés  charges , on  n’éprouve  le  choc  que  dans  l’avant- 
bras;  avec  des  charges  plus  fortes,  il  se  fait  sentir  au 
coude;  si  on  les  augmente  encore,  une  vive  douleur  se 
fait  sentir  dans  la  poitrine.  Nous  reviendrons  sur  ces 
effets  dans  les  applications  de  l’électricilc  à la  physio- 
logie. 

i4a.  Si  l’on  veut  se  procurer  des  décharges  con- 
sidérables , on  réunit  ensemble  plusieurs  bouteilles 
d’une  dimension  plus  ou  moins  grande,  en  faisant 
communiquer  ensemble  les  intérieurs  avec  des  tiges 
de  métal  t,  i'  ( fig-  54),  et  les  garnitures  exté- 
rieures avec  une  lame  d’étain  qui  nîvêt  le  fond  de  la 
caisse  où  sont  placées  toutes  les  bouteilles.  Ces  appa- 
reils, qu’on  appelle  batteries  électriques,  se  chargent 
comme  la  bouteille  de  Leyde  ordinaire,  c’est-à-dire  que 
l’on  met  en  communication  l’une  des  tiges  de  métal  avec 
la  machine  électrique,  et  la  surface  extérieure  avec  le 
sol  : pour  juger  de  la  charge  de  la  batterie,  on  adapte 
un  petit  électromètre  à pendule  au  conducteur  de  la 
machine  électrique.  Au  commencement  de  l’expérience 
le  pendule  est  en  repos,  parce  que  toute  l’électricité  qui 
arrive  est  dissimulée  aussitôt  par  l’effet  de  la  batteiàe; 
mais  peu  à peu  il  s’élève  , et  l’on  juge  des  diverses 
charges,  et  par  conséquent  des  divers  «legrés  de  ten- 
sion de  l’intérieur  des  batteries,  par  l’angle  d’écart. 
On  a observé  que , pour  une  épaisseur  de  verre  con- 
stante , la  force  de  la  batterie  croît  proportionnel- 
lement à rétendue  de  la  surface  : ainsi  vingt  pieds 
carrés  condensent  vingt  fois  plus  d’électricité  qu’un 
seul.  La  décharge  d’une  batterie  de  cette  force  agit 
avec  une  telle  énergie  sur  l’économie  animale,  qu’il  est 
nécessaire  de  prendre  des  précautions  dans  son  emploi. 

Nous  avons  dit  que  plus  nue  batterie  contenait  de 
surface  de  verre  armée,  plus  on  pouvait  accumuler 
d’électricité  ; il  est  évident  qu’d  faut  aussi  plus  de 
temps  pour  la  charger  avec  la  même  machine  élec- 
trique. 
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On  est  dans  l’habitude  d’employer  quelquefois  comme 
batterie  électrique  un  système  de  bouteilles  de  Leyde 
formé  de  la  manière  suivante  : la  première  est  suspen- 
due par  son  crochet  au  conducteur  d’une  machine  élec- 
trique; le  crochet  d’une  seconde  bouteille  est  passé  dans 
un  anneau  fixé  au  fond  de  la  première , et  en  commu- 
nication avec  sa  garniture  extérieure,  et  ainsi  de  suite, 
de  sorte  que  l’armature  extérieure  de  l’une  est  eh  côm- 
mnnication  avec  la  surface  intérieure  de  l’autre.  La 
description  seule  de  cet  appareil  indique  comment  tout 
ce  système  peut  s'e  charger  : on  dit  alors  que  l’on  charge 
par  cascade.  On  conçoit,  et  l’expérience  le  prouve,  que 
la  décomposition  des  électricités  naturelles  doit  s'af- 
faiblir avec  rapidité  à mesure  que  l’on  s’éloigne  de  la 
première  bouteille;  de  sorte  que,  lorsqu’il  y en  a un 
grand  nombre,  les  dernières  n’ont  qu’une  charge  très- 
faible.  Quand  on  veut  décharger  tout  ce  système , on 
n’a  qu’à  mettre  en  communication  le  crochet  de  la  pre- 
mièie  avec  rarmatiire  extérieuie  de  la  dernière.  D’après 
•ce  mode  d’arrangement , on  n’obtient  que  l’effet  dû  à 
la  décharge  des  électricités  propres  à la  première  et  à 
la  dernière,  attendu  que  celles  des  bouteilles  intermé- 
diaires s’effectuent  sans  produire  aucun  effet  apparent. 
11  n’en  serait  plus  de  même  si  l’on  détachait  toutes  leS 
bouteilles,  et  que  l’on  mît  en  communication,  d’une 
part,  toutes  les  armatures  extérieures,  et  de  l’autre,  les 
surfaces  intérieures. 

Four  décharger  les  batteries  électriques,  on  ne  doit 
pas  prendre  une  chaîne  de  métal , coirtme  pour  une 
simple  bouteille  de  Leyde,  à moins  de  lui  donner  Une 
grosseur  considérable , mais  bien  l’excitateur  à dëuX 
branches  dont  on  a déjà  parlé  figure  48  bis. 

On  a imaginé  un  autre  mode  de  batterie,  qui  revient 
néanmoins  au  précédent.  On  prend  plusieurs  plaques 
de  verre  armées  d’une  feuille  de  métal  sur  leS  deux  fa- 
ces A,  B,  A' et  B',  etc,,  que  l’on  place  parallèlement  les 
unes  aux  autres,  eh  faisant  communiquer,  au  moyen 

i5. 
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de  fils  métalliques,  la  surface  A de  l’iine  avec  la  surface 
B de  l’autre,  et  ainsi  de  suite.  Ce  système  étant  isolé, 
si  la  première  face  communique  avec  le  conducteur  d’une 
forte  machine,  et  la  dernière  avec  le  sol,  et  que  l’on 
rompe  ensuite  les  communications  avec  le  conducteur 
et  le  sol,  au  moyen  de  tiges  isolantes,  on  a une  dis- 
tribution de  l’électricité  comme  dans  la  charge  pat- 
cascade. 

Nous  avons  passé  en  revue  les  principales  propriétés 
de  l’électricité  libre,  nous  examinerons  dans  les  appli- 
cations les  effets  physiques  et  chimiques  qu’elle  produit 
quand  elle  traverse  les  corps. 

§ IV.  De  la  pile  de  ?'olta  ; théorie  de  contact. 

i43.  Aussitôt  queVolta  eut  découvert  les  effets  électri- 
ques produits  dans  le  contact  de  deux  métaux  , il  chercha 
à augmenter  l’intensité  de  l’électricité  dégagée,  en  super- 
posant des  couples  cuivre  et  zinc  les  uns  au-dessus  des 
autres;  mais  comme  il  avait  reconnu  qu’un  zinc  entre 
deux  cuivres  ne  produisait  aucun  effet,  il  sépara  chaque 
couple  par  une  bande  de  drap  mouillé,  destinée  seu- 
lement à transmettre  d’un  couple  à l’autre  les  effets 
électriques  produits  dans  chacun  d’eux.  Il  reconnut  alors, 
à l’aide  de  son  condensateur,  que  la  tension  électrique 
augmentait  à mesure  que  le  nombre  des  couples  deve- 
nait plus  grand.  Ce  mode  d’arrangement  ayant  donné 
à l’appareil  la  forme  d’une  pile,  il  l’appela  aussitôt  pile 
électrique,  et  le  monde  savant,  en  mémoire  de  cette 
grande  découverte , pile  de  V olta. 

Voici  comment  il  disposa  sa  pile  : il  prit  deux  dis- 
ques de  cuivre  et  de  zinc,  de  quelques  centimètres  de 
diamètre,  et  les  souda  sur  l’une  de  leurs  faces;  puis 
il  posa  l’une  d'elles  sur  une  planche  par  la  face  cuivre 
ou  zinc  (prenons  la  face  cuivre);  sur  la  face  zinc,  il  mit 
une  bande  de  drap,  de  même  diamètre,  et  trempée 
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préalablement  dans  une  dissolution  de  sel  marin;  puis 
au-dessus,  la  face  cuivre  d’un  second  couple;  sur  la 
face  zinc  de  celui-ci , une  seconde  bande  de  drap  mouillé, 
et  ainsi  de  suite.  En  ayant  réuni  de  cette  manière  un 
certain  nombre,  il  mit  en  communication  la  face  zinc 
supérieure  avec  l’un  des  plateaux  du  condensateur;  il 
n’eut  pas  besoin,  cette  fois,  de  placer  une  bande  de  pa- 
pier humide  entre  le  zinc  et  le  cuivre  du  condensateur 
pour  obtenir  de  l’électricité  positive,  car  il  en  recueil- 
lit une  quantité  très-notable.  Son  étonnement  redoubla 
quand,  ayant  augmenté  convenablement  le  nombre  des 
couples  métalliques , il  tira  des  étincelles  de  son  con- 
densateur. 

La  pile  était  ainsi  formée  : cuivre,  zinc,  drap  mouil- 
lé; cuivre,  zinc,  drap  mouillé,  etc.  Il  suivit  ensuite  ,un' 
ordre  inverse,  en  mettant  en  communication  avec  la 
terre  la  face  zinc  du  premier  couple;  la  pile  fut  donc 
formée  ainsi  : zinc,  cuivre,  drap  mouillé,  etc.  Les  ef- 
fets furent  inverses,  et  le  condensateur  prit  un  excès 
dVlectricilé  négative  à la  face  cuivre  supérieure. 

Volta  ne  se  borna  pas  à constater  que  l’électricité 
positive  ou  négative  allait  en  croissant  de  haut  en  bas, 
selon  que  la  pile  communiquait  avec  la  terre  par  la  face 
cuivre  ou  la  face  zinc,  il  clierclia  encore  à déterminer 
le  mode  de  distiibution  de  l’électricité,  lorsque  les  deux 
extrémités  elles-mêmes  étaient  isolées.  Il  trouva  que  , 
dans  ce  cas,  la  tension, quoique  faible,  allait  en  dimiiiuaot 
depuis  chaque  extrémité  ; que  la  face  extrême  zinc  pos- 
sédait le  maximum  d’électricité  positive,  et  la  face  cuivre 
le  maximum  d’électricité  négative.  Ce  résultat  général  a 
de  l’analogie  avec  la  distribution  de  l’électricité  dans  la 
tourmaline,  quand  sa  tempéiature  est  montante  ou  des- 
cendante. 

i44-  E®  découverte  de  la  pile  est  une  des  plus  belles 
conceptions  de  l’esprit  liumain,  en  raison  de  ses  impor- 
tantes applications  aux  sciences  physiques  et  chimiques. 
Les  travaux  multipliés  de  Volta  pour  arriver  à sa 
construction  et  en  étudier  le  mode  d’action  prouvent 
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que  cette  invention  est  l’œuvre  d’un  homme  de  génie,  et 
non  l’effet  du  hasard.  La  théorie  qu’il  a donnée  de  cet 
admira!)le  appareil  l’a  empêché,  à la  vérité,  de  suivre 
toutes  les  conséquences  de  sa  découverte.  S’il  eût  eu 
Vidée  de  faire  intervenir  l’action  chimique,  ou  du  moins 
d’adopter  les  idées  de  Fabroni , nous  lui  devrions  pro- 
bablement la  plupart  des  découvertes  qui  ont  enrichi 
depuis  la  science. 

Volta  employait  fréquemment  la  pile  à colonne  (fig. 
55  ).  Les  disques  étaient  placés  entre  trois  tubes  verti- 
caux en  verre  , montés  sur  une  rondelle  en  bois  et 
terminés  dans  la  partie  supérieure  par  une  semblable 
rondelle.  Deux  petites  lames  de  métal , fixées  en  haut 
et  en  bas,  mettaient  en  communication  l’une  des  ex- 
trémités de  la  pile  avec  le  sol  et  l'autre  avec  le  con- 
densateur. 

Il  ne  s’en  est  pas  tenu  néanmoins  à cette  disposition  ; 
il  a imaginé  un  autre  appareil,  auquel  il  a donné  le 
nom  de  couronne  de  tasses,  et  qui  est  formé  d’une  série 
de  verres  ou  de  godets  remplis  d’une  dissolution-  saline 
ou  acide  ( fig.  5(i  ).  On  plonge  dans  chaque  vase  une 
des  extrémités  d’un  arc  métallique,  composé  de  deux 
lames  zinc  et  cuivre,  soudées  par  une  de  leurs  extrémi- 
tés. L’arrangement  est  tel,  que  le  côté  cuivre  du  pre- 
mier plonge  dans  le  même  verre  que  le  côté  zinc  du 
second  ; lé  côte  cuivre  de  celui-ci  se  trouve  avec  le 
zinc  du  troisième , etc.  Le  premier  et  le  dernier  vase 
représentent  les  deux  extrémités  de  la  pile.  Cet  ap- 
pareil, qui  occupe  un  assez  grand  espace,  est  employé 
toutes  les  fois  que  l’on  n’a  pas  de  batterie  sous  la 
main  ; il  offre  aussi  l’avantage  de  nettoyer  facilement 
les  surfaçes  des  lames,  et  de  pouvoir  conserver  le  liquide 
dans  les  tasses,  quand  l’expérience  a cessé,  puisqu’il 
suffit,  pour  suspendre  l’action  de  l’appareil,  d’eulever 
les  arcs. 

On  doit  à Cruickshank  un  autre  mode  d’arrangement 
(fig.  $7  ). Chaque  couple  zinc  et  cuivre  est  cimenté  dans 
des  rainures  pratiquées  aux  parois  d’uuemigc,  dont  la 
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surface  intérieure  est  recouverte  de  mastic  ; les  couples 
sont  placés  parallèlement  les  uns  aux  autrts,  à une  dis- 
tance de  (|uel(|ues  millimètres,  de  manière  à laisser  un 
intervalle,  que  l’on  remplit  avec  un  liquide,  pour  rem- 
placer les  rondelles  de  drap  humide.  Cet  appareil,  au- 
quel on  a donné  le  nom  de  cuve  ou  batterie  voltaïque,  est 
généralement  adopté , en  raison  de  la  facilité  que  l’on 
éprouve  à remplacer  le  liquide  interposé.  Il  arrive  quel- 
quefois que  la  chaleur  dégagée  par  suite  de  la  réaction  du 
liquide  sur  le  zinc,  fond  le  mastic,  le  déplace,  et  que  le 
liquide  passe  d’un  intervalle  dans  un  autre;  il  en  résulte 
que  l’action  de  la  pile  est  altérée  et  peut  même  être 
annulée.  Avant  de  s’en  servir,  on  doit  donc  examiner 
avec  soin  s’il  n’existe  aucune  communication  d’une  case 
à l’autre  ; ordinairement  les  couples  qui  entrent  dans 
ces  cuves  sont  des  surfaces  carrées,  depuis  six  centimè- 
tres de  côté  jusqu’.à  trois  ou  quatre  décimètres  : chaque 
batterie  est  con)posée  ordinairement  de  trente  couples 
cuivre  et  zinc.  On  peut  voir  le  procédé  pour  construire 
cette  batterie  dans  les  Éléments  d’électricité  de  Singer, 
traduction  de  iVl.  Thillaye,  page  358.  Lorsque  l’on  veut 
produire  de  grands  effets  de  tension,  on  réunit  plusieurs 
piles  semblables  à la  précédente.  Cette  réunion  s’opère 
en  faisant  communiquer  le  pôle  positif  de  l’un  avec  le 
pôle* négatif  d’un  autre,  au  moyen  de  lames  en  laiton 
soudées  à des  tiges  de  même  métal.  Si  l’on  veut  au  con- 
traire augmenter  la  quantité  d’électricité,  on  met  en 
communication  les  pôles  de  même  nom,  afin  d’avoir  plus 
de  surface  : ces  deux  batteries  ont  chacune  leur  mode 
particulier  d’action. 

I>a  grande  batterie  de  l’École  polytechnique,  qui  avait 
été  construite  par  ordre  «le  Napoléon,  était  composée 
de  six  cents  paires  carré«is  ; chaque  paire  formée  de  deux 
plaques  cuivre  et  zinc  de  9 décimètres  carrés.  Toute 
la  batterie  avait  54  mètres  carrés  ; elle  a été  détruite, 
dans  ces  deinicrs  temps,  en  raison  des  difficultés  que 
présentait  la  manœuvre. 

Celle  de  la  Société  royale  de  Londres  est  composée  de 
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deux  mille  paires,  les  unes  de  6 pouces  et  les  autres  de 
4 pouces. 

On  a imaginé  une  autre  pile  ( fig.  58  ) , qui  est 
fréquemment  employée,  toutes  les  fois  qu’il  s’agit  de 
faire  des  expériences  sur  les  courants  électriques.  On 
prend  une  cuve  en  bois,  divisée  en  compartiments  par 
des  cloisons  de  glace  ; les  plaques  de  cuivre  et  de  zinc 
sont  soudées  à des  lames  en  forme  d’arc  ; cet  assemblage 
est  disposé  de  manière  que  les  plaques  associées  se  trou- 
vent dans  deux  cases  contiguës:  il  y a,  par  ce  moyen, 
dans  chaque  cellule,  une  plaque  de  cuivre  et  une  autre 
de  zinc,  qui  appartiennent  à deux  couples  séparés.  Ces 
appareils  sont  composés  ordinairement  de  dix  à douze 
paires  de  couples,  qui  sont  fixées  sur  une  tige  en  bois, 
qui  peut  être  déplacée,  de  manière  à les  introduire  ou  à 
les  retirer  des  cases. 

On  peut,  si  l’on  veut,  remplacer  chaque  case  par  un 
bocal  de  verre,  dans  lequel  on  met  la  dissolution,  et 
reployer  sur  elle-même  la  plaque  ou  la  lame  cuivre  d’un 
couple  de  manière  à entourer  avec  ces  deux  faces  la 
plaque  zinc  de  l’autre  couple.  Cet  appareil,  qui  est  re- 
présenté fig.  5g,  est  appelé  pile  de  ff'ollaston,  du  nom 
de  son  inventeur.  Souvent  on  ne  se  sert  que  d’un  seul 
élément,  principalement  dans  l’électro-dynamique. 

La  pile  en  hélice  est  destinée,  comme  la  précédente, 
à fournir  une  grande  quantité  d’électricité,  à petite  ten- 
sion. Nous  donnons  la  description  de  celle  qui  a été 
construite  sur  les  plans  de  M.  Pouillet,  pour  le  Cabinet 
de  physique  de  la  Faculté  des  sciences  (i):  «Sur  un  cy- 
lindre en  bois 4 (fig.  6o)  de  3 pouces  de  diamètre  et  de  i 
pied  de  long,  on  enroule  deux  lames,  l’une  en  zinc  et 
l’autre  en  cuivre,  qui  sont  séparées  par  des  bouts  de 
lisière  ou  drap  l,  joints  par  de  petites  ficelles  , dont 
l’épaisseur  est  un  peu  moindre  que  celle  de  la  petite 

Ç : : — 

(i)  Éléments  de  physique  expérimentale,  parM.  Pouillet,  t.  r, 
a*  partie,  p.  64a. 
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liatère.  On  forme  ainsi  des  couples  dont  les  deux  élé- 
ments ont  chacun  5o  ou  6o  pieds  de  surface  ; ces 
couples  sont  ajustés  dans  de  fortes  barres  en  fer  F' F', 
au  moyen  des  tiges  de  fer  v/ et  des  verrous  rr,  etc.... 
Dans  cette  disposition,  les  couples  restent  fixes;  c’est 
le  plancher  P et  les  seaux  en  bois  s,  s,  contenant  l’eau 
acidulée,  qui  montent  et  qui  descendent  au  moyen  des 
cordes  edr,  c et r',  du  treuil  TT',  de  la  roue  dentée  R, 
et  de  la  manivelle  M.  Les  coininunications  sont  établies, 
entre  les  divers  couples,  par  de  larges  lames  en  cuivre  1,1, 
qui  peuvent  facilement  se  dessouder  lorsqu’il  est  néces- 
saire de  démonter  l’appareil  pour  le  transporter.  La 
première  de  ces  lames  est  soudée  au  zinc  du  premier 
couple,  et  au  cuivre  du  deuxième  ; la  deuxième  est  sou- 
dée au  zinc  du  deuxième  couple  et  au  cuivre  du  troi- 
sième, etc.  » 

Tels  sont  les  appareils  voltaïques  qui  sont  maintenant 
en  usage. 

145.  La  question  du  dégagement  et  de  la  distribu- 
tion de  l’électricité  daps  la  pile  est  une  des  plus  com- 
pliquées de  la  physique,  en  raison  de  toutes  les  causes 
qui  concourent  à l’effet  général , et  dont  plusieurs  sont 
fugitives.  On  ne  peut  donc  la  traiter  que  partiellement 
et  à mesure  que  les  faits  se  présentent  pour  éclairer 
la  théorie.  Nous  commencerons  d’abord  par  exposer 
celle  du  contact  telle  qu’elle  a été  donnée  par  Volta,  qui 
a posé  en  principe  que  les  corps  humides  ne  font  seu- 
lement que  de  transmettre  les  électricités  dégagées  au 
contact  de  deux  métaux  différents  par  l’effet  de  l’action 
électro-motrice. 

Reprenons  la  construction  de  la  pile.  Une  plaque  de 
cuivre  est  d’abord  mise  en  communication  avec  le  sol , 
et  l’on  pose  dessus  une  plaque  de  zinc;  le  fluide  négatif 
s’écoule  dans  le  sol,  tandis  que  le  fluide  positif  se  porte 
sur  le  zinc,  et  s’y  accumule  jusqu’à  ce  qu’il  ait  acquis 
une  tension  que  nous  représentons  par  i,  l’état  du  cui- 
vre étant  zéro.  La  différence  entre  les  états  électriques 
des  deux  disques  est  donc  i , et  nous  lui  supposerons 
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toujours  cette  valeur.  Cette  hypothèse  est  la  base  (Je  la 
théorie  de  Volta. 

Plaçons  maintenant  sur  la  face  zinc  une  rondelle  de 
drap  humide;  elle  partagera  l'électricité  du  zinc,  et 
celle-ci  en  prendra  aussitôt  au  cuivre,  afin  de  compléter 
celle  qui  lui  est  nécessaire  pour  son  état  d’équilibre  : il 
en  sera  de  même  en  posant  une  lame  de  cuivre  sur  le 
drap  mouillé. 

Si,  sur  la  seconde  lame  de  cuivre,  on  pose  une  nou- 
velle lame  de  zinc,  on  aura  des  effets  composés;  pour 
s’en  rendre  compte,  il  faut  admettre  un  instant  que,  dans 
le  deuxième  couple,  l’action  de  la  force  électro-motrice 
soit  suspendue;  dans  ce  cas,  le  second  zinc  possédera 
la  même  tension  électri(|uc  que  le  second  cuivre,  le  drap 
mouillé  et  le  premier  zinc,  tension  qui  est  égale  à i. 
Rétablissons  actuellement  l’action  électro-motrice.  Le 
deuxième  zinc,  ^jui  possédait  une  tension  égale  à i , eu 
en  recevant  une  autre  égale  aussi  à i , par  suite  de  son 
contact  avec  le  cuivre,  en  aura  donc  une  en  réalité 
égale  à deux.  D’un  autre  côté,  la  différence  entre  les 
tensions  du  zinc  et  du  cuivre  étant  égale  à i , suivant 
la  supposition  que  nous  avons  faite,  l’état  électrique 
du  second  cuivre  sera  un.  Ainsi  donc,  dans  le  cas  pré- 
sent , où  deux  couples  voltaïques  sont  séparés  par  une 
bande  de  drap  mouillé , on  aura  la  distribution  sui- 
vante : 


l"  eu  ivre o 

i"  zinc + 1 

Drap  mouillé -4-  i 

a"""  cuivre -f-  i 

a™'  zinc + a 


Po.sons  sur  le  second  zinc  une  bande  de  drap  mouillé, 
et  sur  celle-ci  une  troisième  lame  de  cuivre;  par  suite 
du  partage,  elles  prendront  chacune  une  quantité  d’é- 
lectricité dont  la  tension  sera  égale  à deux.  Plaçons  sur 
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le  cuivre  une  troisième  lame  zinc;  si  l’on  fait  abstraction 
un  instant  tic  l’action  électro-motrice,  ce  dernier  zinc 
aura  aussi  une  tension  a ; en  rétablissant  l’action  élec- 
tro-motrice, elle  deviendra  3,  parce  que  la  différence 
entre  les  états  électriques  du  zipc  et  du  cuivre  est  tou- 
jours égale  à i , suivant  l'hypotlièse  fondamentale.  La 
distribution  de  l’électricité  dans  une  pile  formée  de  trois 
couples,  dont  la  face  cuivre  communique  avec  le  sol, 
est  donc  : 


i*'  enivre o 

I"  zinc H-  i 

Drap  mouillé -t-  i 

a'"'  cuivre -+■  i 

a'"'  zinc .' . + a 

a""*  drap  mouillé -t-  a 

3'“'  cuivre + a 

. 3'”‘zinc...  -t-3 


En  continuant  à placer  successivement,  les  uns  au- 
dessus  des  autres,  des  bandes  de  drap  et  des  couples 
voltaujues,  on  obtient  une  distribution  de  l’électricité 
d’après  laquelle  les  tensions  du  zine  forment  une  pro- 
gression aritbmétique  dont  la  raison  est  i. 

Si  l’on  eût  monté  la  pile  en  faisant  communiquer  le 
zinc  avec  la  terre,  ou  aurait  eu  une  distribution  de  l’é- 
lectricité analogue,  mais  en  sens  inverse. 

146.  Examinons  actuellement  la  distribution  de  l’élec- 
tricité, quand  les  deux  extrémités  de  la  pile  auxquelles 
on  a donné  le  nom  de  pôles  ne  communiquent  plus  avec 
la  terre.  Nous  prendrons  pour  guide  M.  Pouillet,  qui 
a présenté  cette,  distribution  dans  son  traité  de  physi- 
que, d’une  manière  très-claire." 

Nous  avons  vu,  d’une  part,  que  lorsque  le  cuivre  com- 
munique avec  la  terre,  la  pile  ne  possède  que  de  l’élec- 
tricité' positive,  dont  l’intensité  va  toujours  en  croissant 
de  haut  en  bas;  de  l’autre,  que  lorsque  c’est  le  zinc,  elle 
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ne  possède  que  de  l’électricité  négative,  dont  la  tension  va 
également  en  croissant.  Si  l’on  met  en  communication 
cesdeux  piles  par  les  extrémités  qui  communiquaient  au 
sol , et  en  les  séparant  par  une  rondelle  de  drap  hu- 
mide, l’on  n’aura  plus  qu’une  seule  pile,  dans  chaque  moi- 
tié de  laquelle  la  distribution  de  l’électricité  sera  la 
même  que  dans  chacune  des  piles  partielles.  L’électricité 
positive  ira  donc  en  croissant  suivant  une  progression 
arithmétique,  depuis  la  face  zinc  extrême  jusqu’au  mi- 
lieu qui  sera  l'état  zéro,  et  l’électricité  négative  suivra 
la  même  marche  depuis  la  face  cuivre  extrême  jusqu’au 
milieu;  dans  ce  cas,  la  pile  prendra  à elle-même  l’é- 
lectricité dont  elle  a besoin  pour  maintenir  son  équi- 
libre. 

La  méthode  que  nous  avons  suivie  pour  trouver  la 
distribution  de  l’électricité  dans  une  pile  voltaïque  est 
purement  hypothétique , puisqu’elle  repose  sur  ce  prin- 
.cipe,  que  nous  avons  admis  à priori,  savoir,  que  l’excès 
d’électricité  que  le  zinc  preud  au  cuivre  est  une  quantité 
constante , soit  que  ces  métaux  se  trouvent  ou  non  à 
l’état  naturel. 

Quoique  Coulomb  ait  assuré  à M.  Biot  qu’il  avait  vé- 
rifié cette  loi  avec  sa  balance,  et  qu’elle  lui  avait  paru 
exacte  , néanmoins  nous  aurions  désiré  rapporter  ici 
des  observations  positives  à cet  égard. 

Nous  avons  supposé  les  deux  extrémités  de  la  pile  iso- 
lées; mettons  maintenant  en  communication  l’une  d’elles 
avec  le  sol,  la  distribution  de  l’électricité  changera  aus- 
sitôt; l’extrémité  touchée,  ou  communiquant  avec  le  sol, 
sera  promptement  ramenée  à l’état  zéro , et  il  se  fera 
une  nouvelle  distribution  conforme  aux  principes  ex- 
posés n“  145. 

Si  l’on  touche  un  instant  un  des  pôles  avec  le  doigt, 
le  zéro  de  la  pile  sera  momentanément  déplacé,  et  l’ex- 
trémité opposée  acquerra  une  plus  forte  tension  que 
celle  qu’elle  possédait  avant;  mais  comme  l’air  lui  en- 
lèvera rapidement  l’excès  d’électricité  acquis , le  zéro 
reviendra  au  milieu,  et  l’équilibre  sera  aussitôt  rétabli. 
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Quand  un  pôle  a été  touché,  il  recouvre  presque  in- 
stantanément l’état  électrique  qu’il  possédait  avant:  cette 
expérience  peut  être  faite  avec  le  condensateur  ou  le 
plan  d’épreuve. 

Si  l’oii  met  les  deux  pôles  en  communication  avec  un 
fil  de  métal,  ce  fil  servira  à la  recomposition  des  deux 
fluides,  qui  étaient  libres  avant,  à chacune  des  extré- 
mités, et  tous  les  effets  électriques  de  tension  disparaî- 
tront ; mais  comme  les  pertes  seront  immédiatement  ré- 
parées, ep  admettant  une  conductibilité  parfaite  dans 
le  système,  il  en  résultera  des  recompositions  continuel- 
les des  deux  fluides  par  l’intermédiaire  du  fil  conjonctif. 

§ V.  De  la  force  de  la  pile  sous  le  rapport  de  la 

tension. 

147.  Trois  éléments  constituent  la  force  de  la  pile  : la 
force  de  production,  la  force  de  propagation  et  la  force 
de  tension. 

La  premièi'e  dépend  de  l’énergie  avec  laquelle  l’é- 
lectricité est  dégagée  dans  chaque  élément;  et  comme 
plusieurs  causes  influent  sur  ce  dégagement , il  s’en; 
suit  que  cette  énergie  est  continuellement  variable.  Le 
cuivre  et  le  zinc  sont  les  métaux  qui  ont  été  recon- 
nus pour  donner  les  plus  fortes  charge#,  soit  que  l’on 
prenne  pour  li(juide  interposé  une  solution  de  sel  ma- 
rin , ou  un  mélange  d’eau,  d’acide  sulfurique  et  d’acide 
nitrique. 

I.a  force  de  propagation  est  essentiellement  dépen- 
dante du  liquide  conducteur  interposé  entre  les  couples; 
car  moins  ce  liquide  sera  bon  conducteur  et  agira  chimi- 
quement sur  le  zinc,  plus  la  pile  mettra  de  temps  à se 
charger,  après  qu’une  première  décharge  aura  eu  lieu  ; 
c’est  ce  qui  explique  les  décharges  successives  que  l’on 
observe  souvent  avec  des  liquides  mauvais  conducteurs, 
quand  on  établit  la  communication  entre  les  deux  pô- 
les. En  général,  le  fil  qui  sert  à établir  cette  commu- 
nication ne  peut  laisser  passer,  dans  un  temps  déter- 
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miné,  qu’iine  quantité  donnée  d’électricité  qui  dépend 
de  la  longueur  et  du  diamètre  de  ce  fil  ; d’un  antre 
côté,  cette  quantité  ne  doit  pas  être  plus  grande  que 
celle  qui  est  fournie  par  la  pile  dans  le  môme  temps.  Si 
elle  est  moindre,  les  pôles  conservent  un  peu  de  ten- 
sion ; dans  le  cas  contraire,  il  y a entre  chaque  décharge 
un  intervalle  de  temps  appréciable,  dont  la  durée  dépend 
du  temps  que  met  la  pile  à se  rceharger. 

La  quantité  d’électricité  qui  passe  dans  la  pile,  dans 
un  temps  donné,  dépend  de  plusieurs  causes,  que  nous 
ferons  connaître  dans  le  troisième  volume. 

L’eau  pure  est  un  mauvais  conducteur;  l’eau  salée 
conduit  mieux,  mais  moins  bien  que  l’eau  acidulée  par 
l’acide  sulfurique  et  l’acide  nitrique.  La  pile  chargée 
successivement  avec  ces  trois  liejuides  donne  chaque  fois 
des  effets  particuliers. 

Quant  à la  force  de  tension  pour  les  mêmes  éléments , 
elle  est  proportionnelle  à leur  nombre,  et  est  indépen- 
dante de  l’étendue  des  surfaces,  comme  on  peut  le  voir 
en  montant  deux  piles  avec  le  même  nombre  de  cou- 
ples, mais  de  différentes  grandeurs,  et  touchant  leurs 
extrémités  avec  le  plan  d’épreuve;  ce  plan,  porté  dans 
la  balance  de  Coulomb,  donne  la  même  tension  pour 
les  deux. 

1/48.  La  pile  ayant  été  chargée  avec  une  solution  de  sel 
marin,  ou  de  l’eau  acididée,  si  une  personne  mouille  ses 
mains  avec  le  même  liquide,  qu’elle  prenne  dans  chacune 
d’elles  une  tige  métallique,  et  qu’elletouche  simultanément 
avec  CCS  tiges  les  deux  extrémités  de  la  pile,  elle  reçoit 
une  commotion  qui  est  aussi  violente  que  celle  des  bat- 
teries électriques,  et  dont  la  force  surtout  dépend  de  la 
tension  , et  par  consé(|uent  du  nombre  des  couples  dont 
se  compose  la  pile  ; mais  avec  cette  différence  néanmoins 
que  la  sensation  paraîtrai  continue,  parce  que  la  pile  se 
'recharge  beaucoup  plus  vite  que  les  organes  ne  peuvent 
la  décharger.  L’épiderme  étant  un  mauvais  conducteur, 
c’est  pour  ce  motif  que  l’on  humecte  les  mains  avec  de 
l’eau  salée  ou  acidulée.  Nous  reviendroos  sur  la  corn- 
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motion  de  k pile , en  traitant  de  ses  effets  physiolo- 
giques. 

Arrêtons-nous  un  instant  sur  les  relations  qui  existent 
entre  l’énergie  de  la  commotion  et  la  tension  de  la  pile  , 
parce  qu’elles  peuvent  jeter  quehpie  lumière  sur  la  vé- 
ritable théorie  de  la  pile.  Volta  a montré  le  premier  que 
la  commotion  augmente  lorsque  l’on  monte  la  pile  avec 
de  l’eau  salée,  sans  (pie  les  indications  de  l’électroscope 
éprouvent  un  nouvel  accroissement.  Ayant  mis  en  action 
un  appareil  à couronne  de  lasses,  il  ajouta  successive- 
ment, dans  chaque  vase,  une  petite  quantité  de  sel; 
chaque  fois  l’énergie  de  la  commotion  fut  augmentée 
sans  que  l’effet  électroscopiipie  fût  changé  ; la  tension 
électricpie  resta  donc  toujours  constante.  Singer  a fait 
plusieurs  expériences  à ce  sujet,  en  employant  des  ap- 
pareils depuis  loo  jusqu’à  lüoo  couples.  Ayant  monté 
une  pile  de  lOO  couples  avec  de  l’eau,  il  observa  la 
tension  avec  rélcctroscope,  et  eut  un  choc  à peine  sen- 
sible; en  substituant  à l’eau  de  l’acide  hydro-chlorique 
très-étendu  , la  commotion  devint  plus  forte  et  la  ten- 
sion diminua  sensiblement;  enfin,  il  a constamment 
trouvé  que  les  effets  électriques,  c’est-à-dire  la  tension, 
étaient  d’autant  plus  forts  cpie  l’action  chimique  était 
moindre,  et  qu’en  employant  de  l’eau  commune,  ces 
effets  étaient  les  [ilus  forts  possible.  Il  a obtenu  encore 
une  augmentation  d’effets  en  combinant  une  batterie 
électrique  avec  une  pile  ainsi  chargée.  Ayant  mis  eu 
communication  les  deux  pôles  d’une  pile  chargée  avec 
de  l’eau  pure,  au  moyen  de  fils  mélalli(|ues,  l’un  avec 
la  surface  interne,  et  l’autre  avec  la  surface  externe 
d’une  batterie  électrique  d’environ  douze  pieds  carrés 
de  surface  armée,  celle-ci  se  chargea  si  promptement 
que  l’oii  pouvait  en  tirer  des  étincelles  qui  se  succé- 
daient rapidement  (i),  tandis  qu’en  établissant  directe- 


(i)  Éléments  d’électricité  et  de  magnétisme , trad.  française, 
p.  364. 
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ment  la  communication  entre  les  deux  extrémités  de 
la  pile,  on  n’apercevait  qu’une  très-faible  étincelle. 
Lorsqu’il  employait  une  pile  de  trois  ou  quatre  cents 
couples,  les  étincelles,  à l’aide  de  la  batterie,  étaient 
assez  fortes  pour  faire  rougir  le  bout  des  fils  de  fer 
qui  servaient  de  conducteurs.  Avec  une  pile  de  mille 
couples  , les  étincelles  étaient  accompagnées  d’une 
petite  détonation  , et  avaient  assez  d’intensité  pour 
produire  des  phénomènes  de  combustion.  Volta  a 
trouvé,  comme  nous  l’avons  dit,  que  l’action  de  la 
pile  sur  l’électroscope  augmentait  proportionnellement 
au  nombre  des  couples.  Ritter  a cherché  si  la  commo- 
tion croissait  dans  le  même  rapport;  il  a trouvé  que 
lorsque  l’appareil  est  chargé  avec  de  l’eau,  l’énergie  de 
la  commotion  augmente  avec  le  nombre  des  couples, 
tant  qu’ils  ne  sont  pas  au-delà  de  cinq  à six  cents,  mais 
qu’elle  décroît  ensuite  si  l’on  en  augmente  le  nombre.  Avec 
de  l’eau  salée,  l’effet  croît  toujours,  à mesure  que  le 
nombre  des  couples  devient  plus  grand. 

1 49.  M.  Biot  a mesuré  avec  exactitude  la  tension  de  l’é- 
lectricité aux  pôles,quaiid  ou  varie  la  nature  du  liquide. 
Il  a commencé  par  disposer  un  appareil  qui  permettait 
de  rendre  les  communications  aussi  parfaites  que  possible 
entre  les  plateaux  du  condensateur  et  les  pôles , attendu 
que  le  moindre  obstacle  suffit  pour  ralentir  considé- 
rablement la  propagation  de  l’électricité.  Le  mode  de 
communication  qu’il  a adopté  remplit  toutes  les  con- 
ditions voulues(i).  La  figure  61  indique  le  dispositif  de 
l’appareil.  On  pose  sur  le  sommet  de  la  pile  un  petit 
vase  de  fer,  rempli  de  mercure,  et  dont  toutes  les  par- 
ties sont  bien  nettoyées.  La  communication  entre  le 
condensateur  et  le  sommet  de  la  pile  est  établie  au 
moyen  d’une  tige  en  fer,  dont  l’im  des  bouts  plonge 
dans  le  mercure,  et  l’autre  est  fixé  sur  le  plateau  supé- 


(1)  Précis  élcineniairc  physique  et  expérimental,  t.  i*'',  a®  éd., 
p.  653. 
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rieur  du  condensateur;  enfin , il  a fait  usage  du  plan 
d'épreuve  et  de  la  balance  de  Coulomb,  comme  à l’or- 
dinaire. 

M.  Biot  a d’abord  cherché  les  charges  que  donnent 
des  piles  d’un  même  nombre  de  couples,  montées  avec 
des  conducteurs  humides  de  diverses  natures,  et  dont 
l’un  des  pôles  communique  avec  le  sol;  il  a trouvé 
que  l’eau  et  les  acides  affaiblis,  ainsi  que  la  plupart  des 
dissolutions  salines,  donnent  sensiblement  les  mêmes 
quantités  d’électricité  libre  par  un  contact  presque  in- 
stantané, et  que  l’on  peut  accroître  ou  diminuer  beau- 
coup l’étendue  de  leur  surface  sans  changer  sensible- 
ment leur  charge.  Il  a trouvé  néanmoins  des  liquides 
qui  donnaient  des  charges  inégales. 

Quand  la  pile  est  isolée , les  signes  électroscopiques 
aux  fleu.v  pôles  sont  très-faibles,  et  les  condensateurs 
même  les  plus  forts  ne  s’y  chargent  pas  sensiblement. 

Nous  ne  pouvons  en  dire  davantage  dans  ce  moment 
sur  les  relations  qui  existent  entre  le  nombre  des  élé- 
inenls  d’une  pile,  la  nature  du  liquide  interposé,  la 
tension  et  la  force  de  la  commotion  ; nous  y revien- 
drons plus  tard,  quand  nous  posséderons  les  documents 
nécessaires  pour  traiter  à fond  cette  question. 

§ A'I.  De  t électricité  de  tension  de  la  pile  considérée 
sous  le  rapport  électro-chimique. 

1 5o.  Si  l’hypothèse  d’où  Volta  est  parti  pour  expliquer 
les  phénomènes  de  la  pile  était  exacte,  le  problème  de  la 
distribution  de  l’électricité  serait  facile  à résoudre  (i); 
mais  cette  hypothèse,  qui  a déjà  perdu  beaucoup  de  sa 
valeur  dans  l’état  actuel  de  la  science,  ne  saurait  être 
admise,  .à  l’exclusion  du  principe  électro-chimique,  c’est- 
à-dire  de  l'électricité  qui  se  dégage  dans  l’action  chimique 
en  général.  L’existence  de  ce  principe  est  tellement  bien 


(i)  § III  de  ce  Chapitre. 

II. 
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constatée  aujourd’hui , que  l’on  ne  peut  élever  le  moindre 
doute  sur  son  exactitude,  il  est  donc  nécessaire  de  le 
prendre  en  considération  dans  la  théorie  de  la  pile.  ' 

Ou  savait  depuis  long -temps  qu’une  pile,  chargée 
avec  une  dissolution  saline,  ne  fonctionne  pas  dans 
un  milieu  privé  d’oxigène  (i).  Cette  observation  indi- 
quait déjà  que  l’action  chimique  était  une  des  causes  dé- 
terminantes du  dégagement  de  l’électricité  dans  la  pile. 

Peu  de  temps  après,  Aldini  consignait,  dans  son 
Essai  sur  le  galvanisme  (2),  le  passage  suivant,  en  com- 
parant les  phénomènes  électriques  à ceux  du  galvanisme: 

« Il  semble  que  les  uns  dépendent,  en  général , de  l’ac- 
tion de  causes  purement  physiques,  tandis  que,  pour 
exciter  les  autres,  il  a fallu  jusqu’à  présent  employer  le 
pouvoir  des  agents  chimiques.  En  effet,  comme  par  de 
petites  variations  faites  à la  surface  du  corps,  ou  par  la 
différente  manière  dont  ils  sont  excités  an  moyen  de  for- 
ces purement  mécaniques,  l’on  change  le  genre  d’élec- 
tricité <[ui  leur  est  propre;  ainsi,  par  une  altération 
chimique,  on  change  aisément  les  pôles  du  galvanisme.» 

11  rapporte  ensuite  avoir  vu  chez  Davy  ce  changement 
opéié  au  moyen  d’une  dissolution  de  sulfure  de  potasse 
versée  dans  un  appaieil  composé  de  cuivre  et  de  fer.  Le 
cuivre  étant  plus  attaqué  que  le  fer,  devenait  l’élément 
positif 

Il  est  donc  prouvé  par  là  que,  peu  de  temps  après 
la  découverte  de  la  pile,  on  avait  observé  que  l’action 
chimique  du  liquide  sur  chaque  métal  modifie  tellement 
les  effets  de  tension,  que  l’on  pouvait  renverser  les  pôles 
à volonté,  en  changeant  convenablement  le  liquide.  On  ' 
attribuait  alors  celte  inversion  des  pôles  à l’action  élec- 
tro-motrice exercée  par  le  zinc  ou  le  cuivre  sur  le  pro- 
duit formé  qui  adhérait  à l’une  des  deux  surfaces;  mais 
comme  on  obtenait  le  même  résultat  quand  la  combi- 
naison se  dissolvait  aussitôt  qu’elle  était  formée,  on 


’i)  Vol.  r". 

2)  Vol.  I",  p.  77- 
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aurait  dû  reconnaître,  dans  le  phénomène,  une  cause 
électro-chimique. 

Cette  question  a été  traitée  au  commencement  de  ce 
volume  avec  le  multiplicateur , c’est-à-dire  en  ne  consi- 
dérant que  les  courants  éleclri<|ues.  Maintenant  nous  al- 
lons l’examiner,  en  n’ayant  égard  qu’aux  effets  de  tension. 

Nous  savons  qu’à  l instant  où  un  corps  réagit  chimi- 
quement sur  un  autre,  l’un  jouant  le  rôle  d’acide,  et 
l’autre  celui  d’alcali,  le  premier  dégage  de  l’électricité 
positive,  et  le  second  de  l’électricité  négative;  ces  deux 
électricités  se  recomhinent  immédiatement  pour  former 
du  fluide  neutre,  en  suivant  tons  les  corps  conducteurs 
qui  se  présentent  à elles:  ce  j)hénomène  se  produit  quel 
que  soit  l’état  des  corps,  solide,  liquide  on  gazeux; 
car  il  est  bien  prouvé  maintenant  que,  lorsqu’un  couple 
voltaïque,  zinc  et  cuivre,  se  trouve  dans  un  milieu  ga- 
zeux capable  d’attaquer  le  zinc  plus  que  le  cuivre  , le 
premier  se  recouvre  d’un  excès  d’électricité  positive  plus 
considérable  que  si  le  gaz  n’existait  pas.  Bien  que  ce  fait , 
et  plusieurs  autres  que  j’ai  rapportés  , soient  contraires  à 
la  théorie  de  Volta,je  crois  néanmoins  que  les  laits  ne 
sont  pas  encore  assez  décisifs  pour  l’abandonner  tout- 
à-fait,  surtout  si  l’on  admet  que  la  tendance  à la  combi- 
naison qui  commence  au  contact  est  une  cause  de  trouble 
dans  l’équilibre  des  forces  électriques;  j’avoue  néanmoins 
que  cette  théorie  est  fortement  ébranlée.  Quoi  qu’il  en 
soit,  reconnaissons  avant  tout  qu’il  s’opère,  par  le  seul 
fait  de  l’action  chimique,  des  décompositions  et  recom- 
positions des  deux  fluides.  Cela  posé,  examinons  les  effets 
électriques  de  tension  dans  les  réactions  chimiques. 

i5i.  Quand  un  acide  réagit  sur  une  lame  de  métal 
ou  une  base,  les  deux  électricités  dégagées  se  recom- 
binent dans  la  dissolution;  mais  si  l’acide  et  le  métal 
communiquent  ensemble  au  moyen  du  fil  d’un  multipli- 
cateur, une  partie  des  deux  électricités  suit  ce  fil.  Il  n’en 
est  pas  toujours  ainsi  quand  on  se  sert  du  condensateur 
pour  recueillir  les  mêmes  électricités,  attendu  qu’elles 
trouvent  souvent  plus  de  facilité , surtout  lorsque  l’action 
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chimique  est  très-vivo,  à former  du  fluide  neutre  sur  la 
surface  de  contact  des  deuv  corps  en  action,  (|ue  l’une  de 
s’écouler  dans  le  sol , et  l’autre  de  se  porter  sur  l’un  des 
plateaux  du  condensateur  pour  dissimuler  un  excès  d’élec- 
tricité contraire  sur  l’autre  plateau.  On  a donc  un  avantage 
immense  à se  servir  du  multiplicateur  pour  observer 
les  effets  électro-chimiques;  néanmoins  il  est  bon  aussi 
de  constater  les  effets  de  tension.  Voici  les  expériences  qui 
ont  été  faites  à ce  sujet  : sur  le  plateau  supérieur  d’un  ex- 
cellent condensateur  en  or  ou  en  cuivre  doré,  on  pose  un 
vase  d’or  ou  de  platine,  dans  lequel  on  verse  de  l’acide 
nitrique  concentré,  puis  l’on  plonge  dedans  le  bout  d’une 
lame  de  cuivre  que  l’on  tient  par  l’autre  bout.  En  tou- 
chant avec  le  doigt  le  plateau  inférieur,  on  ne  parvient 
que  très-difficilement  à obtenir  une  très-faible  charge; 
mais  il  n’en  est  plus  de  même  quand  on  étend  l’acide  de 
plusieurs  fois  son  poids  d’eau.  On  trouve  alors  que  l’acide 
donne  de  l’électricité  positive,  et  le  niétal  de  l’électricité 
négative,  conformément  au  principe  général.  Ainsi  donc, 
quand  il  y a action  chimique  violente,  on  ne  peut  avoir 
avec  le  condensateur  des  effets  de  tension  bien  manifes- 
tes ; tandis  qu’on  les  obtient  facilement  lorsqu’elle  est 
faible.  Dans  le  premier  cas,  le  liquide  étant  meilleur 
conducteur  et  l’action  chimique  plus  forte,  la  recomposi- 
tion s’effectue  mieux  sur  la  surface  de  contact  que  dans 
l’autre.  Voilà  la  cause  du  phénomène,  comme  ÂI.  Dela- 
rive  l’a  parfaitement  expliqué.  Les  expériences  suivantes 
viennent  à l’appui  de  ce  que  nous  venons  d’avancer. 

On  pose  sur  le  plateau  supérieur  du  condensateur 
une  capsule  de  bois  dans  laquelle  on  met  de  l’eau  dis- 
tillée , et  dont  les  boids  sont  légèrement  humides  pour 
qu’elle  soit  conductrice,  ün  plonge  ensuite  dedans  des 
lames  de  différents  métaux,  que  l’on  tient  par  un  des 
bouts  avec  les  doigts  lavés  dans  la  même  eau.  11  n’y  a 
aucun  effet  de  produit,  attendu  que  les  lames  étant  at- 
taquées des  deux  bouts,  les  effets  se  détruisent;  mais 
pour  peu  que  l’eau  de  la  capsule  renferme  un  sel  ou  un 
acide  capable  de  réagir  sur  le  métal , alors  on  recueille 
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de  rélectricilé  dont  l’espèce  dépend  de  la  nature  de  l’ac- 
tion cliiniicfue.  Le  zinc,  le  fer,  le  ploinh,  l’éluin  , le 
cuivre,  prennent  à l’eau  l’électricité  négative, et  lui  don- 
nent l’électricité  positive  ; résultat  qui  est  encore  con- 
forme au  principe  général.  Le  jilatine  et  l’or  ne  donnent 
aucune  électricité,  excepté  dans  le  tas  où  ils  ont  été 
mouillés  avec  do  l’eau  distillée;  car  on  a alors  l’efTet 
produit  par  la  réaction  des  liquides. 

Line  lame  d’or  qui  a été  plongtù*  dans  l’acide  nitrique 
et  lavée  ensuite  dans  l’eau  distillc^e,  soumise  à l’expé- 
rience dans  la  capsule  de  hois,  prend  l’électric  ité  positive, 
par  suite  de  la  réaction  sur  l’eau  de  l’acide  qui  n’a  pu 
être  enlevé  entièrement.  Si  on  l’eût  plongé’c  pn'alahle- 
ment  dans  une  solution  de  potasse  pour  enlever  l’acide, 
puis  lavée,  il  n’y  aui  ait  eu  aucun  effet.  Une  lame  de  pla- 
tine donne  le  même  résultat,  qui  est  dû,  .à  n’en  pas  dou- 
ter, à la  réaction  de  l’eau  sur  l’acide  nitrique  retenu  à 
la  surface  du  métal  par  l’action  capillaire,  et  qui  n’a 
pas  été  enlevé  par  l’eau.  Substituons  à la  capsule  de 
bois  des  capsules  de  différents  métaux,  pour  avoir  des 
différences  dans  les  effets  électriques , lesquelles  sont 
toujours  en  faveur  du  métal  le  plus  attaejué. 


CAPSULE 

LIQUiriK 

KTAT 

en 

contrnu 

plongé  dans  ie 

électrique 

métal. 

dans  la  capsule. 

liquide. 

de  la  capsule. 

Acide  solfuvique  con- 

centré. 

iJ.fm 





_L 

iWfTI 

4- 

4- 

Acide  sulfurique  très- 

. . Or 

étendu  d’eau 

ir/irni 

A t*...»..  r 

l'ifrni 

• J.... 

l'i  ■■ 

V... 

l'iff  ■■ 

.',1  . . 

+ 

- 

- 

Digilized  by  Google 


246  DE  l’ÉEEC,  DF.  TENSION  DE  LA  PILE,  ETC. 


CAPSULE 

LIQÜIÜE 

ÉTAT 

en 

coulniu 

plonge  dans  le 

électrique 

métal. 

djtis  la  ca|>sule. 

liquide. 

de  la  capsule. 

Acttlp  solfuriqupcon' 

Or. 

centre. ........... 

, 

i'./.M. 

....  IMnliiip 

f.ffim 

;j.wm 

....  Plnnih 

•J  ^ 

• /.f  IM 

Cuivre 

Acide  snlfuriqueéten* 

....  Or 

. 

....  Argent 

. 

....  Fer 

+ 

ifttm . 

....  Zinc  

+ 

nisviliilioii  de  po- 

Or  

+ 

-f 

ii/riN 

. 

r.,;.... 

Dissolution  de  po* 

• 

{Arm 

îArm 

4- 

O- 

Si  nous  jetons  les  yeux  sur  ces  deux  tableaux,  nous 
reconn.nissons  que  tous  ces  résultats  peuvent  avoir 
une  origine  chimique,  alistraction  faite  de  l’action  de 
contact. 

1°  En  opérant  avec  la  capsule  de  platine,  dont  le  , 
métal  n’a  pas  été  attaqué  par  l’acide,  la  capsule  a dû 
prendre  conslainincnl  l’électricité  positive  que  l’acide 
a dégagée  dans  sa  réaction  sur  les  autres  métaux. 

2“  Avec  la  capsule  de  cuivre  et  l’acide  sulfurique  con- 
centré, les  résultats  ont  dû  être  différents,  attendu  que 
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l’or , l’argent  et  le  platine  ne  sont  pas  attaqués  à froid 
par  cet  acide,  tandis  que  le  cuivre  l’est.  Si  le  fer  et  le 
plomb  ont  donné  des  résultats  nids,  c’est  une  preuve 
que  les  effets  électriques  étaient  les  mêmes  de  part  ef 
d’autre. 

3°  Avec  la  capsule  de  platine  et  la  dissolution  de 
potasse,  la  première  a dû  prendre  l’électricité  positive, 
parce  que  le  platine  étant  attaqué  par  la  potasse,  joue 
dans  ce  cas  le  rôle  d’acide. 

On  voit  donc  qu’on  peut  rendre  compte  parfaiteinent 
de  tous  ces  résultats  à l’aide  des  effets  électro-cliimi- 
ques  sans  faire  intervenir  l'action  du  contact;  aussi  en 
concluons-nous  qu’il  est  impossible  de  négliger  ces  ef- 
fets dans  la  théorie  de  la  pile,  et  qu’il  faut  les  mettre 
en  première  ligne. 

Nous  avons  donné,  § III  de  ce  chapitre,  la  distribu- 
tion de  l’électricité  dans  la  pile,  en  nous  appuyant  sur 
la  force  électro-motrice  développée  au  contact;  nous 
allons  maintenant  la  présenter  en  n’ayant  égard  qu’à 
l’action  ebimique,  et  en  négligeant  diverses  causes  per- 
turbatrices dont  nous  ne  prendrons  connaissance  qu’après 
avoir  étudié  'les  variations  qu’éprouvent  les  courants 
électriques  produits  dans  un  fd  de  métal  qui  joint  les 
deux  pôles  d’une  pile.  Il  n’est  donc  question  ici  que 
des  effets  de  tension.  En  consé(|uence,  nous  suivrons 
la  marche  que  nous  avons  adoptée  plus  haut. 

i5a.  Soit  un  couple  zinc  cuivre  dont  la  face  cuivre 
communique  avec  le  sol;  posons  sur  la  face  zinc  une 
rondelle  de  drap  humilie.  Le  zinc  étant  attaqué,  l’élec- 
tricité négative  sera  chassée  dans  le  cuivre  comme  par 
une  force  de  projection,  puis  dans  le  soi.  L’électricité 
positive  suivra  une  direction  opposée  et  se  répandra 
sur  la  surface  du  zinc  et  sur  la  rondelle  ; si  l’action 
chimique  cessait , cette  dernière  électricité  s’écoulerait 
aussi  dans  le  sol  ; mais  comme  elle  n’est  pas  disconti- 
nue, la  rondelle  et  la  surface  du  zinc  se  trouvent  tou- 
jours dans  un  état  positif.  Jusqu’ipi  l’effet  est  le  même 
que  s’il  se  produisait  des  actions  électro- motrices  au 
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contact  des  deux  métaux.  Plaçons  maintenaut  sur  la 
rondelle,  par  la  face  cuivre,  un  nouveau  couple,  ef” 
au-dessus  une  seconde  rondelle;  si  cclle-ci  n’cxislait 
pas,  l’air  humide  produirait  le  même  eflet  sur  le  zinc. 
L’électricité  négative  qui  est  chassée  du  second  zinc  par 
le  fait  de  l’action  chimique,  neutralise  l’électricité  posi- 
tive adhérente  à la  surface  du  premier  zinc,  et  h celle  de 
la  première  rondelle;  quantau  deuxième  zinc,  sa  tension 
se  trouve  doublée  par  suite  de  l’électricité  qui  lui  est 
propre  et  de  celle  qu’il  reçoit  du  premier  zinc.  Nous 
supposons  que  le  premier  et  le  second  zinc  sont  attaqués 
au  même  degré,  et  que  les  deux  cuivres  ne  le  sont  pas 
du  tout.  Si  l’on  pose  sur  la  troisième  rondelle  un  troisième 
couple,  en  suivant  le  même  raisonnement,  on  aura  une 
distribution  à la  précédente. 

Comparons  la  distribution  de  l’électricité  dans  la 
même  pile,  en  ayant  égard,  dans  rime,  à la  force 
électro-motrice,  et  dans  l’autre,  à l’action  chimique 
seulement.  Mais  avant  présentons  quelques  observations 
sur  le  mode  d’action  de  l’électricité  dans  l’un  et  l’autre 
cas. 

Volta  supposait,  avons-nous  dit,  que  lorsque  deux 
corps  conducteurs  sont  en  contact,  ils  se  constituent 
l’un  et  l’autre  dans  un  état  électiique  différent;  ainsi 
donc,  les  deux  fluides,  malgré  l’action  attractive  qu’ils 
exercent  l’un  sur  l’autre,  se  trouvent  en  équiflhre  sur 
la  surface  même  de  contact , sans  pouvoir  la  franchir, 
pour  former  du  fluide  neutre.  L’ex|)érience  nous  a 
montré  que,  dans  la  réaction  de  deux  corps  l’un  sur 
l’autre,  chacun  d’eux  se  constitue  également  dans  un 
état  électrique  contraire,  mais  avec  cette  différence,  que 
les  deux  fluides  ne  restent  pas  en  équilibre  à la  surface 
de  contact,  aussitôt  que  l’action  qui  les  a produits  a 
cessé;  ils  sont  libres  ensuite  de  se  recombiner  sur  la 
surface  même  de  contact,  et  en  suivant  tous  les  conduc- 
teurs qui  se  présentent  à eux.  11  n’existe  donc  pas,  à 
proprement  parler,  d’équilibre  électrique  sur  cette  sur- 
face , mais  bien  des  décompositions  et  recompositions 
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(les  deux  fluides  électriques  qui  ne  cessent  que  lors- 
qu'il n'y  a plus  d’acliou  chimique.  Cette  explication  est 
purement  et  simpleiiieiit  l’expressioii  des  faits. 

On  peut  se  demander,  à la  vérité  , pourquoi  le  fluide 
positif  est-il  projeté  d’un  côté,  et  le  fluide  négatif  de 
l’autre,  avec  une  force  telle,  que  la  recomposition  ne 
s’opère  pas  imuiédiatcinent  sur  la  surface  même  de  con- 
tact ; il  faut  donc  qu’il  y ait  sur  cette  surface  une  cause 
qui  les  éloigne  pendant  un  instant  très-court:  nul  doute 
(|iie  cela  ne  soit  ainsi;  mais  nous  touchons  à une  ques- 
tion que  nous  ne  pouvons  traiter  ici,  c’est  celle  qui  est 
relative  à la  nature  électrique  dits  atomes;  ainsi,  arrê- 
tons-nous. 


Uislribiition  de  1 électricité  dans 
une  pile  formée  de  quatre  élé- 
ments, dont  runcoinnitinicpic 
au  sol  par  la  face  cuivre. 

Théorie  du  conlaci. 


i"'  cuivre o 

i"  zinc -f- 1 

Drap  mouillé. 

u'"'  cuivre -f-  i 

2'“'  zinc ■+■  U 

Drap  mouillé. 

3'“'  cuivre -t-  2 

3'"'  zinc. . . . .• -f-  3 

Drap  mouillé. 

4'““  cuivre +3 

4"''  zinc -+-4 


Distribution  de  l’électricité  dans 
une  pile  formée  de  quatre  élé- 
ments, <lout  run  communique 
au  sol  par  la  face  cuivre. 

Théorie  élrclro-chiiuique. 

O 

O 

O 

O 

O 

+2 

-t-  2 

+4 


Dans  l’ime  et  l’autre  théorie , la  tension  du  zinc  ex- 
trême est  la  même;  mais  il  y a ensuite  une  grande 
différetice  dans  celles  des  autres  disques. 

En  faisant  communiquer  la  face  zinc  avec  le  sol,  on 
a le  même  arrangement,  au  signe  près. 
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Si  l’on  isole  les 
vants  : 

deux  pôles , on  a les  résultats 

sui- 

Tbéoriti  du  contac 

1 r.mvrfi 

I.  TliPorie  rlectro-cbimique. 

. . — •> 

-4 
— 2 

i"  7.inc. 

. . I 

Drap  mouillé. 

.jOie  

. . I 

_ 2 

o“'  zinc 

. . ()  , 

O 

Drap  mouillé. 
S"”'  cuivre 

. . O 

O 

3'"“  zinc 

. . -I-  I 

+ 2 

+ 2 
+ 4 

Drap  mouillé. 
4"’'  cuivre 

. , -l-  I . 

4'“  zinc 

. . +-  2 

Ici  les  tensions  ne  sont  plus  les  mêmes;  car  celles  qui 
sont  donnée.s  par  la  théorie  électro-chimique  sont  pré- 
cisément doubles  des  tensions  que  la  théorie  du  contact 
assigne  à chaque  disque;  de  plus,  les  premières  sont 
les  mêmes  sur  la  face  ziuc,  que  la  pile  communique  ou 
non  avec  le  sol  par  la  face  cuivie;  or,  l’expérience  montre 
le  contraire,  puisque  l’on  a reconnu  que  la  tension  est 
plus  forte  quand  l’un  des  pôles  communique  avec  la 
terre  que  lorsque  la  ])ile  est  isolée.  Conuneut  accorder 
la  théorie  avec  l’expérience?  Rien  n’est  plus  facile,  si 
l’on  tient  compte  des  recompositions  qui  ont  lieu  , à 
chaque  instant,  dès  que  l’action  chimique  a cessé. 

Datis  le  premier  cas,  lorsque  la  face  cuivre  commu- 
nique au  sol,  la  partie  supérieure  de  la  pile  ue  possède 
que  l’électricité  positive;  par  conséquent  l’électroscope 
doit  accuser  la  tension  relative  à cette  partie.  Dans  le 
second  cas,  il  n’en  est  plus  de  même,  attendu  que  l’é- 
lectroscope  reçoit  indistinctement,  et  l’électricité  posi- 
tive de  la  partie  supérieure, et  l’électricité  négative  de  la 
partie  inférieure,  laquelle  neutralise  la  première  si  la 
conductibilité  électrique  est  suffisante.  La  tension  de- 
vrait donc  être  nulle,  si  les  liquides  intermédiaires  étaient 
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de  bons  conducteurs;  si  elle  ne  l’est  pas,  c’est  une 
preuve,  ou  que  les  deux  fluides  ne  se  recombinent  pas  en 
entier,  immédiatement,  à cause  de  la  mauvaise  conducti- 
bilité des  liquides , ou  qu’une  cause  autre  que  l’action 
chimique  concourt  à la  distribution  de  l’électricité.  Or, 
l’expérience  prouve  que  les  signes  électroscopiques  aux 
deux  pôles  de  la  pile  isolée  sont  très-faibles,  et  que  les 
condensateurs  même  les  plus  forts  ne  s’y  chargent  pas 
sensiblement  (i).  Il  semble  donc,  d’après  cela,  que  l’on 
doive  accorder  dans  cette  circonstance  la  jjréférence  à 
la  théorie  électro-chimique  sur  celle  du  contact. 

Il  faut  en  appeler  maintenant  à l’expérience  pour- 
déterminer  au  juste  la  tension  électrique  de  chaque 
élément  dans  la  pile  , (juand  l’un  de  ses  pôles  commu- 
nique avec  le  réservoir  commun.  Jusqu’ici  on  n’a  fait 
aucune  expérience  positive  dont  les  résultats  aient  été 
publiés;  tout  ce  (|ue  nous  en  savons  à cet  égard,  c’est 
que  M.  Biot  a ouï  dire  à Coulomb  qu’il  avait  vérifié  la 
loi  de  l’équidifférence  électrique  entre  les  disques,  et 
qu’elle  lui  avait  paru  exacte;  au  surplus,  nous  revien- 
drons sur  cette  question  en  traitant  des  phénomènes 
électro-dynamiques.  La  théorie  électro-chimique  delà  pile 
que  nous  venons  de  décrire  est  tout-à-fait  hypothétique. 

^ Y II.  Des  piles  seches. 

i53.  On  a appelé  improprement  piles  sèches  ^ celles 
dans  lesquelles' le  liquide  conducteur  est  remplacé  par 
un  corps  solide  légèrement  humide.  La  présence  de 
l’humidité  est  indispensable  J car  il  n’existe  jusqu’ici  au- 
cune pde  composée  de  substaïux’s  solides  et  complète- 
ment sèches. 

Plusieurs  tentatives  ont  été  faites  pour  former  des 
piles  sèches  (2).  Cèlles  de  M.  Zamhoni  ont  donné  les 


(1)  Biot.  Précis  de  physique  e.xpériraenlalc , 2®  cd.  p.  635. 

(2)  Vol.  l'^p.  i65. 
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résultats  les  plus  satisfaisants.  Ce  pliysicieii  prend  des 
feuilles  de  papier  ordinaire  un  peu  fort  et  humide,  ou 
bien  imbibé  de  lait,  de  miel,  ou  d’nne  matière  orga- 
nit|ue  analogue,  et  colle  sur  une  face,  avec  de  l’amidou 
ou  de  la  gomme,  une  feuille  très-mince  de  zinc  on  d’é- 
tain laminé;  sur  l’autre  face,  il  applicpie,  avec  un  bou- 
chon, du  peroxide  de  manganèse  très-divisé.  Telle  est 
la  composition  de  l’élément  voltaïque  de  la  pile  sèche. 
Cela  fait , il  superpose,  dans  le  même  ordre,  un  certain 
nombre  de  ces  feuilles,  et  il  enlève  cbacjue  fois,  avec 
ntl  emporte-pièce  de  lo  à i5  lignes  de  diamètre,  un 
certain  nombre  de  dis(|ues  qui  lui  servent  ensuite  à 
former  des  piles.  Ayant  superposé  ainsi  plusieurs Tnilliers 
de  ces  discjnes,  il  les  tient  serrés  sous  une  presse,  et 
enveloppe  toute  la  colonne  d’une  couche  de  gomme 
laque  de  plusieurs  lignes  d’épaisseur,  pour  empêcher 
que  riiumidité  ne  se  dissipe  dans  l’air.  Depuis,  on  a 
reconnu  qu’il  valait  mieux  ne  pas  mettre  d’enveloppe, 
et  maintenir  les  disques  serrés  les  uns  contre  les  autres 
avec  deux  fils  en  croix  dirigés  dans  la  longueur  de  la 
couche.  Sur  la  face  zinc,  on  mastique  une  plaque  plus 
épaisse  de  même  métal , sur  laquelle  on  visse  une  houle 
qui  forme  le  pôle  positif  de  la  pile;  de  l’autre  côté  , 
on  ajuste  de  la  même  manière  une  boule  de  cuivre. 

La  théorie  de  cette  pile  est  assez  compliquée,  attendu 
que  la  matière  organique  réagit,  non-seulement  sur  le 
zinc,  mais  encore  sur  le  peroxide  de  manganèse  qu’elle 
ramène  à un  degré  moindre  d’oxidation. 

En  effet,  M.  Zamboni,  qui  a examiné  l’état  électrique 
de  ses  piles  , selon  qu’elles  sont  formées  avec  des  disques 
de  papier  étainé  seulement  d’un  côté , sans  aucune 
substance  interposée,  ou  bien  avec  des  disques  d’étain 
recouverts  d’oxide  de  manganèse,  a trouvé  des  résultats 
dans  le  même  sens,  ou,  en  sens  contraire,  en  imbibant 
de  diverses  substances  le  papier  collé  à l’étain.  Si  l’on 
se  sert  d’huile,  l’action  est  opposée  à celle  que  produit 
l’oxide  de  manganèse.  Lorsqu’on  introduit  au  contraire, 
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dans  lo  papier,  du  miel,  un  alcali,  une  dissolution  de 
sulfate  de  zinc,  ou  du  lait  à demi  - caillé,  la  pile  agit 
comme  celle  dans  la(|uelle  les  éléments  sont  saupoudrés 
d’oxide  de  manganèse. 

-Une  pile  à la  Zamlioni,  composée  de  deux  mille 
couples,  ne  donne  pas  la  moindre  commotion  , parce 
(|ue  la  circulation  du  fluide  électric[ue  ne  s’y  fait  pas 
assez  vite  pour  (|u’elle  puisse  fournir,  dans  un  temps 
donné,  la  quantité  d’électricité  qui  est  nécessaire  pour 
la  produire.  La  tension  électrique  de  chaque  pôle  peut 
être  rendue  sensible  avec  le  plan  d’épreuve.  Si  l’on  met 
en  contact  un  de  ses  pôles,  pendant  quelques  instants, 
avec  un  condensateur  de  taffetas  gommé,  on  obtient  des 
étincelles  qui  ont  quelquefois  un  pouce  de  long.  Elle 
peut  servir  à charger  des  batteries. 

M.  Zamboni  pense  qu’une  pile  de  cinquante  mille 
paires  dé  pla(|ues  auxquelles  on  laisserait  le  diamètre  or- 
dinaire des  feuilles  de  papier  étamé,  serait  une  source 
constante  d’électricité,  dont  la  tension  égalerait  celle 
d'une  forte  machine  électrique  ordinaire. 

L’air  humide  tend  sans  cesse  à décharger  cette  pile; 
aussi  la  tension  de  scs  pôles  varie-t-elle  suivant  son  état 
hygrométrique.  La  tension  n’acquiert  une  valeur  fixe 
que,  lorsque  ayant  été  affaiblie  par  les  j)ertes,  l’air  lunnide 
lui  enlève  de  l’électricité  autant  que  la  pile  lui  en  rend 
dans  le  même  temps. 

Ces  piles  ne  fonctionnent  pas  indéfiniment;  leur  éner- 
gie se  perd  en  général  à mesure  qu’elles  se  dessèchent. 
Zamboni,  qui  s’est  beaucoup  occupe  de  leur  mode  d’ac- 
tion, a reconnu  que  la  diminution  de  la  teusion  cesse 
au  hou}:  de  deux  ans,  et  varie,  dans  cet  intervalle,  sui- 
vant la  manière  dont  la  pile  a été  formée;  que  rénergie 
est  plus  grande  en  été  qu’en  hiver  , tant  sous  le  rapport 
de  la  tension  que  sous  celui  de  la  promptitude  avec 
laquelle  elle  se  manifeste. 

1 54.  M.  Donné  n’a  remarqué  aucun  rapport  entre  les 
variations  de  tension  et  les  hauteurs  barométriques.  Il  a 
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reconnu  qu’une  pile  .t  la  Zaïnboni,  placée  dans  le  vide, 
et  dont  l'iin  des  pôles  communi(|ue  avec  la  terre,  et 
l’autre  avec  un  élcctroscope  , possède  la  même  tension 
que  dans  l’air.  Cet  effet  tient  très-probablement  à ce 
que  la  charge  de  la  pile  s’effectue  plus  rapidement  que 
la  déperdition  dans  le  vide. 

La  température  lui  a paru  agir  d’une  manière  très- 
variée,  et  par  conséc|iient  très-compri(|uée.  La  tension 
de  la  pile  est  presque  toujours  en  rapport  avec  la  tem- 
pérature de  l’atmosplière;  ce  qui  confirme  les  observa- 
tions précédentes  de  Zaïnboni  , savoir,  que  la  pile  a 
plus  d’énergie  en  été  qu’en  hiver.  L’augmentation  de  ten- 
sion n’a  jias  lieu  aussitôt  que  la  température  extérieure 
s’élève,  il  faut  attendre  (pielque  temps  pour  que  son 
action  pénètre  dans  l’inttirieur  de  la  colonne.  Il  paraît 
que  la  chaleur,  outre  son  influence  sur  les  actions  clii- 
miques,  agit  mécaniipiement  sur  les  éléments,  par  la  di- 
latation et  la  contraction,  pour  modifier  la  tension  de 


l’électricité. 

Lors  de  rinvention  des  piles  sèches,  on  imagina  un 
appareil  à l’aide  diupiel  on  crut  pouvoir  reconnaître 
d’avance  certains  phénomènes  météorologicpies;  mais  ou 
fut  bientôt  désabusé  (|uand  on  eut  étudié  son  mode 
d’action.  Voici  cet  appareil  : prenons  deux  piles  de 
2000  coujiles  chacune,  et  plaçons -les  verticalement 
sur  une  bande  de  métal,  à pi'ii  de  distance  l’une  de  l’au- 
tre, les  pôh'S  inverses  en  regard  : cet  assemblage  constitue 
une  pile  de  /|000 éléments.  Suspendons  maintenant, entre 
les  deux  pôles  supérieurs,  une  aiguille  de  métal  très- 
légère,  très-mobile  et  isolée;  elle  sera  d’abord  attirée 
par  un  des  pôles,  puis  repoussée  quand  elle  aura 
pris  une  portion  de  son  électricité,  et  attirée  ensuite 
par  l’autre  pôle  qui  possède  une  électricité  contraire, 
et  ainsi  de  suite.  11  résulte  de  ces  attractions  et  ré- 
pulsions non  interrompues,  une  espèce  de  mouvement 
perpétuel,  dont  on  a voulu  se  servir,  mais  inutilement, 
pour  diverses  applications.  Si  l’état  de  l’air  était  constant. 
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que  la  pile  n’éprouvât  pas  tle  variations  dans  sa  charge, 
on  aurait  pu  obtenir  des  oscrillations  isochrones  ; mais 
comme  ces  conditions  ne  peuvent  être  remplies,  il  n’en 
résulte  qu’un  mouvement  irrégulier.  Aussi  cet  appareil 
marche-t-il  tantôt  vite,  tantôt  lentement,  et  s’arrête- 
t-il  même  par  intervalles,  pour  reprendre  ensuite  sa 
marche. 

i55.  M.  Watkins  (i)  est  parvenu  à construire,  ayec 
un  seul  métal  (zinc)  et  sans  liquide,  une  pile  qui  pos- 
sède une  tension  remarquable;  elle  est  composée  de  (io 
à 8o  plaques  de  zinc,  de  4 pouces  de  surface,  décapées 
et  polies  sur  une  de  leurs  surfaces  et  non  sur  l’autre, 
fixées  dans  une  auge  de  bois,  parallèlement  entre  elles 
et  à une  très-petite  distance  les  unes  des  autres  ( i ou 
2 mm.  ) , de  manière  qu’elles  ne  sont  séparées  que 
par  une  couche  d’air  très-mince.  Les  faces  polies  sont 
toutes  tournées  du  même  côté,  et  les  deux  plaques  ex- 
trêmes aboutissent  chacune  à un  conducteur.  Si  l’on  fait 
communiquer  l’une  des  extrémités  de  la  pile  avec  le 
sol,  et  l’autie  avec  un  électroscope,  celui-ci  se  charge 
aussitôt  de  l’une  ou  de  l’autre  électricité,  suivant  celui 
des  deux  pôles  avec  lequel  il  est  en  contact.  L’humidité 
de  l’air  favorise  l’action  de  cette  pile,  qu’on  peut  re- 
garder comme  une  espèce  de  pile  sèche  dans  laquelle 
le  papier  est  remplacé  par  une  c-ouche  d’air  humide  ; 
les  deux  surfaces  ilu  zinc  font  l’office  de  deux  métaux 
hétérogènes.  Il  paraît  donc  que  c’est . à l’action  oxidante 
de  l’air,  plus  forte  sur  la  surface  polie  et  décapée  que 
sur  l’autre,  qu’est  dû  le  développement  de  l’électricité 
sur  chaque  lame  de  zinc;  et  que  la  couche  d’air  très- 
mince,  qui  sépare  les  plaques  les  unes  des  autres,  et 
peut-être  les  parois  de  l’auge  de  bois  dans  lesquelles 
ces  plaques  sont  placées,  permettent  à chacun  des  prin- 
cipes électriques  de  s’accumuler  séparément,  comme  dans 
une  pile  ordinaire,  aux  deux  pôles  de  l’appareil.  Nous 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  xxx,  p.  442. 
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avons  exposé  dans  ce  livre  les  propriétés  générales  re- 
latives aux  deux  fluides  électriques,  lorsqu’ils  se  trou- 
vent en  équilibre  à la  surface  des  corps,  ainsi  que  les 
principaux  appareils  qui  servent  à etudier  ces  propriétés; 
nous  allons  maintenant  présenter  les  phénomènes  ma- 
gnétiques, dont  la  connaissance  est  necessane  poui  se  for- 
mer une  idée  nette  des  plienomenes  qui  ont  lieu  quand 
l’électricité  est  en  mouvement. 
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CEIAPITRE  PREMIER. 

PROPRIÉTÉS  GÉNÉRALES  DES  AIMANTS. 


Des  attractions  et  répulsions  magnétiques,  et  des  pôles 
magnétiques. 

1 56.  Jusqu’ici  nous  nous  sommes  occupés  des  proprié- 
tés attractives  et  répulsives  qu’acquièrent  passagèrement 
les  molécules  des  corps,  quand  elles  sont  dérangées  de 
leur  position  naturelle  d’équilibre  par  la  chaleur,  le 
frottement,  la  pression,  l’action  chimique  et  d’autres 
causes;  nous  allons  exposer  actuellement  d’autrc.s  pro- 
priétés également  attractives  et  répulsives,  mais  qui  sont 
particulières  à certains  corps  et  différentes  des  précéden- 
tes, quoique  ayant  des  rapports  communs  et  pouvant 
dépendre  du  même  principe. 

Toutes  ces  piopriétés  sont  de  la  plus  haute  impor- 
tance pour  la  philosophie  naturelle,  en  ce  qu’elles  peu- 
vent servir  à jeter  quelque  jour  sur  la  nature  des  ato 
mes  et  celle  de  la  matière  éthérée  qui  les  entoure;  aussi 
doivent -elles  faire  l’objet  des  recherches  spéciales  de 
quiconque  veut  lier  ensemble  la  physique  et  la  chimie. 

Un  morceau  de  fer  qui  reste  exposé,  pendant  un  cer- 
tain temps , aux  influences  atmosphériques , ou  qui  sé- 
journe long-temps  dans  la  terre,  acquiert  peu  à peu  la 
II.  17 
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propriété  d’attirer  la  limaillo  de  fer,  et  même  de  soule- 
ver des  morceaux  assez  pesants  de  ce  métal  : certains 
minerais  de  fer  la  possèdent  également.  On  appelle  ces 
corps  aimants,  et  l’ensemble  de  leurs  propriétés 
tique,  dérivé  de  jAayvy;?,  nom  sous  lequel  les  anciens  con- 
naissaient les  minerais  de  fer  doués  du  pouvoir  attractif. 

’ Voici  le  moyen  le  plus  simple  d’étudier  les  effets  de 
cette  attraction  : 

Lorsque  l’on  roule  dans  de  la  limaille  de  fer  un  bar- 
reau de  fer  aimanté,  qui  a la  forme  d’un  rectangle  al- 
longé, et  qu’on  le  retire  ensuite,  on  voit  que  les  parcelles 
de  limaille  s’attachent  à sa  surface,  mais  non  également 
sur  toutes  les  parties  ; c’est  surtout  à peu  de  distance 
des  extrémités  que  l’effet  est  le  plus  sensible  (fig.  62  ). 
\j3l  figure  61  bis  indique  la  distribution  des  limailles 
sur  un  aimant  naturel. 

On  remarque  aux  extrémités  du  barreau  des  filaments 
très-longs,  qui  sont  dressés  perpendiculairement  à sa  sur- 
face; en  s’éloignant  de  ces  points,  ils  deviennent  plus  courts 
et  s’inclinent  comme  s’ils  fuyaient  les  extrémités;  enfin, 
dans  la  partie  moyenne,  il  ne  se  dépose  aucun  filament. 
On  peut  encore  étudier  l’action  que  tous  les  points  du 
barreau  aimanté  exercent  sur  le  fer,  en  plaçant  au-des- 
sus une  feuille  de  papier  sur  laquelle  on  projette  de 
la  limaille;  si  l’on  frappe  légèrement  la  feuille  de  papier, 
les  parcelles  de  limaille  se  distribuent  comme  ci-dessus. 
Dans  les  deux  cas,  on  reconnaît  qu’elles  se  portent  plus 
rapidement  dans  certaines  régions,  près  des  exti'éini- 
tés,  que  dans  d’autres.  On  a appelé  pôles,  les  régions 
de  l’aimant  où  l’attraction  est  la  plus  forte  ; mais  on 
réserve  particulièrement  ce  nom  aux  deux  points  par 
lesquels  passent  les  résultantes  des  forces  qui  sont  mises 
en  action.  Nous  donnerons  plus  loin  les  moyens  de  dé- 
terminer leur  position  avec  toute  la  précision  désirable. 

Un  barreau  aimanté,  attirant  à lui,  par  chacune  de 
ses  extrémités,  les  parcelles  de  fer  qu’on  lui  présente, 
agira  de  la  même  manière  sur  une  aiguille  de  fer  doux, 
librement  suspendue  à un  fil  de  soie  qui  a assez  de 
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flexibilité  pour  lui  permettre  de  se  mouvoir  dans  un 
plan  horizontal.  Ce  phénomène  a encore  lieu  quand  on 
interpose,  entre  le  barreau  et  la  limaille  ou  l’aiguille, 
des  corps  tels  que  le  bois,  le  papier,  le  verre,  etc.  Tous 
les  corps  n’arrétent  donc  pas  la  puissance  attractive 
qui  émane  des  aimants.  Si  l’on  remplace  l’aiguille  de 
fer  doux  par  une  aiguille  aimantée , on  trouve  que  cha- 
cun de  ses  pôles  est  attiré  par  l’une  des  extrémités  du 
barreau  et  repoussé  par  l’autre.  Concluons  de  là  que  les 
deux  moitiés  d’un  barreau  ou  d’une  aiguille  aimantée 
ne  possèdent  pas  la  même  faculté  magnétique. 

1 57.  Nous  avons  vu  que  les  parcelles  de  limaille  qui  se 
groupent  autour  des  parties  extrêmes  d’un  aimant,  se 
tiennent  unies  les  unes  aux  autres  et  forment  des  fila- 
ments plus  ou  moins  longs , suivant  leur  distance  des 
pôles.  Ce  phénomène  indique  donc  cette  propriété  re- 
marquable du  fer  doux,  de  devenir  lui-même  un  aimant 
capable  d’agir  comme  tel,  sur  les  parcelles  de  fer  qui 
l’environnent,  lorsqu’il  est  mis  en  contact  avec  un  aimant. 
Pour  mettre  plus  en  évidence  cette  propriété,  il  suffit 
de  placer  verticalement  un  barreau  de  fer,  par  l’un  de 
ses  bouts,  très-près  de  l’une  des  extrémités  d’un  barreau 
aimanté  horizontal,  et  de  présenter  au  bout  libre  du 
premier  de  la  limaille  de  fer  ; celle-ci  s’y  attache  aussi- 
tôt , et  y reste  suspendue  tant  que  l’action  par  influence 
subsiste;  mais  aussitôt  qu’elle  cesse,  lorsqu’on  enlève  l’ai- 
mant^ la  limaille  retombe.  Au  lieu  de  limaille,  on  peut 
expérimoitet'  avec  de  petits  cylindres  de  fer  doux,  que  l’on 
fait  adhérer  les  uns  aux  autres  au  moyen  de  l’action  par 
influence.Vient-on  à retirer  l’aimant,  les  cylindres  restent 
sans  action  les  uns  sur  les  autres,  et  retombent  aussitôt. 

Pendant  l’aimantation  par  influence,  l’aimant  ne 
perd  rien  de  son  magnétisme,  et  le  fluide  magnéti- 
que ue  passe  même  pas  d’une  molécule  à une  autre, 
comme  dans  le  dégagement  de  l’électricité  par  influence  ; 
car  il  est  facile  de  démontrer  qu’un  barreau  aimanté  ne 
perd  rien  de  son  pouvoir  attractif,  quel  que  soit  le  nom- 
bre des  barreaux  de  fer  qu’il  ait  servi  à aimanter.  D’un 
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autre  côté,  le  fer  doux  rentrant  dans  l’état  naturel,  dès 
l’instant  qu’il  n’est  plus  sous  l’influence  de  l’aimant,  doit 
posséder  en  lui-même  les  deux  principes  propres  à lui  faire 
acquérir  la  propriété  magnétique  ; ainsi  il  ne  doit  rien 
prendre  à l’aimant.  Pour  montrer  que  le  magnétisme  ne 
passe  pas  d’une  molécule  à une  autre  afin  de  s’accumuler 
aux  extrémités,  il  suffit  de  mettre  un  fil  de  fer  en  con- 
tact avec  un  aimant,  et  de  couper  l’extrémité  libre  du  fil 
de  fer;  la  partie  coupée  ne  possède  aucune  trace  de  ma- 
gnétisme libre.  T>e  phénomène  est  donc  simplement  mo- 
léculaire. 

Un  aimant  non- seulement  ne  perd  rien  de  sa  force 
par  l’aimantation  qu’il  produit  dans  des  barreaux  de  fer, 
mais  son  énergie  doit  successivement  augmenter  ; en 
effet,  quand  le  pôle  a d’un  aimant  touche  l’extrémité  h 
d’un  barreau , il  y développe  un  magnétisme  de  nom 
contraire,  celui-ci  réagit  par  influence  sur  le  magnétisme 
naturel  de  l’aimant,  de  manière  à y exciter  une  nouvelle 
décomposition,  qui  augmente  nécesssairement  son  ma- 
gnétisme libre.  Cet  accroissement  de  magnétisme  réagit 
à son  tour  sur  le  magnétisme  naturel  du  barreau , et 
ainsi  de  suite;  de  sorte  que  par  ces  décompositions  suc- 
cessives, le  magnétisme  libre  de  l’aimant  et  du  barreau 
augmente  jusqu’à  une  certaine  limite. 

En  raison  de  ces  propriétés,  on  altriliue  les  phéno- 
mènes magnétiques  à l’action  de  deux  fluides  doués  de 
propriétés  contraires,  qui  résident  autour  des  molécules 
du  fer,  sans  pouvoir  passer  d’une  molécule  à une  autre, 
et  dont  la  réunion  forme  le  fluide  magnétique  naturel. 
De  même  que  dans  la  théorie  de  l’électricité,  on  admet 
deux  fluides  différents  , qui  se  neutralisent  l’un  l’autre 
pour  former  du  fluide  électrique  naturel,  de  même  aussi 
on  pense  que  le  fluide  magnétique  naturel  se  compose 
de  deux  fluides  dont  les  molécules  de  chacun  d’eux  se 
repoussent,  tandis  qu’elles  attirent  celles  de  l’autre  fluide. 
Aussi  avons-nous  vu  que  dans  deux  aiguilles  aimantées, 
librement  suspendues,  les  pôles  de  même  nature  se 
repoussent,  et  ceux  de  nature  différente  s’attirent. 
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M.  Ampère  envisage  les  attractions  et  répulsions 
magnétiques  sous  un  autre  point  de  vue;  il  les  fait  dé- 
pendre do  l’action  de  courants  électriques  qu’il  suppose 
exciter  autour  des  molécules  des  aimants  dans  une  di- 
rection déterminée.  Nous  nous  occuperons  plus  tard  de 
cette  question,  qui  est  fondamentale  pour  la  théorie  de 
l’électricité  et  du  magnétisme. 

1 58.  Les  deux  moitiés  d’un  barreau  aimanté  possèdent 
ordinairement  chacune  un  magnétisme  contraire;  mais  il 
arrive  quelquefois  qu’il  y a de  chaque  côté  des  alterna- 
tives de  magnétisme  contraire,  et  par  suite  plus  de  deux 
pôles.  Les  pôles  intermédiaires  sont  appelés  points  con- 
séquents. 

Pour  les  découvrir,  on  présente  successivement  le 
même  pôle  d’une  aiguille  aimantée,  librement  suspendue, 
à tous  les  points  du  barreau , maintenu  constamment 
dans  une  position  verticale;  chaque  fois  que  l’on  passe 
d’une  attraction  à une  répulsion,  on  est  assuré  qu’il  se 
trouve  un  point  conséquent  là  où  l’action  est  nulle.  On 
peut  encore  déterminer  ces  points  en  plaçant  sur  le 
barreau  une  feuille  de  papier  et  projetant  dessus  de  la 
limaille;  le  groupement  des  parcelles  en  certains  points 
indique  sur-le-champ  la  position  des  points  consé- 
quents ( fig.  63). 

Un  barreau  de  fer  doux , qui  est  aimanté  par  in- 
fluence, rentre  dans  l’état  naturel  dès  l’instant  qu^l’on 
retire  l’aimant  ; mais  il  n’en  est  plus  de  même  avec 
des  barreaux  de  fer  écroui  ou  d’acier  trempé  : dans  ce 
cas,  l’action  par  influence  est  plus  lente  à se  mani- 
fester; mais  aussi,  une  fois  qu’elle  est  développée,  elle 
y persévère  pendant  long-temps,  même  lorsque  les  bar- 
reaux ne  sont  plus  sous  l’influence  de  l’aimant.  On  dit 
dans  ce  cas  que  le  barreau  est  aimanté.  C’est  alors 
un  aimant  artificiel;  il  existe  donc  dans  le  fer  écroui  et 
dans  l’acier  une  cause  ([uelconque  qui  s’oppose  à la  dé- 
composition du  magnétisme  naturel,  et  ù la  recomposi- 
tion des  deux  fluides,  quand  ils  sont  séparés,  laquelle  a 
de  l’analogie  avec  celle  qui  s’oppose  également  à la  dé- 
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composition  de  l’électricité  par  influence  dans  les  corps 
mauvais  conducteurs.  On  attribue  cette  cause  à l’action 
d’une  force  coercitive,  qui  résulte,  soit  de  l’arrangement 
des  molécules , soit  de  l’interposition  entre  elles  de  mo- 
lécules étrangères. 

Cette  force  varie,  dans  les  différents  aciers,  suivant 
la  trempe  : plus  la  trempe  est  roide , plus  la  force  coer- 
citive est  grande.  IjCS  propriétés  magnétiques  sont  sou- 
mises naturellement  aux  mêmes  variations. 

i5g.  L’aimantation  est  très-lente  à s’opérer  dans  un 
barreau  d’acier  trempé  par  l’influence  seule  d’un  aimant, 
comme  on  peut  le  voir  en  répétant  l’expérience  des  pe- 
tits cylindres  de  fer  doux  avec  d’autres  cylindres  d’acier 
trempé;  mais  ejle  a lieu  presque  instantanément,  si 
l’on  passe  avec  frottement,  toujours  dans  le  même  sens, 
sur  toute  la  longueur  d’un  barreau , l’un  des  pôles 
d’un  aimant  ; quelques  frictions  suffisent  pour  produire 
l’aimantation.  Une  aiguille  d’acier  trempé  brisée  en 
deux  présente  cette  singulière  propriété,  que  les  deux 
portions  séparées  sont  elles- mêmes  deux  aimants,  dans 
lesquels  les  parties  séparées  possèdent  un  magnétisme 
contraire. 

Le  fer  doux  acquiert  la  propriété  polaire,  quand  on 
change  la  position  d’équilibre  de  ses  molécules  par  la 
pression,  le  choc  et  la  torsion  ; c’est  pour  ce  motif  que 
les  outils  de  fer  sont  aimantés  au'bout  de  peu  de  temps 
qu’ils  ont  servi.  Si  l’on  frappe  légèrement  un  barreau 
tenu  verticalement  par  un  de  ses  bouts  avec  un  marteau, 
on  lui  donne  la  polarité  magnétique;  en  le  retournant 
pour  frapper  l’autre  extrémité , on  renverse  la  polarité. 
Toutes  les  substances  qui  renferment  du  fer,  soit  par  voie 
de  mélange,  soit  par  voie  de  combinaison,  agissent  sur 
l’aiguille  aimantée,  c’est-à-dire  exercent  sur  elle  une  ac- 
tion attractive  ; mais,  pour  l’apercevoir,  il  faut  employer 
quelquefois  des  appareils  délicats,  dont  nous  ne  pouvons 
encore  donner  la  description.  Ces  substances , quoique 
réagissant  comme  le  fer  doux  sur  l’aiguille  aimantée, 
n’acquièrent  jamais  la  polarité.  De  là  la  distinction  entre 
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un  corps  magnétique  et  un  corps  aimanté;  le  premier  est 
attiré  également  en  tous  ses  points  par  le  même  pôle,  tan- 
dis que  l’autre  est  attiré  d’un  côté  et  repoussé  de  l’autre. 

Le  nickel  et  le  cobalt,  dans  le  plus  grand  état  de  pu- 
reté où  l’on  puisse  les  obtenir,  jouissent  de  la  propriété, 
non-seulement  d’être  attirés  par  un  aimant,  mais  en- 
core d’acquérir  la  propriété  polaire,  lorsque  l’on  y fait 
naître  une  force  coercitive  en  les  combinant  en  certaines 
proportions  avec  du  charbon,  du  phosphore,  du  soufre 
ou  de  l’étain. 

On  a cherché,  à plusieurs  reprises,  à former  des  ai- 
mants avec  des  pâtes  magnétiques  formées  de  deutoxide 
de  fer,  ou  de  poussière  de  fer,  mêlé  avec  des  corps  gras, 
tels  que  de  l’huile  de  lin.  Cette  pâte,  séchée  à une  douce 
chaleur  pour  éviter  qu’elle  n’éclate,  finit  par  acquérir 
assez  de  dureté.  Les  premiers  essais  de  ce  genre  sont 
dus  à Knight(i).  Ingenhouz  a construit  aussi  de  ces 
aimants;  le  corps  gras  était  du  fromage  mêlé  avec  de 
la  chaux  vive  réduite  en  poudre  très-fine.  Il  a trouvé 
que  les  aimants  préparés  avec  de  la  poudre  d’aimaut 
avaient  plus  de  force  que  ceux  qui  étaient  faits  avec  de 
la  poudre  de  fei’,  et  que  l’on  pouvait  faire  naître  dans 
leur  masse  autant  de  pôles  que  l’on  voulait,  par  le  sim- 
ple contact  d’un  barreau  aimanté. 


(i)  Phil.  Transact.,  t.  lxix,  p.  5i. 
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DE  L’ACTION  DU  GLOBE  SUR  LES  AIGUILLES 
AIMANTÉES. 


. § 1®'".  Phénomènes  généraux;  des  boussoles. 

lüo.  Les  aiguilles  aimantées  employées  clans  les  expé- 
riences magnétiques  sont  des  aiguilles  d’acier  trempé, 
très-minces,  et  ayant  la  forme  d’un  losange  très-alongé  ; 
tantôt  elles  sont  suspendues  , au  moyen  de  chapes  en 
agate,  sur  des  pointes  d’acier  très-fines;  tantôt,  suivant 
leur  poids,  à des  fils  simples  de  soie,  ou  à un  assem- 
blage de  fils  de  soie  sans  torsion.  Nous  donnerons  plus 
loin  la  théorie  de  leur  forme  et  de  leur  construction. 

Une  aiguille  aimantée,  librement  suspendue  et  aban- 
donnée à elle  - meme , ne  tourne  pas  indifféremment 
dans  toutes  les  directions;  elle  se  place,  après  un  cer- 
tain nombre  d’oscillations  plus  ou  moins  rapides,  dans 
une  direction  déterminée,  à laquelle  elle  revient  toujours  ' 
quand  on  l’en  écarte.  Cette  direction,  en  Europe,  est  à 
peu  près  N.-N.-O.  et  S.-S.-E.  Le  plan  vertical  ejui  passe 
par  cette  direction  est  le  méridien  magnétique  du  lieu 
où  l’on  observe:  on  le  croyait  jadis  peu  différent  du 
méridien  astronomique  ; mais  on  sait  parfaitement  au- 
jourd’hui que  l’angle  compris  entre  ces  deux  plans  varie 
non-seulement  d’un  lieu  à un  autre,  mais  encore  dans 
le  même  lieu  , avec  le  temps , et  d’une  manière  régu- 
lière, toutes  les  vingt-quatre  heures.  On  appelle  cet 
angle,  déclinaison  de  V aiguille  aimantée,  et  l’appareil 
destiné  à le  déterminer,  boussole  de  déclinaison. 
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La  déclinaison  est  orientale,  nulle,  ou  occidentale, 
selon  que  le  méridien  magnétique  est  à l’orient  du  mé- 
ridien terrestre,  coïncide  avec  lui,  ou  est  à l’occident. 
La  direction  de  l’aiguille  aimantée,  dans  la  partie  du 
globe  que  nous  habitons , a servi  à caractériser  les  deux 
pôles  ; on  a nommé  jjd/e  boréal,  celui  qui  regarde  le 
nord , et  pôle  austral,  celui  qui  est  tourné  vers  le  sud. 

La  détermination  de  la  déclinaison  sur  différents 
points  du  globe  étant  d’une  grande  importance  pour  la 
physique  générale  et  la  navigation,  nous  devons  donner 
ici  la  description  des  boussoles  les  plus  parfaites  qui 
servent  aux  recherches  magnétiques.  Nous  prendrons 
pour  guide  M.  Pouillet  (i),  qui  a décrit,  avec  beau- 
coup de  soin , ces  appareils , dans  son  traité  de  physique. 

BOUSSOLE  DE  DÉCLINAISON'. 

iGi.Cet  instrument  est  représenté  dans  les  figures  65, 
66  et  67. 

mm  (fig.  65)  est  l’aiguille  dont  .les  pôles  sont  en  a 
et  b;  vers  son  centre,  elle  est  percée  d’une  ouverture  t 
de  7 .1  8 millimètres  de  diamètre,  afin  de  pouvoir  être 
soumise  facilement  à la  méthode  du  retournement  : elle 
est  équilibrée  d’elle-même  sans  contre-poids  quand  elle 
est  aimantée. 

cc  ( fig.  68  ) est  une  coupe  de  la  chape  en  agate. 
Cette  pièce  doit  être  travaillée  avec  un  grand  soin,  sur- 
tout à son  sommet  intérieur , où  est  la  petite  surface 
courbe  qui  doit  reposer  sur  la  pointe  du  pivot  p,  et  à 
son  contour  extérieur,  où  vient  s’ajuster  l’ouverture 
centrale  de  l’aiguille.  Le  pivot  7?  a sa  pointe  travaillée 
sous  un  angle  de  i5  à ao“  (2).  I/anneau  ad  est  des- 
tiné à soulever  la  chape  de  l’aiguille,  pour  décharger  le 
pivot  quand  l’appareil  n’est  pas  en  expérience.  La  tige 


(1)  Éléments  de  physique,  t.  i®’’,  p.  460. 

(2)  Coulomb.  Sur  le  frottement  des  pivots,  Mém.  de  l’InsL, 
t.  ni. 
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de  cet  anneau  se  prolonge  jusqu’à  l’extérieur  de  la 
boîte,  où  elle  s’ajuste  à un  bouton  qui  l’élève  ou  l’a> 
baisse  à volonté. 

La  figure  66  représente  la  coupe  de  la  boussole. 

inm'  est  l’aiguille; 

cd  un  cercle  divisé,  pour  déterminer  les  déviations 
de  l’aiguille; 

' le  bord  de  la  boîte,  qui  est  en  cuivre  rouge, 
comme  tout  le  reste  de  l’appareil  ; 

vv'  le  verre  qui  ferme  la  boîte,  pour  éviter  l’agita- 
tion de  l’air; 

XJ  un  axe  solide  qui  fait  corps  avec  le  fond  de  la 
boîte , et  qui  peut  toui  ner  sur  son  extrémité  conique 
inférieure  dans  une  petite  cavité  de  la  vis  w. 

Cette  rotation  emporte  l’axe , la  boîte  et  toutes  les 
pièces  adhérentes.  Mais  en  même  temps  le  pied  de  l’in- 
strument reste  fixe,  ainsi  que  le  cylindre  II'  qui  enve- 
loppe l’axe  XJ,  et  qui  est  destiné  à porter  le  cercle 
divisé  zz  que  l’on  appelle  cercle  azimuthal,  au  moyen 
de  six  rayons,  tels  que  or  et  o'r'. 

Deux  nonius,  diamétralement  opposés,  dont  l’un  est 
représenté  en  ( fig.  i6  ),  sont  fixés  sur  le  bord  de 
la  boîte  pour  touriiei’  avec  elle , et  pour  marquer  de 
quel  angle  elle  tourne,  soit  en  partant  du  zéro,  soit  en 
partant  d’une  division  donnée  du  cercle  azimuthal. 

Les  vis  calantes  VV'  servent  à rendre  l’appareil  ho- 
rizontal au  moyen  du  niveau  N N'. 

LL'  (fig.  67)  est  une  lunette;  elle  est  portée  sur  un 
axe  de  rotation  AA'  parallèle  au  cercle  des  azimuths,  et 
dont  le  milieu  est  dansi  lâ  verticale  du  pivot.  On  remplit 
cette  condition  au  moyen  des  petites  vis  qui  terminent 
le  montant  M'.  Dans  son  mouvement  de  rotation  , la 
lunette  emporte  un  nonius  lus  qui  parcourt  l’arc  divisé 
DD',  et  qui  donne  immédiatement  l’angle  du  rayon 
visuel  avec  l’horizon. 

1 62.  La  boussole  marine,  ou  compas  de  variation,  n’est 
autre  chose  qu’une  boussole  de  déclinaison  , disposée 
de  manière  que  l’aiguille  reste  toujours  dans  une  posi- 
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tion  horizontale , quelle  que  soit  l’agitation  du  vais- 
seau. 

Les  figures  69  et  70  (i)  représentent  une  vue  et 
une  coupe  de  cet  instrument. 

bh\  bords  de  la  boîte  dont  le  fond  est  en  ff  ; 

V,  verre  qui  la  ferme; 

P , pivot  qui  peut  être  élevé  ou  abaissé  au  moyen 
de  la  vis  w; 

g g',  aiguille  dont  la  chape  est  en  c; 

rr\  feuille  mince  de  papier  doublée  d’une  feuille  de 
talc  ou  de  quelque  autre  substance  légère  et  rigide.  Ces 
feuilles  forment  ce  qu’on  appelle  la  mse  des  venis  ; elles 
sont  attachées  ou  collées  à l’aiguille  pour  se  mouvoir 
avec  elle.  La  rose  est  un  cercle  dont  le  centre  est  dans 
la  verticale  du  pivot,  et  dont  la  circonférence  porte  à 
la  fois  des  divisions  en  degrés  et  les  signes  des  vents. 

pp' 1 deux  pinnules,  la  première  ayant  une  fente 
étroite,  et  la  seconde,  une  large  fente  au  milieu  de  la- 
quelle on  suspend  un  petit  fil  à plomb. 

M,  miroir  à faces  bien  parallèles,  incliné  de  .^5°, 
ayant  à peu  près  la  largeur  de  la  pinnule  oculaire  p.  La 
petite  bande  du  miroir  qui  correspond  à la  fente  de 
cette  pinnule  est  désétamée  dans  sa  partie  supérieure 
seulement,  pour  que  l’observateur  puisse,  au  travers  de 
la  glace,  viser  au  fil  de  la  pinnule  p'. 

O,  position  de  l’œil  au  moment  de  l’observation.  Au 
moyen  des  deux  pinnules , on  vise  à un  astre  ou  à un 
objet  situé  dans  l’horizon,  ou  élevé  de  i5  ou  20°.  En 
même  temps  on  voit  par  réflexion,  sur  le  miroir,  en  i 
une  portion  de  la  ligne  de  foi  f qui  est  peinte  en  noir 
sur  le  bord  intérieur  de  la  boîte,  et  en  i'  la  division 
de  la  rose  qui  se  trouve  vis-à-vis  de  la  ligne  de  foi,  c’est- 
à-dire,  dans  le  plan  vertical  du  pivot  et  des  fentes  des 
pinnules. 


(1)  Pouillet.  Éléments  de  physique , t.  i®'’,  p.  463. 
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De  cette  manière , on  connaît  d’un  seul  coup  d’œil 
l’angle  de  l’aiguille  ou  du  méridien  magnétique  avec 
le  plan  vertical  de  l’astre  ou  de  l’objet.  Il  reste  à déter- 
miner par  les  moyens  connus  l’angle  de  ce  dernier 
plan  avec  le  méridien  astronomique  du  lieu,  pour  en 
déduire  la  déclinaison.  Tout  l’instrument  est  porté  sur 
une  traverse,  qui  se  visse  au  moyen  de  la  plaque  P, 
sur  un  pied  où  elle  peut  tourner  librement.  Un  cer- 
cle fixe  CC’  est  porté  sur  cette  traverse;  un  cercle  in- 
térieur cc'  repose  sur  le  premier  et  tourne  sur  l’axe 
XX';  enfin  la  boîte  elle-même  est  portée  par  ce  cercle 
mobile,  et  tourne  sur  lui,  au  moyen  de  l’axe  ZZ'  qui 
est  perpendiculaire  à XX'.  C’est  par  ces  deux  mouve- 
ments rectangulaires  que  la  boîte  conserve  son  hori- 
zontalité; ils  constituent  ce  qu’on  appelle  la  suspension 
de  cardan. 

iG3.  Maintenant  que  nous  savons  qu’une  aiguille  ai- 
mantée, librement  suspendue,  se  place  toujours  dans  une 
direction  déterminée,  en  vertu  de  l’action  de  la  terre, 
il  s’agit  de  voir  ce  qui  se  passe  quand  on  lui  présente 
à une  certaine  distance  l’un  des  pôles  d’un  barreau  ai- 
manté, capable  d’exercer  sur  elle  une  action  plus  forte 
que  celle  de  la  terre;  elle  quitte  sur-le-cbamp  sa  po- 
sition d’équilibre  pour  lui  présenter  le  pôle  de  nom 
contraire  et  en  prendre  une  nouvelle,  dans  laquelle  elle 
revient  quand  on  l’en  écarte , après  avoir  effectué  un 
certain  nombre  d’oscillations. 

L’action  de  la  terre  sur  une  aiguille  de  boussole 
étant  semblable  à celle  qu’exerce  sur  celle-ci  un  aimant, 
on  considère  donc  le  globe  comme  un  aimant  dont  les 
pôles  seraient  très-rapproebés  des  pôles  de  rotation. 

Il  résulte  de  là , qu’en  considérant  le  globe  terrestre 
comme  nn  aimant,  le  pôle  nord  ou  boréal  d’une  aiguille 
appartient  réellement  à la  moitié  de  l’aiguille  où  se 
trouve  le  inagnétisme  austral , et  le  pôle  austral  à celle 
où  réside  le  magnétisme  boréal  ; mais  comme  cette  dé- 
nomination est  géuéralemeut  adoptée,  nous  ne  la  chan- 
gerons pas. 
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Le  globe  étant  un  aimant,  nous  devons  chercher  les 
moyens  de  déterminer  la  résultante  des  actions  qu’il 
exerce  en  général  sur  une  aiguille  de  boussole. 

Or,  il  faut  trois  éléments  pour  constituer  une  force, 
la  direction  , l’intensité  et  le  point  d’application.  L’ai- 
guille horizontale  nous  donne  bien  la  trace  du  plan  ver- 
tical dans  lequel  se  trouve  la  résultante  des  forces  ma- 
gnétiques du  globe;  mais  quelle  est  sa  direction  dans 
ce  plan?  Pour  la  trouver,  il  faut  disposer  un  appareil 
qui  permette  à l’aigudle  de  se  mouvoir  librement  dans 
ce  plan  : l’angle  que  forme  cette  direction  avec  la  ver- 
ticale, et  qui  n’est  pas  le  meme  pour  tous  les  lieux  de 
la  terre  , se  nomme  inclinaison  magnétique , et  l’ap- 
pareil destiné  à le  trouver,  boussole  èC inclinaison. 

Nous  allons  encore  donner,  d’après  M.  Pouillet,  la 
description  de  cette  boussole. 

iG4-  La  fig.  71  représente  l’aiguille  d’inclinaison  gg' 
vue  sur  sa  largeur,  et  la  fig.  72  la  représente  vue  sur  son 
épaisseur.  I.cs  sections  j,  /,  £'  donnent  une  idée  de  la 
forme. 

EE'  est  une  sorte  de  virole  ou  d’anneau  en  cuivre, 
qui  s’ajuste  à frottement  très-dur  vers  le  milieu  de  la 
longueur  de  l’aiguille;  il  porte  un  axe  en  cuivre  cc' , 
terminé  par  de  petits  cylindres  d’acier  poli  a,  a'  qui 
forment  l’axe  de  rotation.  L’axe  mathématique  de  ces 
deux  cylindres  a<é  doit  passer  par  le  centre  de  gravité 
de  l’aiguille.  On  essaie  d’atteindre  cette  condition , ou 
du  moins  d’en  approcher  le  plus  possible,  en  plaçant 
l’anneau  convenablement  et  en  faisant  mouvoir  les  vis 
latérales  v v , fig.  72. 

L’aiguille  est  en  place,  fig.  7^  ; le  rectangle  sur  le- 
quel elle  repose  est  une  pièce  importante  de  la  boussole. 

On  le  voit  plus  en  grand  et  avec  plus  de  détails  dans 
la  figure  74,  qui  ne  contient  que  l’un  de  scs  côtés.  Il 
se  compose  d’une  traverse  fixe  TT',  qui  porte  le  cou- 
teau d’agate  pp  , et  d’une  autre  traverse  MM'  mobile 
autour  de  l’axe  A.  Celle-ci  porte  une  fourchette  qui 
soulève  l’axe  de  l’aiguille  quand  on  ne  veut  plus  qu’elle 
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repose  sur  le  couteau  d’agate,  et  d’une  pièce  d’arrêt  R 
qui  empêche  l’axe  de  glisser  sur  la  fourchette.  Cet  ajus- 
tement est  combiné  pour  que  l’axe  de  l’aiguille  se  trouve 
exactement  au  centre  du  limhe  d’inclinaison  LL'  (figure 
73  ),  et  perpendiculaire  à son  plan  dès  qu’on  abaisse  la 
fourchette  pour  commencer  l’observation. 

Le  limbe  LL'  repose  perpendiculairement  sur  une 
plaque  solide  PP',  qui  porte  aussi  les  montants  du  rec- 
tangle, une  cage  en  verre  CC'  et  un  niveau  NN'.  Tout 
ce  système  est  mobile  autour  d’un  axe  vertical  XX'  qui 
passe  par  le  centre  du  cercle  LL',  et  par  conséquent 
par  le  centre  de  gravité  de  l’aiguille.  Un  nonius  ««', 
attaché  à la  plaque  PP',  parcourt  le  cercle  azimuthal  ZZ' 
pour  marquer  à chaque  instant  sur  ce  plan  les  angles 
décrits  par  le  limbe  vertical. 

Pour  observer  l’inclinaison  magnétique  dans  un  lieu, 
on  place  le  limbe  vertical  dans  le  plan  du  méridien 
magnétique , et  après  quelques  oscillations  , l’aiguille 
vient  sc  placer  dans  la  direction  de  la  ligne  d’inclinai- 
son. On  corrige  les  erreurs  relatives  à l’irrégularité  de 
l’aimantation  et  à l’excentricité  du  centre  de  gravité  en 
retournant  les  faces  de  l’aiguille  sans  renverser  les  pôles; 
puis  l’on  fait  deux  autres  observations,  en  renversant 
les  pôles  de  l’aiguille  au  moyen  d’une  nouvelle  aiman- 
tation. La  moyenne  de  ces  quatre  observations  donne 
les  résultats  cherchés. 

L’aiguille  de  déclinaison,  dans  tous  les  lieux  de  la 
terre,  est  sujette  à plusieurs  genres  de  variations,  qui 
la  font  sortir  de  sa  position  ordinaire  d’équilibre.  Ces 
variations  sont  diurnes,  annuelles  ou  brusques,  selon 
qu’elles  ont  lieu  toutes  les  vingt-quatre  heures,  tous  les 
ans  ou  accidentellement;  mais  leur  amplitude , surtout 
celles  des  deux  premières,  ne  s’élevant  pas  au-delà 
de  a5',  il  faut  pour  les  observer  des  boussoles  autres 
que  celles  dont  nous  venons  de  donner  la  description. 
Les  appareils  qui  servent  h cet  usage  se  nomment  bous- 
soles de  variation;  toutes  les  pièces  de  métal  qui  s’y 
trouvent  sont  en  cuivre  rouge.  Voici  la  description  que 
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M.  Pouillet  a donnée  d’une  de  ces  boussoles  ( fig.  ‘jS)  : 

i65.  MM',  table  de  marbre  blanc,  sur  laquelle  repo- 
sent les  colonnes  et  la  boîte  de  l’instruinent. 

LL',  colonnes  pour  la  suspension. 

L.L',  colonnes  pour  le  premier  microscope. 

L,L',,  colonnes  pour  le  deuxième  microscope. 

B B',  boîte  de  la  boussole, 

AA',  aiguille  aimantée,  passée  de  champ  dans  un 
petit  anneau  de  cuivre  aa'  ; à cet  anneau  est  attaché 
un  assemblage  de  fils  de  soie  sans  torsion , qui  porte 
l’aiguille  et  vient  s’enrouler  sur  le  petit  treuil  t.  Ce  fil 
est  maintenu  au  centre  du  cercle  divisé  cc,  en  tra- 
versant là  une  petite  ouverture  triangulaire;  il  est  en- 
fenné  dans  une  petite  cage  de  verre,  qui  s’élève  entre 
les  deux  colonnes  LL',  pour  que  l’air  ne  puisse  ni 
l’agiter,  ni  pénétrer  dans  la  boîte.  En  tournant  le 
treuil  t,  dans  un  sens  ou  dans  un  autre,  on  peut  éle- 
ver ou  abaisser  l’aiguille.  Deux  lames  de  verre  mobiles 
à volonté  ferment  les  ouvertures  de  la  boîte,  qui  cor- 
respondent aux  deux  extrémités  de  l’aiguille  ; sur  cha- 
cune de  ces  extrémités  est  solidement  fixée  une  petite 

^ue  d’ivoire,  portant  des  divisions  très-fiues,  dont 
Istance  angulaire  dépend  de  la  distance  au  centre 
de  suspension;  c’est  en  général  i5  ou  20",  quand  il 
s’agit  seulement  d’observer  les  variations  diurnes. 

On  dispose  d’abord  l’appareil  dans  le  plan  du  méri- 
dien magnétique;  et  après  l’avoir  nivelé,  on  place  les 
microscopes  sur  la  ligne  de  foi  de  l’aiguille,  dont  la 
trace  est  indiquée  sur  les  deux  plaques  d’ivoire.  Il  est 
facile  ensuite  d’observer  les  déplacements  qu’elle  éprouve, 
soit  en  comptant  les  divisions  qui  ont  passé  sous  le  fil , 
soit  en  suivant  ses  mouvements,  au  moyen  des  vis  de 
l’appel  qui  fout  marcher  les  microscopes. 

Des  loupes  pp\  mobiles  sur  les  tiges  tt',  servent 
à lire  la  position  ou  la  course  de  chaque  microscope, 
sur  la  traverse  qui  le  porte  et  qui  règle  son  mouvement 
latéral. 

Une  lunette  T"  est  destinée  à compter  plus  commo- 
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clément  et  plus  sûrement  les  oscillations  de  l’aiguille, 
lorsqu’on  veut  déterminer  l’intensité  magnétique.  Elle 
porte  au-devant  de  l’objectif  un  miroir,  qui  ramène  les 
rayons  verticaux  dans  la  direction  de  son  axe. 

L’aiguille  d’inclinaison  est  probablement  soumise  aussi 
à des  variations  diurnes  et  annuelles;  mais  jusqu’ici  elles 
n’ont  pas  été  observées. 

166.  Quelquefois  on  a besoin  d’expérimenter  avec  une 
aiguille  de  boussole,  sur  laquelle  le  magnétisme  terrestre 
n’exerce  aucune  action  sensible,  et  qui,  en  raison  de 
cela , porte  le  nom  Ôl  aiguille  astalique.  Voici  la  de- 
scription d’un  appareil  où  cette  condition  est  remplie. 
On  dispose  ( fig.  76  ) une  boussole  dont  l’axe,  autour 
duquel  oscille  l’aiguille , puisse  être  amené  dans  la  di- 
rection de  la  résultante  des  forces  magnétiques  du  globe; 
l’aiguille  ne  saurait  être  influencée  en  aucune  manière 
par  l’action  de  cette  résultante.  On  dirige  l’axe  au  moyen 
de  deux  mouvements  rectangulaires , l’un  avec  une  vis 
sans  fin  V et  un  rouet  G dans  lequel  elle  s’engrène; 
l’autre  avec  une  vis  V'  et  un  rouet  (V  : un  cercle  CC' 
sert  à marquer  les  positions  de  l’aiguille.  On  peut  aussi 
se  procurer  un  système  astatique  en  plaçant,  aux  deux 
extrémités  d’une  tige  métallique,  deux  aiguilles  parfai- 
tement semblables,  également  aimantées,  dans  une  po- 
sition parallèle,  les  pôles  inverses  on  regard.  Si  toutes 
ces  conditions  étaient  remplies,  la  terre  ne  saurait  exer- 
cer aucune  action  sur  cet  appareil. 

167.  Ayant  déterminé  la  direction  de  la  résultante  des 
forces  magnétiques  du  globe,  rien  n’est  plus  simpleque  de 
démontrer  que  ces  forces  sont  réellement  magnétiques. 
Prenons  une  barre  de  fer  doux,  d’un  mètre  de  long,  et 
plaçons-la  dans  la  direction  de  cette  même  résultante,  à 
peu  de  distance  des  pôles  d’une  aiguille  aimantée  libre- 
ment suspendue,  celle-ci  recevra  le  même  mode  d’action 
que  si  la  barre  était  un  aimant  ; le  bout  qui  est  tourné  du 
côté  du  pôle  nord  de  la  terre  agira  comme  le  pôle  boréal 
d’un  barreau  aimanté,  et  l’autre  comme  le  pôle  austral; 
en  renversant  la  barre,  l’effet  est  encore  le  même;  ainsi. 
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sous  l’influence  terrestre , elle  est  devenue  un  aimant , 
comme  si  les  deux  extrémités  avaient  été  placées  entre 
les  pôles  opposés  de  deux  aimants.  Cette  expérience  ne 
réussit  complètement, qu’autant  que  la  force  coercitive 
est  excessivement  faible  ; car  si  elle  était  sensible , la 
décomposition  du  magnétisme  naturel  et  la  recomposi- 
tion des  deux  fluides  ne  seraient  pas  instantanées. 

On  doit  rapporter  à cette  cause  l’aimantation  qu’ac- 
quièrent les  tiges  verticales  de  fer  qui  restent  élevées 
pendant  long-temps  sur  les  bâtiments.  Le  fer  s’oxidant 
et  restant  exposé  aux  variations  de  température  , s’é- 
crouit et  devient  apte  à conserver  le  magnétisme  que  le 
globe  y développe  continuellement  par  influence.  Cette 
cause  n’est  pas  la  seule,  comme  nous  le  verrons  plus 
loin,  qui  produise  la  polarité  magnétique  dans  ces  tiges; 
car  l’électricité  almospbérique  qui  s’écoule  fréquemment 
par  leurs  pointes  concourt  au  même  but. 

L’aimantation  du  fer  doux,  par  la  torsion  et  le  choc, 
s’explique  également  par  l’action  du  magnétisme  ter- 
restre; en  général,  toutes  les  actions  mécaniques  qui 
peuvent  écrouir  le  fer,  lui  permettent  de  conserver  le 
magnétisme  qui  s’y  développe  par  influence. 

Dans  les  aiguilles  aimantées  qui  servent  aux  obser- 
vations sur  le  magnétisme  terrestre , on  doit  éviter  les 
points  conséquents  ; en  voici  la  raison  : les  points  placés 
du  même  côté  du  centie  de  suspension,  qui  ont  des 
magnétismes  de  nature  contraire  , agissent  sur  le  ma- 
gnétisme terrestre  d’une  manière  inverse,  les  uns  ayant 
une  tendance  à ramener  l’une  dos  extrémités  de  l’ai- 
guille dans  une  position , les  autres  dans  une  position 
contraire.  Il  en  résulte  que  la  force  directrice  est  gé- 
néralement plus  faible  que  si  la  distribution  du  magné- 
tisme était  régulière  de  chaque  côté  du  point  de  sus- 
pension. On  doit  donc,  sous  tous  les  rapports,  préférer 
les  aiguilles  dans  lesquelles  ce  mode  de  distribution  est 
bien  constaté. 


II. 


i8 
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§ II.  De  la  détermination  de  la  résultante  des  forces 
magnétiques  du  globe. 


i68.  La  direction  de  la  résultante  des  forces  magné- 
tiques du  globe  est  donnée  par  la  boussole  de  décli- 
naison et  celle  d’inclinaison.  Les  points  d’application  des 
deux  composantes  et  leur  intensité  sont  déterminés  par 
des  procédés  particuliers. 

Supposons  une  aiguille  aimantée  librement  suspen- 
due, et  n’obéissant  qu’à  l’action  du  magnétisme  terres- 
tre. Si  l’on  considère  un  élément  quelconque  de  cette 
aiguille,  suffisamment  petit  pour  qu’il  ait  un  état  ma- 
gnétique uniforme  et  qu’il  possède  une  petite  quantité 
de  magnétisme  boréal  libre,  cet  élément  sera  repoussé 
par  les  forces  boréales  de  tous  les  points  de  la  terre,  et 
attiré  par  les  forces  australes  avec  une  énergie  propor- 
tionnée à cette  quantité  de  magnétisme.  L’action  de 
toutes  ces  forces,  sur  l’élément,  pourra  être  remplacée 
par  celle  de  deux  autres  forces  égales , parallèles  et  di- 
rigées en  sens  contraire.  11  en  sera  de  même  pour  un 
autre  élément.  Mais  comme  les  points  d’application  de 
ces  résultantes  partielles  sont  situés  à une  distance  in- 
finie relativement  aux  dimensions  de  l’aiguille,  leurs 
directions  seront  nécessairement  parallèles  entre  elles.  La 
question  se  trouve  donc  ramenée  à la  détermination  de 
la  résultante  et  de  son  point  d’application  de  forces 
parallèles  qui  forment  deux  systèmes , l’un  composé  de 
forces  agissant  dans  un  sens  sur  tous  les  points  de  l’une 


des  moitiés  de  l’aiguille,  et  l’autre  composé  de  forces 
agissant  dans  un  autre  sens  sur  tous  les  points  de  l’autre 
moitié. 


Or  les  principes  de  statique,  relatifs  à l’équilibre  des 
corps  sollicités  par  des  forces  parallèles,  nous  indiquent 
que  la  résultante  doit  être  parallèle  aux  composantes.  Il 
en  résulte  que  l’action  du  magnétisme  terrestre  sur  une 
aiguille  aimantée  peut  être  représentée  par  celle  de  deux 
forces  égales,  parallèles  et  dirigées  en  sens  contraire  et  dont 
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les  points  d’application  se  trouvent  de  chaque  côté  du 
point  de  suspension  de  l’aiguille,  à égale  distance  des  ex* 
trémités,  pourvu  néanmoins  que  la  distribution  du  magné- 
tisme libre  soit  la  même  dans  chacune  des  deux  moitiés.  Ces 
points  d’application  ne  pourront  être  déterminés  que  lors- 
que nous  connaîtrons  cette  distribution,  puisque  l’action 
qu’exerce  le  magnétisme  terrestre  sur  l’aiguille  est  dé- 
pendante de  la  quantité  de  magnétisme  libre  qu’elle  pos- 
sède. Quoique  ces  points  ne  puissent  être  encore  détermi- 
nés, on  a cependant  quelques  données  sur  leur  position 
relative.  Les  aiguilles  ayant  toujours  la  forme  d’un  cy- 
lindre, d’un  losange  très-alongé  ou  d’un  solide,  qui  est 
symétrique  par  rapport  à un  axe  longitudinal,  il  s’ensuit 
que  l’aimantation  étant  régulière,  la  distribution  du  ma- 
gnétisme est  la  même  dans  chaque  moitié  ; les  points 
d’application  des  deux  résultantes,  qui  ne  sont  autres 
que  les  pôles  de  l’aiguille,  doivent  donc  se  trouver  sur 
la  ligne  qui  les  joint , à égale  distance  des  extrémités. 
Cette  ligne  est  appelée  axe  de  l’aimant.  Nous  avons 
supposé  que  la  construction  de  l’aiguille  était  parfaite- 
ment symétrique  par  rapport  à l’axe  de  figure,  et  que 
l’aimantation  était  la  même  dans  toute  l’étendue  de  l’ai- 
guille; mais  cette  condition  est  rarement  remplie,  ce 
qui  fait  que  l’axe  magnétique  ne  coïncide  pas  avec  l’axe 
de  figure,  et,  dans  ce  cas,  il  est  impossible  de  jirendre 
l’un  pour  l’autre.  Pour  éviter  cette  cause  d’erreur,  quand 
on  opère  avec  la  boussole  de  déclinaison  ou  celle  d’in- 
clinaison, il  faut  faire  usage  de  la  méthode  du  retour- 
nement et  de  celle  du  renversement  des  pôles. 

La  première  consiste  à observer  d’abord  la  déclinai- 
son avec  l’aiguille,  telle  qu’elle  se  trouve  placée  dans  la 
boussole  ; puis  à faire  la  même  opération  en  retournant 
l’aiguille  sans  changer  la  position  des  pôles,  de  manière 
que  la  face  supérieure  devienne  la  face  inférieure  : la 
moyenne  des  deux  résultats  donne  la  valeur  cherchée. 
En  effet,  le  point  de  suspension  restant  le  même,  la 
trace  du  méridien  terrestre  du  lieu  où  l’on  observe  con- 
tinue à passer  par  ce  point;  de  plus,  en  retournant  l’ai- 

t8. 


Digitized  by  Google 


2^6  DE  LA.  DÉTURM.  DE  LA  RÉSDLT.  DES  FORCES,  ETC. 

guille,  la  ligne  des  pôles  reste  parallèle  à elle-même, 
puisque  c’est  une  condition  de  l’équilibre  de  l’aiguille. 
La  ligne  moyenne  entre  ces  deux  lignes,  qui  passe  par 
le  centre  de  suspension , est  précisément  celle  que  l’on 
a intérêt  de  connaître,  car  l’angle  cherché  est  celui  que 
forme  le  méridien  terrestre  avec  cette  ligne  dont  on  ne 
connaît  point  encore  la  direction , parce  qu’on  ignore 
où  sont  les  pôles.  Or,  si  l’on  trace  sur  le  papier  ces  di- 
verses lignes  et  les  deux  qui  représentent  les  axes  de 
figure  dans  les  deux  positions  de  l’aiguille , lesquels 
axes  passent  par  le  centre  de  suspension  et  font  le  même 
angle  avec  le  méridien  magnétique,  on  voit  sur-le-champ 
que  la  déclinaison  est  égale  à la  demi-somme  des  angles 
que  les  deux  axes  font  avec  le  méridien  terrestre.  La  po- 
sition de  l’axe  de  figure  étant  connue,  ainsi  que  celle  du 
méridien  terrestre,  on  voit  que  la  méthode  de  retourne- 
ment donne  immédiatement  la  déclinaison , sans  qu’il 
soit  nécessaire  de  déterminer  préalablement  la  position 
de  r axe  magnétique. 

On  emploie  aussi  la  méthode  du  retournement  dans 
les  observations  relatives  à l’aiguille  d’inclinaison  , afin 
de  corriger  les  erreurs  qui  proviennent  d’une  aimanta- 
tion irrégulière  et  d’un  déplacement  dans  le  centre  de 
gravité.  Quant  à la  méthode ;du  renversement  dés  pôles, 
elle  est  nécessaire  pour  éviter  les  erreurs  qui  dépen- 
draient du  défaut  d’homogénéité  dans  toutes  les  parties 
de  l’aiguille. 

169.  Passons  maintenant  à la  détermination  de  l’in- 
tensité de  la  résultante  des  forces  magnétiques  terrestres. 
On  peut  supposer  que  chacune  des  résultantes  partielles 
(^ue  l’on  a indiquées  soit  décomposée  en  deux  autres, 
lune  dans  le  sens  de  l’aiguille  de  déclinaison,  et  l’autre 
perpendiculaire  à sa  direction.  Les  deux  forces  perpen- 
diculaires n’impriment  aucun  mouvement  à cette  aiguille, 
puisqu’elle  ne  peut  se  mouvoir  que  dans  un  plan  hori- 
zontal; les  deux  autres,  agissant  dans  la  direction  de 
l’aiguille,  en  sens  contraire,  la  ramènent  continuellement 
dans  le  plan  du  méridien  magnétique  lorsqu’on  l’en  écarte 
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avec  une  vitesse  dépendante  de  la  force  du  magnétisme 
terrestre  et  du  magnétisme  libre  de  l’aiguille.  Cette  vi- 
tesse est  mesurée  par  le  nombre  d’oscillations  exécutées 
dans  un  temps  donné;  l’aiguille,  relativement  aux  forces 
magnétiques  terrestres , se  comporte  donc  comme  un 
pendule  par  rapport  à la  pesanteur;  il  s’ensuit  que  la 
formule  du  pendule  peut  servir  à déterminer  l’intensité 
de  ces  forces. 

On  prend  une  aiguille  de  déclinaison  aimantée  ré- 
gulièrement, et  dont  la  distribution  du  magnétisme  n’é- 
prouve aucun  changement  non-seulement  pendant  l’ex- 
périence, mais  encore  pendant  la  durée  de  toutes  celles 
que  l’on  doit  faire;  car  le  moindre  changement  influe- 
rait sur  l’intensité  de  la  résultante  et  la  position  de 
son  point  d’application.  On  la  fait  osciller  en  diffé- 
rents points  de  la  surface  du  globe;  la  différence  dans 
la  vitesse  des  oscillations  ne  peut  provenir  que  des 
changements  survenus  dans  l'intensité  du  magnétisme 
terrestre,  puisque  celle  de  l’aiguille  n’a  pas  changé;  or 
les  forces  qui  ont  agi  successivement  sont  entre  elles 
comme  les  carrés  des  nombres  d’oscillations  exécutées 
dans  le  meme  temps  : on  en  déduit  alors  les  variations 
qu’éprouve  l’intensité  du  magnétisme  terrestre  en  dif- 
férents points  du  globe. 

170.  Pour  être  plus  certain  du  résultat,  on  fait  osciller 
de  la  même  manière  l’aiguille  d’inclinaison  de  chaque 
côté  de  sa  position  d’équilibre,  en  l’en  écartant  de  plu- 
sieurs degrés. 

Il  est  nécessaire  de  répéter  cette  expérience  un  cer- 
tain nombre  de  fois,  avec  plusieurs  aiguilles  qui  ser- 
vent à SC  vérifier  l’une  l’autre,  et  de  prendre  la  moyenne 
de  tous  les  résultats.  Pour  être  bien  certain  que  les  ai- 
guilles n’ont  pas  perdu  de  leur  magnétisme , on  doit 
revenir  dans  les  lieux  où  l’on  a déjà  expérimenté,  pour 
recommencer  les  opérations  et  voir  si  les  résultats  sont 
semblables. 

La  méthode  précédente,  pour  trouver  la  force  qui  fait 
osciller  l’aiguille  de  déclinaison  , n’est  pas  applicable 
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aux  localités  où  l’inclinaison  est  très-grande,  comme  aux 
environs  des  pôles  magnétiques,  parce  que  cette  force 
est  alors  très-petite.  Pour  parer  à cet  inconvénient,  on 
a recours  à une  autre  méthode  (i).  Si  l’on  représente 
par  i l’angle  d’inclinaison  d’un  lieu,  par  M la  force 
magnétique  terrestre , en  la  décomposant  en  deux  au- 
tres, l’une  verticale,  et  l’autre  horizontale;  la  première, 
qui  est  détruite  par  la  suspension,  a pour  expression 
M sin.  /,  et  l’autre,  qui  fait  osciller  l’aiguille  de  décli- 
naison, M cos.  i.  Pour  un  autre  lieu,  dont  la  force  ma- 
gnétique serait  M'  et  l’inclinaison  on  aurait,  pour 
les  composantes  verticale  et  horizontale,  M'  sin.  /'et 
M ' cos.  i '.  En  représentant  par  N et  N'  les  nombres  d’os- 
cillations exécutées  dans  le  même  temps,  on  aurait: 

N*  _ M eos.  i M _lS*^cos.  î 

rr  “ M'  cos.  i M'  ~ N”,  cos.  i ' 

Celte  formule  permet  d’expérimenter  dans  les  lieux 
où  l’inclinaison  est  considérable,  et  dispense  de  faire 
osciller  l’aiguille  d’inclinaison,  qui  se  prête  moins  bien 
aux  expériences  d’oscillations  que  l’aiguille  de  déclinai- 
son, attendu  que  son  mode  de  suspension  produit  trop 
de  frotleinent,  et  qu’elle  est  beaucoup  plus  difficile  a 
s’équilibrer  que  l’autre. 

§ III.  Détermination  du  moment  de  la  force  directrice 
d’une  aiguille. 

17t.  Coulomb  a encore  donné  une  autre  méthode  pour 
déterminer  l’intensité  de  la  force  directrice  d’une  ai- 
guille, qu’il  appelle  sou  monienturn  magnétique. 

L’énergie  avec  laquelle  l’aiguille  est  ramenée  dans  le 
méridien  magnétique  dépend  de  l’intensité  des  compo- 
santes horizontales  des  forces  attractives  et  répulsives 


(1)  Pouiii«t.  Ëléfflents  de  phys. , 1828,  t.  i”,  p.  480. 
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qui  agissent  sur  elle,  ainsi  que  de  la  position  de  leurs 
points  d’application,  puisque  l’axe  magnétique  peut  être 
considéré  comme  un  levier,  sollicité  par  deux  forces  éga» 
les  et  dirigées  en  sens  contraire. 

Nous  avons  comparé  l’effort  des  forces  horizontales 
pour  ramener  l’aiguille  dans  le  méridien  magnétique, 
quand  ou  l’en  a écarté,  à celui  de  la  pesanteur,  pour 
ramener  également  un  pendule  dans  la  direction  de  la 
verticale;  cet  effort  est  proportionnel  au  sinus  de  l’écart, 
comme  on  peut  le  voir  e«  construisant  le  parallélogram- 
me des  forces. 

Coulomb  a vérifié  cette  loi  avec  sa  balance  magné- 
tique. L’aiguille  aimantée  tord  le  fil  métallique  d’un 
^ certain  nombre  de  degrés,  jusqu’à  ce  qu’il  oppose  une 
résistance  égale  à l’action  des  forces  rotatoires.  Suppo- 
sons l’aiguille  dans  le  plan  du  méridien  magnétique  et 
le  fil  sans  torsion  ; si  l’on  tord  celui-ci  d’un  certain 
nombre  de  degrés,  l’aiguille  suivra  le  inouvenienl,  et, 
après  un  certain  nombre  d’oscillations,  se  fixera  dans 
une  nouvelle  position  d’équilibre.  En  répétant  plusieurs 
fois  cette  opération,  pour  plusieurs  écarts  de  l’aiguille, 
on  aura  les  torsions  correspondantes  qui  sont  nécessai- 
res pour  leur  faire  équilibre.  Or,  la  réaction  de  torsion 
est  proportionnelle  à .l’arc  de  torsion;  les  arcs  pourront 
' donc  servir  à mesurer  les  forces  directrices  pour  divers 
écarts. 

Coulomb  a fait  quelque  changement  à la  balance  de  tor- 
sion, pour  la  changer  eu  balance  magnétique  fig.  77  (1). 
Le  fil  de  suspension  ag  ( fig.  78  ) porte  à son  extrémité 
inférieure  une  pince  a b,  qui  saisit  un  étrier  formé  avec 
une  lame  de  cuivre  très-légère.  Dans  cet  étrier,  on  place 
un  petit  plan  de  carton,  couvert  d’un  enduit  de  cire  d’Es-! 
pagne,  sur  lequel  on  imprime  l’empreinte  du  fil  ou  bar- 
reau d’acier  qui  sert  aux  expériences,  afin  de  le  metti'e 
toujours  dans  la  même  position.  Sous  le  milieu  de  l’é- 


(i)  Mémoires  de  l’Acad.  des  scienc.  pour  1789,  p.  458. 
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trier,  on  fîxe  un  plan  vertical,  qui  est  destiné  îi  rester, 
entièrement  submergé  dans  un  vase  rempli  d’eau , afin 
que  la  résistance  qu’il  en  éprouve  arrête  promptement 
les  oscillations  de  l’aiguille  aimantée  placée  dans  l’étrier. 
La  balance  est  placée  de  manière  que  l’un  de  ses  côtés 
soit  dirigé  dans  le  méridien  magnétique. 

Coulomb  ayant  soumis  de  cette  manière,  à l’expé- 
rience, une  aiguille  aimantée  de  as  pouc.  de  longueur 
et  I ligne  et  demie  de  diamètre , fixée  à l’extrémité  d’un 
fil  de  cuivre  de  6 pouces  de  long  et  pesant  cinq  grains, 
a trouvé  les  résultats  suivants  : 


1 NOMBRE 

1 de  tours  dont  le  fil 
1 a été  tordu. 

ANGLE 
de  déviation  où 
l’aiguille 
s’est  arrêtée. 

FORCE 
de  torsion  qui 
en  résulte. 

1 O 

0 

1 I 

1 a 

6g8  i 

1 3 

33  

1 4 

46  

1 5 

63  - 

1736  i 

1 5,5 

85  

Les  trois  premiers  résultats  montrent  que,  pour  des 
écarts  d’un  petit  nombre  de  degrés,  les  forces  de  torsion 
sont  proportionnelles  aux  angles  ou  à leurs  sinus.  Pour 
s’assurer  si  cette  loi  a également  lieu  pour  de  plus 
grands  angles,  il  faut  diviser  chaque  torsion  par  le  si- 
nus de  l’angle  de  déviation,  et  voir  si  le  quotient  est 
le  même;  or,  c’est  ce  que  le  calcul  donne  à peu  près. 


Digitized  by  Google 


CHAPITRE  II. 


aBi 


DÉVIATION  OBSERVÉE. 

RÉSULTAT  DE  LA  DIVISION. 

10  î 

T 

33  

46  

63  ; 

1927,92 

85  

1917.85 

Moyenne.  . 

1917.76 

1917,76  représente  la  force  de  torsion  qui  serait  né- 
cessaire pour  maintenir  l’aiguille  aimantée  à 90°,  puis- 
qu’on a 

force  de  tor.  ..  . „ 

: ^ — = I qi  7,70  : or,  sin.  qo  1 = 1; 

sin.  90  ^ 

donc  force  de  torsions  1917,76. 

Pour  un  écart  quelconque  on  aura,  en  représentant 
cet  écart  par  e et  la  force  de  torsion  correspondante 
par  t , 


sin.  € 


t r • ^ 

= 1917,76,  ou  sin.  e = 


1917,76' 


Il  résulte  de  là,  qu’en  divisant  la  torsion  correspon- 
dante à un  écart  donné  par  1917,76,  on  a le  sinus  de 
l’angle  où  l’aiguille  s’est  arrêtée. 


TORSION 

observée. 

DÉVIATION 

F.XCÉS 

du  câleut. 

observée. 

colculéo. 

2lil7  

32,57 

1047  



I7a6.5  

llOft  

......  85  
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La  différence  la  plus  sensible  est  la  dernière  : peut- 
être  tient-elle  à l’altération  que  le  fil  a éprouvée  dans 
son  élasticité  par  suite  d’une  grande  torsion.  Ainsi  on 
peutregarderla  loi  du  sinus  comme  complètement  vérifiée. 

§ IV.  Comparaison  des  moments  magnétiques  de 
différentes  aiguilles  d’acier  de  même  diamètre  et 
de  différentes  longueurs. 

172.  Coulomb  va  encore  nous  servir  de  guide  pour 
traiter  cette  question. 

Pour  comparer  les  forces  directrices  de  deux  aiguilles, 
on  les  place  successivement  l’une  après  l’autre  dans  l’é- 
trier de  la  balance  magnétique,  et  l’on  tord  chaque  fois 
le  fil  de  suspension  d’un  nombre  de  degrés  suffisant  pour 
les  maintenir  à la  meme  distance  angulaire  du  méi’idien 
magnétique.  Les  deux  forces  de  torsion  mesurent  les  mo- 
ments des  forces  directrices  des|  deux  aiguilles.  Pour  la 
précision  des  résultats,  il  faut  proportionner  la  force  de 
torsion  des  fils  de  suspension  à la  force  des  aimants,  de 
manière  qu’en  éloignant  les  aiguilles  à 3o°  de  leur  mé- 
ridien, la  force  de  torsion  des  fils  de  suspension  qui  la 
retiennent  à celte  distance,  soit  au  moins  de  a5  à 3o". 

Les  aiguilles  dont  Coulomb  a fait  usage  provenaient 
d’un  fil  d’acier  passé  à la  filière;  il  les  plaça  successive- 
ment dans  l’étrier,  et  tordit  le  fil  de  suspension  jusqu’à 
ce  que  l’aiguille  fît  un  angle  de  3o°  avec  le  méridien 
magnétique.  Voici  les  résultats  de  plusieurs  expériences  : 
La  force  de  torsion  nécessaire  pour  retenir  une  ai- 
guille de  12  pouces  à 3o  degrés,  était  mesurée  par 
I j”,5o;  pour  une  longueur  de  9 pouces,  il  fallait  une 
force  de  8,5o.  Dans  ces  deux  essais,  la  diminution  de 
la  force  directrice  a donc  été  d’un  degré  par  pouce. 
En  continuant,  il  a trouvé  que  de  ^ pouces  à G et  de 
6 à 3,  la  diminution'de  la  force  directrice  a encore  été 
d’un  degré  environ  par  pouce  ; de  3 pouces  à i pouce, 
elle  a été  de  deux  degrés  : d’où  il  a conclu  que,  jusqu’à 
ce  qu’une  aiguille,  qui  pèse  38  grains,  soit  réduite  à i 
pouce  de  longueur,  il  existe  un  rapport  constant  entre 
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les  quantités  dont  les  aiguilles  sont  diminuées,  et  celles 
dont  les  forces  directrices  diminuent,  et  que  depuis  i 
pouce  jusqu’à  j de  pouce,  les  momenls  sont  à peu 
près  comme  les  carrés  des  longueurs  dçs  fils. 

§ V.  moment  de  la  force  directrice  des  aiguilles 
relativement  à leur  diamètre. 

1 73.  Coulomb  ayant  reconnu  qu’il  était  presque  impos- 
sible de  se  procurer  deux  aiguilles  d’acier  de  différents 
diamètres,  qui  eussent  exactement  le  même  degré  de 
ressort,  et  fussent  d’une  nature  homogène,  forma  des 
faisceaux  avec  des  aiguilles  très-fines  et  de  même  dia- 
mètre. Il  avait  remarqué  qu’en  tordant  autour  de  son 
axe  un  fil  de  fer  d’une  demi-ligne  environ  de  diamè- 
tre, ce  fil,  par  l’effet  de  l’écrouissement,  prenait  à peu 
près  le  même  de-gré  de  magnétisme  qu’un  fil  d’acier  de 
même  diamètre.  11  choisit  en  conséquence  un  fil  de  fer 
très-pur,  tel  qu’il  sort  de  la  filière, de  120  pieds  de  long; 
l’ayant  coupé  en  différentes  parties,  il  les  tordit  toutes 
autour  de  leur  axe , puis  il  foi-ma  des  faisceaux  de  dif- 
férents diamètres  et  de  différentes  longueurs,  qu’il  ai- 
manta à saturation.  Ces  tàisceaux  furent  placés  ensuite 
dans  la  balance  magnétique.  11  trouva  d’abord  que , 
dans  deux  aiguilles  de  même  nature  et  dont  les  dimen- 
sions sont  homologues,  si  l’on  prend,  par  exemple,  une 
aiguille  d’une  ligne  de  diamètre  et  de  6 pouces  de  lon- 
gueur, et  une  autre  de  deux  lignes  de  diamètre  et  de  la 
pouces  de.  longueur,  les  moments  magnétiques  sont  en- 
tre eux  comme  i : 8,  c’est-à-dire,  comme  les  cubes  de  leurs 
dimensions  homologues. 

Ayant  tordu  autour  de  leur  axe  36  fils  de  fer  d’un 
pied  de  longuetir,  pesant  48  grains  chacun,  il  forma  avec 
toutes  ces  aiguilles  un  faisceau  bien  serré  qu’il  aimanta 
à saturation  ; placé  dans  l’étrier,  il  fallut  une  force  de 
torsion  de  34a  degrés  pour  le  maintenir  à 3o  degrés  du 
méridien  magnétique.  Avec  un  second  faisceau  formé 
de  9 aiguilles  de  6 pouces  chacune  de  longueur,  de 
même  nature  et  de  même  diamètfe  que  les  précédentes, 
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il  fallut  employer  une  force  tle  torsion  de  [\i  degrés. 
Dans  ces  deux  faisceaux , le  rapport  des  côtés  homolo- 
gues est  de  a à I , puisque  les  diamètres  sont  comme 
les  racines  carrées  du  nombre  des  aiguilles  ; ainsi  les 
cubes  des  diamètres  sont  entre  eux  comme  8 : i ; mais 
les  moments  des  deux  faisceaux  sont  comme  34^  : 4^ 
ou  8,i4  : 1 ; rapport  qui  difR're  très-peu  de  8 à j , On 
voit  donc  que  les  forces  directrices  sont  proportionnel- 
les au  cube  des  diamètres  des  deux  faisceaux. 

§ VI.  Détermination  de  l’intensité  absolue  du 
magnétisme  terrestre. 

i^4-  Une  question  importante  relativeau magnétisme 
terrestre  a occupé,  il  y a quelques  années,  les  physi- 
ciens, c’est  celle  de  la  détermination  de  l’intensité  abso- 
lue du  magnétisme  terrestre.  On  sent  parfaitement  com- 
bien il  serait  important,  pour  la  physique  terrestre,  de 
pouvoir  vérifier  à une  époque  quelconque  si  la  force  ma- 
gnétique du  globe,  en  différents  points,  a éprouvé  quel- 
ques variations.  Si  l’on  pouvait  construire  des  aiguilles 
parfaitement  identiques , qui  prissent  constamment  la 
même  quantité  de  magnétisme , la  question  serait  facile 
à résoudre  ; mais  il  n’en  est  pas  ainsi  ; on  est  obligé 
d’avoir  recours  à des  méthodes  qui  présentent  plus  ou 
moins  de  difficultés  dans  l’exécution  : déjà  on  en  a 
proposé  plusieurs,  mais  aucune  n’a  encore  été  mise  à 
exécution.  J’ai  rapporté,  dans  le  1"  volume,  pag.  366 
et  suivantes , les  méthodes  que  nous  devons  à MM.  Pois- 
son et  Arago , et  sur  lesquelles  je  ne  reviendrai  pas. 
Si  elles  avaient  donné  lieu  à quelques  expériences  , 
j’en  rapporterais  ici  le  résultat.  Nous  connaissons  main- 
tenant tous  les  procédés  à l’aide  desquels  on  parvient 
à déterminer  la  résultante  des  forces  magnétiques  ter- 
restres. 

Dans  le  troisième  volume , nous  montrerons  l’usage 
qu’on  en  a fait  pour  réunir  un  grand  nombre  d’obser- 
vations, qui  constituent  à elles  seules  une  branche  im- 
portante de  la  physique  terrestre. 
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LOIS  DES  ATTRACTIONS  ET  RÉPULSIONS 
MAGNÉTIQUES. 


170.  Aprî^.s  avoir  exposé  les  principaux  phénomènes 
relatifs  aux  attractions  et  répulsions  magnétiques,  nous 
devons  donner  la  loi  suivant  laquelle  elles  s’exercent. 
Coulomb,  à qui  nous  en  devons  la  découverte,  a em- 
ployé deux  méthodes  pour  l’observer.  La  première  con- 
siste à suspendre  une  aiguille  aimantée  à un  fil  de  cocon, 
et  à lui  présenter,  dans  le  méridien  magnétique,  à di- 
verses distances,  une  autre  aiguille  aimantée,  puis  à 
déterminer  par  l’observation  et  le  calcul  la  force  en  vertu 
de  laquelle  les  deux  aiguilles  agissent  l’une  sur  l’autre. 
La  seconde  méthode  exige  l’emploi  de  la  balance  magné- 
tique, dont  nous  avons  donné  plus  haut  la  description. 
Occupons-nous  d’abord  de  la  première  méthode. 

Coulomb  (1)  suspendit  un  fil  d’acier  pesant  70  grains, 
d’un  pouce  de  longueur,  aimanté  à saturation,  à un  fil 
de  soie  de  3 lignes  de  longueur,  et  plaça  verticalement, 
dans  le  méridien  magnétique,  à diverses  distances,  un 
fil  d’acier  aimanté,  de  a5  pouces  de  longueur,  de  ma- 
nière que  son  extrémité  australe  fût  toujours  de  10  li- 
gnes au-dessous  de  l’extrémité  boréale  de  l’aiguille  sus- 
pendue. 11  changea  la  distance  à plusieurs  reprises,  et 
fit  osciller  chaque  fois  raiguillc  en  comptant  le  nombre 


(1)  Mémoires  de  l'Acad.  des  sc.  pour  1785,  p.  594. 
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d’oscillations  exécutées  dans  le  même  nombre  de  secon- 
des ; il  obtint  les  résultats  suivants  : 

i"  Essai.  L’aiguille  soumise  à l’action  seule  de  la  terre 

adonné i5  oscill.  on...  6o". 

a'  Essai.  Le  fil  placé  à 4 pou- 
ces du  milieu  de 

l’aiguille l\\  en...  6o". 

3*  Essai.  Le  fil  placé  à 8 pou- 
ces du  milieu  de 

l’aiguille it\  , . . . . en . . . Go". 

4*^  Essai.  Le  fil  placé  à i6 
pouces  du  milieu 

de  l’aiguille ly  en...  Go". 

Pour  calculer  l’intensité  de  la  force  dans  chaque  es- 
sai, il  faut  avoir  recours  à la  formule  du  pendule,  d’a- 
près laquelle  les  forces  sont  en  raison  directe  du  carré 
du  nombre  d’oscillations  exécutées  dans  le  même  temps. 

L’aiguille  ayant  oscillé  en  vertu  de  la  force  magné- 
tique du  globe  et  de  celle  du  fil,  et  toutes  les  forces  se 
trouvant  dans  le  plan  du  méridien  magnétique,  il  en 
résulte  que  la  force  qui  produit  les  oscillations  dépend 
de  la  partie  de  ces  forces  décomposée  suivant  une  di- 
rection horizontale. 

D’un  autre  côté , Coulomb  avait  démontré  que  le 
fluide  magnétique  pouvait  être  supposé  réuni  à lo  lignes 
de  l’extrémité  du  fil  ; mais  l’aignille  suspendue  ayant  i 
pouce  de  longueur , l’extrémité  boréale  étant  attirée  «à 
une  distance  de  3 pouces  4 ? son  extrémité  australe 
repoussée  par  le  pôle  inférieur  du  fil  dont  la  distance 
est  de  4 pouces  il  en  résulte  que  l’on  peut  suppo- 
ser que  la  distance  moyenne  .i  laquelle  le  pôle  inférieur 
du  fil  d’acier  exerce  son  action  sur  les  deux  pôles  de 
l’aiguille,  est  de  4 pouces;  dans  le  second  essai , la  dis- 
tance moyenne,  serait  de  8 pouces. 

Les  forces  horizontales  qui  font  osciller  l’aiguille 
étant  proportionnelles  au  carré  du  nombre  d’oscillations 
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faites  dans  un  temps  donné,  celle  de  la  terre  sera  me- 
surée par  J 5®,  et  les  forces  réunies  de  la  terre  et  du  fil 
d’acier,  dans  le  premier  essai,  le  deuxième,  etc.,  par  4i’, 
a4*  et  17*;  ainsi,  les  forces  qui  émanent  du  fil  d’acier 
aimanté  seront  mesurées  par  les  différences  4>*  — i5’, 
a4* — i5“,  17“  — i5®,  d’où  l’on  peut  conclure: 

Dislaoce.  Force  dépendante  de  l'action  aimanlaire 

du  fil  d'arier. 

a®  Essai,  4 pouces 4'“  — i5*=i456 

3'  Essai,  8 pouces 24*  — 15*=  35i 

4*^  Essai,  iG  pouces 17® — 15®=  64 

Les  deuxième  et  troisième  essais,  où  les  distances  sont 
comme  1:2,  donnent,  pour  les  forces,  des  quantités 
qui  sont  à peu  près  en  raison  inverse  du  carré  des  dis- 
tances. Le  quatrième  essai  donne  un  nombre  un  peu 
trop  petit;  mais  cela  tient,  comme  l’a  prouvé  Coulomb, 
à ce  que  l’on  a négligé  l’action  du  pôle  supérieur  du 
fil  : or , la  distance  du  pôle  inférieur  du  fil  d’acier  au 
centre  de  l’aiguille  est  de  16  pouces,  et  la  distance  du 
pôle  supérieur  au  centre  de  cette  meme  aiguille  est  à 
peu  près  l/(  16® ad®);  de  sorte  que  l’action  d» 
pôle  inférieur  est  à celle  du  pôle  supérieur  à peu  près 
::  100:19.  Il  résulte  de  là  que  les  oscillations  de  l’ai- 
guille étant  produites  par  l’action  de  ces  deux  pôles 
qui  agissent  en  sens  contraire,  le  carré  des  oscillations, 
que  produirait  l’action  seule  du  pôle  inférieur  du  fil 
aimanté , se  trouve  diminué  de  par  l’action  oppo- 
sée de  la  partie  supérieure  du  même  fil;  ainsi  le  nom- 
bre 64  que  l’on  a trouvé  n’est  que  l’excès  de  la  véri- 
table valeur  de  l’action  seule  de  la  partie  inférieure  du 
fil  sur  les  — du  nombre  qui  la  représente.  En  effec- 
tuant ce  calcul , on  trouve  que  cette  véritable  valeur 
est  79;  alors  on  a 
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Distance.  Intensité  de  U force. 

4 pouces i456. 

8 pouces 33 1. 

i6  pouces : 79 . 

Ces  trois  nombres  sont  à peu  près  en  raison  inverse 
(lu  carré  des  distances.  Ainsi  il  est  bien  démontré  que 
l’action  attractive  du  flu'do  magnétique  est  bien  en  rai- 
son inverse  du  carre  de  la  distance.  On  peut  démon- 
trer de  la  même  manière  que  l’action  répulsive  suit  le 
même  rapport. 

176.  La  deuxième  méthode  pour  déterminer  la  loi 
des  attractions  et  répulsions  magnétiques  exige  l’emploi 
de  la  balance  magnétique  déjà  décrite  fig.  77  et  78,  et 
pour  la  construction  de  laquelle  nous  allons  encore 
ajouter  quelques  détails.  On  prend  une  boîte  carrée  de 
3 pieds  de  côté  et  de  18  pouces  de  hauteur , dont  les 
planches  sont  jointes  par  des  chevilles  de  bois.  A 9 pou- 
ces au-dessus  du  fond  est  placé  un  cercle  horizontal  de 
bois'  ou  de  cuivre , de  2 pieds  1 o pouces  de  diamètre , 
divisé  en  degrés.  Sur  la  boîte  est  placée  une  traverse  A 
qui  porte  à son  milieu  une  tige  creuse  cd^  de  3o  pou- 
ces de  longueur,  terminée  en  d par  un  micromètre  de 
torsion  ; la  pince  de  ce  micromètre  saisit  l’extrémité 
supérieure  d’un  fd  de  cuivre  jaune,  à l’autre  extrémité 
duquel  est  adj^pté  un  anneau  de  cuivre  destiné  à porter 
l’aiguille  d’acier. 

Avant  de  commencer  l’expérience,  on  voit  si,  lorsque 
la  torsion  du  fil  est  nulle,  l’aiguille  aimantée  se  place 
naturellement  dans  le  méridien  magnétique  ; c’est  ce 
dont  ou  s’assure  en  substituant  à cette  aiguille  une  autre 
aiguille  de  cuivre  de  même  dimension  que  l’autre,  qui 
reste  dans  le  plan  du  méridien  magnétique,  en  vertu  de 
la  force  de  torsion  du  fil.  On  place  la  boîte  de  manière 
que  la  direction  du  méridien  magnétique  communique 
aux  divisions  zéro  et  180  du  cercle  horizontal.  Voici 
les  résultats  que  Coulomb  a obtenus  dans  une  de  ses 
expériences  : 
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Ayant  aimanté  un  fil  d’acier  de  a4  pouces  de  long 
et  d’une  ligne  et  demie  de  diamètre,  il  le  suspendit  ho- 
rizontalement dans  la  balance,  et  chercha  d’abord  la 
force  en  vertu  de  laquelle  la  terre  le  ramenait  dans  le 
méridien.  Il  trouva  qu’en  tordant  le  fil  de  suspension 
de  deux  circonférences  moins  ao  degrés,  l’aiguille  s’ar- 
rêtait à ao  degrés  du  méridien  magnétique,  de  sorte 
que  pour  les  angles  de  ao  .à  a4  degrés , dont  les  sinus 
sont  à peu  près  proportionnels  aux  arcs,  il  fallait,  pour 
éloigner  l’aiguille  d’un  degré  de  son  méridien  magné- 
tique, une  force  de  torsion  à peu  près  égale  à 35  de- 
grés. Il  plaça  ensuite  verticalement  dans  le  méridien 
magnétique  un  autre  fil  aimanté,  .ayant  les  mêmes  di- 
mensions, à I I pouces  a lignes  du  centre  de  suspension 
de  la  première  aiguille,  de  manière  que  l’extrémité  bo- 
réale de  ce  fil  se  trouvât  à environ  i pouce  au-dessous 
du  niveau  de  l’extrémité  boréale  de  l’aiguille  suspen- 
due. L’aiguille  horizontale  fut  chassée  du  méridien  ma- 
.gnétique,  et  ne  s’arrêta  que  lorsque  la  force  de  répul- 
sion des  pôles  opposés  fut  en  équilibre  avec  la  force 
directrice  du  globe.  Ayant  tordu  le  fil  de  suspension , il 
obtint  les  résultats  suivants  : 

I®'’  Essai.  L’aiguille  horizontale  ayant  été  chassée, 
s’est  arrêtée  à 24  degrés  du  méridien  magnétique,  sans 
qu’on  tordît  le  fil. 

2®  Essai.  Pour  ramener  l’aiguille  .5  ly  degrés,  il  tor- 
dit le  fil  de  suspension  de  3 circonférences. 

3®  Essai.  Pour  la  ramener  à 12  degrés,  il  fut  obligé 
de  tordre  de  8 circonférences;  or,  lorsque  l’aiguille  était 
sollicitée  seulement  par  l’action  du  magnétisme  terres- 
tre, elle  était  maintenue  à 20  degrés  de  son  méridien 
par  une  force  de  torsion  égale  à 2 circonférences  moins 
20  degrés.  Ainsi , dans  le  cas  où  l’aiguille  formait  un 
angle  de  20  degrés  avec  son  méridien , la  force  qui  la 
sollicitait  était  de  yoo  degrés.  Mais  comme  dans  le  pre- 
mier essai  elle  s’est  arrêtée  à 24  degrés , elle  y a été 
ramenée  par  une  force  de  849  degrés  ; en  outre  la  répul- 
sion des  aiguilles  avait  tordu  le  fil  de  suspension  de  24 
II.  19 
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degrés,  il  en  résulte  que  la  répulsion  totale  était  de 
864°.  En  raisonnant  de  même,  il  trouva  que,  dans  le 
second  essai , l’action  des  deux  pôles  de  l’aiguille  était 
mesurée  par  1692,  et  dans  le  troisième  essai  par  33 12 
degrés.  Ainsi,  pour  les  distances  a4,  17  et  12,  les  for- 
ces répulsives  correspondantes  étaient  comme  864,  1692, 
33i2,  ou  bien  comme  les  nombres  1 , c’est-à-dire 

en  raison  inverse  du  carré  des  distances;  il  est  donc 
bien  démontré  que  les  attractions  et  répulsions  magné- 
tiques suivent  la  loi  qui  régit  les  attractions  plané- 
taires. 
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SUR  LES  DIFFÉRENTS  PROCÉDÉS  D’AIMANTATION. 


§ Méthode  du  contact  successifs  de  celles  de 
Duhamel  et  d’Æpinus. 

i']'].  Nous  avons  vu  combien  il  était  important  d’ai- 
manter, d’une  manière  régulière,  une  aiguille  d’acier 
destinée  à des  recherches  sur  le  magnétisme  terrestre, 
et  de  lui  donner  en  même  temps  toute  la  quantité  de 
magnétisme  qu’elle  peut  posséder.  Nous  allons  exposer 
actuellement  les  divers  procédés  à l’aide  desquels  on 
parvient  à remplir  ces  deux  conditions. 

Pour  aimanter  un  barreau  d’acier,  nous  nous  som- 
mes bornés  précédemment  à frotter,  dans  le  même  sens, 
ce  barreau  dans  toute  sa  longueur,  et  à plusieurs  reprises, 
sur  le  même  pôle  d’un  aimant  ; celte  méthode,  qui  est 
celle  du  contact  successif,  ne  présente  aucun  inconvénient 
quand  le  barreau  est  court  et  que  l’aimant  est  puissant; 
mais  il  n’en  est  plus  de  même  lorsqu’il  est  très-long  et 
fortement  trempé,  car  il  peut  arriver  que  l’aimantation 
ne  s’étende  pas  régulièrement  jusqu’à  l’extrémité  op- 
posée , et  qu’il  se  produise  des  points  conséquents,  dont 
on  ne  saurait  trop  se  garantir  dans  la  construction  des 
aiguilles  aimantées. 

Knight,  en  174^,  a fait  connaître  un  perfectionne- 
ment dans  le  mode  d’aimantation  par  simple  contact. 
Ayant  placé  bout  à bout , par  les  pôles  de  nom  con- 
traire, deux  barreaux  fortement  aimantés,  il  posait  des- 
sus, dans  le  sens  de  leur  longueur,  un  petit  barreau 

19. 
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d’acier  trempé  cerise  clair,  de  manière  que  son  milieu 
correspondait  aux  points  de  jonction  des  deux  barreaux; 
puis  il  séparait  ceux-ci  en  les  faisant  glisser  dans  un  sens 
opposé  jusqu’aux  extrémités  du  petit  barreau,  qui  se 
trouvait  avoir  acquis  un  magnétisme  plus  fort  que  celui 
qu’on  lui  aurait  communiqué  par  le  moyen  alors  en 
usage.  Il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  l’effet  pro- 
duit. 

Chaque  aimant  agissant  sur  la  même  moitié  du  petit 
barreau  , la  décomposition  du  magnétisme  est  favorisée 
par  l’action  simultanée  des  deux  pôles  opposés,  qui  atti- 
rent chacun  l’un  des  magnétismes,  et  repoussent  l’autre 
du  côté  opposé,  tandis  que  dans  le  contact  successif  le 
même  aimant  agit  seul,  sur  toute  la  longueur,  pour 
y développer  les  deux  magnétismes;  ce  qui  doit  pro- 
duire un  effet  moindre.  Cette  méthode  sert  à aiman- 
ter à saturation  seulement  des  barreaux  courts  et  peu 
épais. 

I ■78.  Peu  de  temps  après  cette  découverte,  Duhamel  et 
Antheaume  indiquèrent  la  méthode  suivante  d’aimanta- 
tion : on  place,  parallèlement  l’un  à l’autre,  deux  bar- 
reaux AB  et  A' B'  (fîg.  79),  joints  à leurs  deux  extrémi- 
tés par  deux  petits  parallélipipèdes  de  fer  doux  F et  F'; 
puis  l’on  prend  deux  barreaux  aimantés  ab  et  d b\  que 
l’on  incline  de  a5  à 3o“  sur  leur  direction,  en  les  po- 
sant d’abord  au  milieu  de  l’un  d’eux , les  pôles  inverses 
en  regard,  et  on  les  fait  glisser  un  certain  nombre  de 
fois  en  sens  contraire,  jusqu’à  l’extrémité  du  barreau. 
On  fait  la  même  opération  sur  l’autre. 

Inapplication  des  petits  morceaux  de  fer  doux  h l’ex- 
trémité des  barreaux  que  l’on  aimante,  est  un  perfec- 
tionnement important;  en  effet,  dès  que  ces  barreaux 
ont  acquis  un  certain  degré  de  magnétisme,  les  parallé- 
lipipèdes de  fer  doux  s’aimantent  par  Influence,  et  réa- 
gissent ensuite  sur  les  barreaux  pour  augmenter  leur 
magnétisme. 

En  substituant  deux  aimants  aux  barreaux  de  fer 
doux,  on  devait  encore  accroître  le  développement  du 
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magnétisme  : c’est  ce  qu’a  fait  Æpinus  ; néanmoins  la 
méthode  de  Duhamel  est  excellente  pour  aimanter  les 
aiguilles  de  boussole  et  les  lames  qui  n’ont  que  quelques 
millimètres  d’épaisseur. 

§ II.  Méthode  de  la  double  touche. 

179.  Mitchell  et  Canton,  en  Angleterre,  se  sont  oc- 
cupés, à la  même  époque,  de  l’aiinantatiou.  Le  premier 
a imaginé  un  jirocédé  qu’il  a appelé  la  double  touche. 
Il  prit  deux  barreaux  fortement  aimantés,  liés  paral- 
lèlement entre  eux,  les  pôles  inverses  en  regard,  et  à 
une  distance  de  7 à 8 millimètres  l’un  de  l’autre.  Après 
avoir  placé  en  contact  plusieurs  barreaux  égaux,  à la 
suite  les  uns  des  autres,  sur  une  même  ligne  droite,  il 
fit  glisser  le  double  barreau,  à angles  droits,  par  une 
de  ses  extrémités  , tout  le  long  de  cette  ligne;  les  bar- 
reaux intermédiaires  acquirent  une  grande  force  magné- 
tique, mais  non  un  maximum. 

Si  l’on  analyse  ce  procédé,  on  voit  que  les  divers  bar- 
reaux réagissent  les  uns  sur  les  autres;  mais  comme  le 
magnétisme  ne  s’y  développpe  pas  librement,  en  raison 
de  la  force  coercitive  dé  l’acier,  il  faut  nécessairement 
les  sounàettre  à la  friction  des  aimants  glissants.  I^es 
barreaux  intermédiaires  doivent  acquérir  le  plus  fort 
magnétisme,  par  cela  meme  qu’ils  sont  soumis  à l’ac- 
tion par  influence  des  barreaux  extrêines.  Sous  ce  rap- 
port, les  bureaux  de  fer  doux  présentent  plus  d’avan- 
tage que  Ira  barreaux  d’acier;  sous  un  autre,  le  procédé 
de  Mitchell  l’emporte  sur  celui  de  Duhamel  : c’est  l’em- 
ploi de  deux  barreaux  aimantés  parallèles,  maintenus 
constamment  à une  même  distance,  et  agissant  en  même 
temps  par  leurs  deux  pôles  contraires  sur  tous  les  points 
du  barreau.  Pour  se  rendre  compte  des  effets  produits, 
soient  A B et  B' A'  (fig.  80)  deux  barreaux  aimantés 
placés  verticalement  sur  un  autre  barreau  A"  B",  qu’il  s’a. 
git  d’aimanter.  La  distance  a b reste  constante  pendant 
qu’on  fait  glisser  les  deux  premiers  sur  A"  B".  Considé- 


ag4  miSthode  de  la.  double  touche. 

rons  une  molécule  m de  ce  barreau,  située  entre  les 
deux  pôles  B et  A , qui  tendront  à décomposer  son 
magnétisme  naturel. 

Le  faisceau  AB  agira  plus  efficacement  par  son  ma- 
gnétisme austral  que  par  son  magnétisme  boréal,  qui 
est  plus  éloigné;  il  en  résultera  que  l’action  totale  de  AB 
aura,  pour  résultante  australe,  une  force  dirigée  suivant 
mp',  de  même  le  barreau  A' B'  agira  plus  efficacement 
par  sou  magnétisme  boréal  (|ue  par  son  magnétisme 
austral,  et  la  résultante  de  l’action  boréale  de  la  molé- 
cule m aura  une  direction  iri p' . Si  l’on  représente  l’inten- 
f.ité  de  ces  forces  par  WJ,  ms  , et  qu’on  décompose  cha- 
cune d’elles  en  deux  autres,  l’iine  dans  le  sens  de  A"  B " 
et  l’autre  perpendiculairement  à cette  direction,  les  deux 
forces  ms^  in$  \ seront  remplacées  par  quatre  autres, 
mt,  mf  mt',  mf.  Les  deux  forces  longitudinales  mt 
< t mt'  sont  les  seules  qui  concourent  à la  décomposition 
du  magnétisme  dans  le  sens  du  barreau  ; leur  effet  sera 
d’attirer,  lune  le  magnétisme  boréal  dans  un  sens,  et 
l’autre  le  magnétisme  austral  dans  une  direction  oppo- 
sée, c’est-à-dire  de  décomposer  le  lluiile  magnétique 
naturel , et  d’opérer  par  conséquent  l’aimantation  du 
barreau  A"  If'  de  la  manière  la  plus  efficace. 

Si  l’üu  considère  maintenant  une  molécule  située  en 
dehors  tie  l intervalle  (jui  sépare  les  deux  barieaux , on 
trouve  que  l’action  des  forces  longitudinales  se  contrarie 
au  lieu  de  conspirer,  et  que  l’action  du  pôle  le  plus  voi- 
sin l’emporte  sur  l’autre,  en  raison  de  sa  proximité;  cette 
décomposition,  qui  est  produite  par  la  différence  des 
forces,  sera  toujours  plus  faible  que  celle  qui  provient 
de  leur  somme.  Ou  voit  donc  que  ce  mode  de  friction, 
répété  plusieurs  fois  d’un  bout  de  la  barre  à l’autre,  doit 
augmenter  continuellement  son  magnétisme  jusqu’à  une 
certaine  limite,  qui  est  le  point  de  saturation. 

i8o.  Pour  être  assuré  que  le  développement  du  ma- 
gnétisme est  le  même,  au  signe  près,  dans  chacune  des 
moitiés,  il  faut  avoir  l’attention  d’appliquer  le  double 
barreau  au  centre  de  celui  que  l’on  veut  aimanter,  et  de 


Digiiized  by  Google 


CHAPITRE  IV.  2g5 

faire,  sur  chacune  des  deux  moitiés,  un  nomb^’C  égal  de 
frictions.  Quand  les  barreaux  sont  revenus  au  centre , o^i 
les  enlève  perpendiculairement , pour  ne  pas  changer 
l’effet  précédemment  produit.  Æpiiius  a fait  une  modip- 
cation  heureuse  au  procédé  de  la  double  touche;  au  lieu 
de  maintenir  les  deux  barreaux  glissant  toujours  paral- 
lèlement l’un  à l’autre,  il  les  a inclinés  ep  sens  contraire, 
comme  Duhamel  l’avait  fait;  les  résultantesi  longitudi- 
nales deviennent  alors  plus  considérables,  parce  que  les 
actions  agissent  plus  obliquement  sur  Ip  surface  du  bar- 
reau. Cette  innovation  a^aiblit,  à lî\  vérité,  l’aetion  pro- 
pre de  chaque  barreau  glissant , qui  n’a  plus  qq’une  ligne 
de  contact  avec  le  barreau,  en  raison  de  l’inclinaison. 
J.’expérience  prouve  cependant  que  jusqu’à  une  certaine 
limite  d’inclinaison,  on  trouve  un  avantage  à se  servir  de. 
barreaux  inclinés.  Æpinus  a trouvé  qu’une  iuçliuRisoij» 
de  1 5 ou  20  degrés  donne  sensiblement  le  maxinauiu 
d’effets;  en  y joignant,  comme  il  l’a  fait,  l’emploi  des 
barreaux  de  fer  doux  ou  des  aimants,  ou  a un  procédé 
qui  a de  l’avantage  sur  les  autres,  de  pouvoir  aimanter 
fortement  de  gros  barreaux  avec  des  barreaux  faibles  en 
magnétisme. 

Cette  méthode  a l’incopvéuient  de  nç  pas  produire  un 
développement  égal  de  tùagnétisme  dans  chacune  çlçs  • 
moitiés  du  barreau , et  de  faire  naître  plus  facilement  * 
des  points  conséquents  dans  des  barreaux  d’une  certaine 
longueur  que  la  méthode  de  Duhamel  ; aussi  ne  doit-on 
pas  aûpanier  par  ce  procédé  des  aiguilles  de  boussoles  ; 
on  ne  s’en  sert  ordinairement  que  pçmr  les. gros  bar- 
reaux, auxquels  on  veut  donner  un  ^i^r^  de  ipa- 
gnétisme,  sans  qu’il  soit  nécessaire  d’avoir  une  distri- 
bution égale  de  m^nétisme. 

-i- 

. ' § III.  Procédé  de  Omlomb. 

i8i.  Coulomb,  mettant  à profit  les  avantages' que 
présentent  les  méthodes  que  nous  venons  d’exposer,  a 
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adopté  les  dispositions  suivantes,  qui  jusqu’ici  n’ont 
éprouvé  aucun  changement. 

Les  barreaux  fixes  dont  il  a fait  usage  sont  des  fais- 
ceaux composés  chacun  de  dix  barreaux  d’acier  trempé 
cerise  clair,  de  5 à 6 décimètres  de  longueur,  1 5 milli- 
mètres de  largeur  et  5 d’épaisseur.  Après  les  avoir  ai- 
mantes autant  que  possible,  il  les  réunit  par  leurs  pôles 
de  même  nom , en  en  formant  deux  couches  de  cinq 
barreaux  chacune,  séparées  par  de  petits  parallélipipèdes 
rectangles  de  fer  très-doux , qui  sont  un  peu  en  saillie 
au-delà  de  leurs  extrémité.s  (fig.  82). 

M.  Biot  a trouvé  qu’il  valait  mieux  substituer  à ces 
parallélipipèdes  des  lames  de  fer  doux,  qui  se  réunissent 
à l’extrémité  des  aimants  de  manière  à former  une  py- 
ramide tronquée  (fig.  81).  Les  barreaux  glissants  sont 
formés  comme  les  barreaux  fixes;  mais  au  lieu  de  dix 
barreaux  partiels,  on  en  prend  quatre,  ayant  chacun  4oo 
millimètres  de  longueur,  5 d’épaisseur  et  i5  de  largeur. 
On  les  réunit  ensuite,  deux  sur  la  largeur  et  deux  sur 
l’épaisseur,  en  les  séparant,  comme  ci-dessus,  par  des 
bandes  de  fer  doux.  Quant  à la  qualité  de  l’acier,  peu 
importe,  puisque  toutes  les  espèces  connues  prennent  à 
peu  près  le  même  degré  de  magnétisme.  Pour  aimanter 
un  barreau , on  commence  par  placer  les  gros  faisceaux 
(fig.  81  bis  et  81  ter) sur  une  même  ligne  droite,  les  pôles 
inverses  en  regard,  à une  distance  un  peu  moindre  que 
la  longueur  du  barreau  ; puis  on  applique,  sur  le  pied  de 
chacune  des  armures,  un  des  bouts  de  ce  barreau,  de 
manière  que  le  contact  ait  lieu  sur  une  longueur  de  4 
ou  5 millimètres.  On  pose  ensuite  les  deux  faisceaux 
glissants  au  milieu  du  barreau,  en  les  inclinant  de  ao  à 
3o  degrés  sur  sa  surface,  et  en  les  faisant  glisser  sui- 
vant la  méthode  de  Duhamel  ou  d’Æpinus.  Si  l’on  em- 
ploie la  dernière , il  faut  placer  entre  les  deux  barreaux 
un  petit  morceau  de  bois  pour  les 'maintenir  à une  dis- 
tance constante.  Quand  les  barreaux  partiels  dont  se 
composent  les  faisceaux  n’ont  pas  été  aimantés  à satu- 
ration , ou  se  sert  des  barreaux  nouvellement  aimantés, 
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qui  possèdent  un  magnétisme  plus  fort,  pour  former 
d’autres  faisceaux. 

182.  Si  l’on  veut  produire  de  grands  effets,  les  fais- 
ceaux doivent  être  composés  de  plus  de  quatre  barreaux 
partiels;  dans  ce  cas,  on  les  dispose  en  retraite  de  10 
en  10  millimètres , comme  l’indique  la  figure  88.  Cette 
méthode  est  fondée  sur  la  distribution  du  magnétisme 
dans  les  aimants,  qui  est  telle  que  le  plus  grand  déve- 
loppement du  magnétisme  a lieu  vers  les  extrémités  ; il 
en  résulte  que  chaque  étage  tend  à maintenir,  dans  Pé- 
tage  inférieur,  la  séparation  du  magnétisme.  * 

Nous  devons  faire  remarquer  que  toutes  les  disposi- 
tions adoptées  par  Coulomb  sont  le  résultat  d’expériences 
très-précises,  dans  lesquelles  il  a déterminé  rigoureuse- 
ment, dans  chaque  mode  d’aimantation,  le  degré  de  force 
des  barreaux. 

On  obtient  de  grands  avantages,  lorsqu’on  aimante 
un  barreau,  en  le  maintenant,  pendant  cette  opération, 
à la  température  rouge , et  lui  faisant  éprouver  ensuite 
un  refroidissement  brusque,  pendant  qu’il  se  trouve 
sous  l’influence  des  forces  magnétiques. 

§ IV.  Des  armures  ou  armatures. 

1 83.  Nous  avons  vu  que  lorsque  l’un  des  pôles  d’un 
aimant  est  en  contact  avec  l’une  des  extrémités  d’un  bar- 
reau d’acier,  il  y développe  peu  .à  peu  un  magnétisme 
de  nom  contraire  au  sien,  lequel  réagit  à son  tour  sur 
le  magnétisme  naturel  de  l’aimant  pour  opérer  sa  dé- 
composition. Ce  nouvel  accroissement  réagit  de  nouveau 
sur  le  barreau  , et  ainsi  de  suite  jusqu’à  une  certaine  li- 
mite, qui  est  déterminée  par  l’état  de  saturation  de  l’ai- 
mant et  du  barreau,  et  la  constitution  de  l’acier.  Cette 
propriété  a été  mise  à profit  pour  augmenter  la  force 
des  aimants  naturels  ou  artificiels. 

Si  à l’un  des  pôles  d’un  aimant  on  applique  un  mor- 
ceau de  fer  doux,  auquel  est  attaché  un  plateau  de  ba- 
lance , dans  lequel  on  met  successivement  différents 
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poids,  jusqu’à  ce  qu’on  ne  puisse  plus  ajouter  une  nou- 
velle charge  sans  séparer  le  fer  doux  de  l’aiinaut , on 
trouve  que  le  lendemain  et  jours  suivants  on  peut  aug- 
menter la  charge  sans  opérer  la  séparation  ; mais  si  au 
bout  d’un  certain  temps  on  détache  forcément  le  fer 
doux,  l’aimant  n’est  plus  capable  de  soutenir  toute  la 
charge  qu’il  portait  avant.  Cet  effet  est  facile  à expli- 
quer : l’aimant  sous  l’influence  du  fer  avait  acquis  un 
excès  d’énergie  que  sa  force  coercitive  ne  lui  permet 
pas  de  garder  ; abandonné  à lui-même,  il  reprend  le  de- 
gré de  force  qui  est  propre  à sa  nature,  c’est-à-dire  qu’il 
rentre  dans  son  état  de  saturation  naturel. 

Cela  posé , considérons  un  aimant  de  forme  carrée 
AA',  B B ( fig.  84),  dont  les  pôles  A et  B sont  de 
signe  contraire.  Si  l’on  applique  au  pôle  A un  morceau 
de  fer  doux  aa  hb,  d’une  certaine  épaisseur,  il  y aura 
décomposition  de  majjnétisine  naturel  dans  le  fer  doux, 
attraction  de  magnétisme  boréal  en  b b,  et  répulsion  de 
magnétisme  austral  en  «a,  ou  du  moins  des  effets  qui 
paraissent  tels.  Plaçons  un  morceau  de  fer  doux,  à à 
b'b'  , .semblable  à l’autre  pôle,  il  s’y  produira  des  effets 
semblables  de  décomposition.  D'après  l’expérience  pre- 
cedente, au  bout  d’un  certain  temps,  chaque  pôle 
aura  acquis  un  excès  d’énergie,  et  par  suite  l’aimant 
entier  sera  capable  de  soutenir  un  poids  plus  considéra- 
ble qu’avant.  Ces  appendices  en  fer  doux,  que  l’on  ap- 
plique contre  les  aimants  aux  endroits  où  les  pôles  sont 
situés,  sont  appelés  armatures  ou  armures  de  l'aimant, 
et  les  parties  extrêmes  a a,  b'b'  les  pieds  de.  l'armure.  Leur 
ejîuisseur  ne  peut  être  déterminée  que  par  l'expérience  , 
attendu  (ju’elle  varie  en  raison  de  la  nature  des  aimants. 

Les  armures  ont  encore  l’avantage  de  concentrer  en 
quelques  points  toute  l’action  de  l’extrémité  d’un  bar- 
reau qui  a une  certaine  longueur.  Supposons  un  aimant 
AB  (lig.  85),  placé  en  présence  d’un  petit  barreau  ab, 
qu’il  s’agit  d’aimanter;  i!  est  évident  que  tous  les  points 
de  B B agiront  plus  ou  moins  obliquement  sur  le  barreau, 
et  auront  moins  d’influence  pour  décotnposer  son  inagné- 
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tisme  naturel , que  si  ces  points  formaient  une  ligne  de 
peu  d’étendue  ; de  plus,  l’action  de  AA,  quoique  plus 
faible  que  l’autre  en  raison  de  la  distance,  se  fera  sentir 
également  sur  ab  pour  contrarier  celle  de  B B.  On  évite 
CCS  deux  inconvénients  en  disposant  des  armatures , 
comme  l’indique  la  fig.  84)  plaçant  le  petit  barreau 
dans  le  prolongement  d’un  des  pieds;  d’une  part,  l’ac- 
tion du  pôle  est  concentrée  dans  le  pied  de  l’armure, 
et  de  l’autre,  l’action  du  pôle  boréal  agit  plus  oblique- 
ment que  dans  les  cas  où  les  forces  extrêmes  de  l’aimant 
sont  parallèles.  On  parvient,  par  ce  nio}en,  à donner 
à la  petite  aiguille  un  degré  de  magnétisme  plus  fort  qu’en 
employant  un  aimant  non  armé.  Les  faits  précédents  itidi- 
quent  que  si  l’on  veut  conserver  à un  aimant  naturel  ou 
artificiel  toute  sa  force,  il  faut  inellre  en  communication 
les  deux  pôles  avec  un  paraliclipipède  de  fer  doux.  Celte 
armature  est  surtout  nécessaire  (juand  il  s’agit  de  conser- 
ver, dans  nos  climats,  le  magnétisme  à un  barreau  ver- 
tical tlont  le  pôle  boréal  est  en  bas;  sans  cela  l’action  du 
magnétisme  terrestre  diminuerait  proportionnelli'inent  sa 
polarité.  Pour  faciliter  l’application  de  l’armure,  on  donne 
au  barreau  la  forme  d’un  fer  à cheval  (fig.  85  bis). 

Dans  un  aimant  artificiel,  rien  n’est  plus  facile  que 
de  placer  l’armature,  puisque  l’on  sait  où  sont  ses  pôles; 
mais  il  n’en  est  pas  de  même  dans  un  aimant  naturel,, 
où  sa  position  est  inconnue.  Il  faut  commencer  d’abord 
par  la  déterminer  ; on  scie  ensuite  les  deux  côtés  où 
ils  se  trouveot,  perpcndieulairenieut  à l’axe  polaire,  de 
manière  à conserver  la  plus  grande  longueur  possible, 
Ou  polit  les  j(açes,  puis  on  leur  applique  les  armu- 
res. La  figure  86  représente  un  aimant  uatqrel  avec 
son  armure,  dans  laquelle  on  distingue  la  jambe  AB, 
les  pieds  D C,  les  ailes  LL,  deux  bandes  de  cuivre  EF, 
qui  sont  destinées  à serrer  fortement  les  armatures,  au 
moyen  d’une  vis  de  cuivre  qui  en  traverse  les  extrémi- 
tés. La  pièce  A'B'C'D',  qui  est  en  fer  doux  et  flexible, 
se  nomme  le  portant^  et  sert  à suspendre  les  corps 
que  l’aimant  peut  sputenir.  On  est  dans  l’usage  de  lui 
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donner  1 1 millimètres  de  longueur  de  plus  que  la  dis- 
tance qui  se  trouve  entre  les  faces  extérieures  C et  D 
des  pieds  de  l’armure.  La  surface  supérieure  DC  du 
portant  doit  être  polie  et  avoir  des  angles  aigus. 

- Pour  déterminer  l’épaisseur  de  la  jambe,  on  prend 
dans  le  même  morceau  de  fer  quatre  pièces  propres  à 
faire  quatre  armatures,  et  l’on  essaie  le  poids  que  porte 
l’aimant,  quand  on  l’établit  sur  les  deux  premières.  Ce 
poids"  augmente  d’abord  à mesure  que  l’on  diminue 
l’épaisseur  de  la  jambe  en  dehors  ; mais  il  diminue  en- 
suite, et  l’on  s’en  tient  aux  dimensions  que  ces  deux 
lames  avaient  dans  l’épreuve  qui  a précédé  la  dernière. 
Alors  on  donne  aux  deux  autres  pièces  les  dimensions 
déterminées. 

§ V.  Procédé  pour  aimanter  à saturation  des  bar- 
reaux d'acier  par  F action  de  la  terre. 

184.  Gilbert,  dès  1600,  a découvert  que  le  fer  devient 
magnétique  quand  on  le  frappe  à coups  de  marteau 
dans  la  direction  nord  et  sud  du  méridien  magnétique. 

M.  Scoresby  ayant  observé  que  l’on  détruit  la  pola- 
rité en  frappant  le  fer  dans  le  plan  de  l’équateur  magné- 
tique, il  en  résulte  que  l’aimantation  du  fer  par  le  choc 
dépend  de  la  position  que  l’on  donne  à la  barre.  M.  Sco- 
resby, après  avoir  déterminé  les  lois  principales  qui 
régissent  le  développement  et  la  destruction  du  magné- 
tisme dans  le  fer,  quand  on  le  frappe,  qu’on  le  lime 
ou  qu’on  le  tord , a cherché  à appliquer  ces  lois  à la 
construction  d’aimants , sans  l’emploi  d’aucune  sub- 
stance possédant  déjà  le  magnétisme  (i). 

Pour  apprécier  les  effets  magnétiques  produits  par 
la  percussion  sur  diverses  espèces  de  fer,  M.  Scoresby 
a employé  deux  méthodes,  l’une  qui  consiste  à évaluer 
le  poids  de  fer  que  peut  supporter  le  corps  aimanté  , 


(i)  Philos.  Trans.  i8aa,  *®  partie,  p.  241. 
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l’autre,  à présenter  une  aiguille  aimantée,  dont  on  me- 
sure l’étendue  de  la  déviation  : ces  deux  méthodes  ne 
peuvent  donner  que  des  différences.  On  peut  voir,  dans 
le  Mémoire  de  M.  Scoresby,  le  dispositif  de  ses  expé- 
riences 

Il  employa  à cet  effet  trois  marteaux  : le  premier 
pesant  22  onces,  le  deuxième  12  onces,  et  le  troi- 
sième 2 onces  T (i)- 

Il  soumit  d’abord  à l’expérience  une  barre  cylindri- 
que d’acier  doux  placée  dans  une  position  verticale,  et 
reposant  sur  une  pièce  de  métal  quelconque.  La  barre 
avait  les  dimensions  suivantes  : longueur , 6 pouces  -j  ; 
diamètre,  -j  de  pouce;  poids,  592. 


KO.MBRE 

DE  COUPS 

POIDS 

distances 

DÉVIATION. 

à cbaqcie 
expérience. 

TOTAL. 

suspendus. 

de  raigaille 
à la  barre. 

MXXT  tAtt. 

I . . . . 

...  2 

...  8 

(^cine 

....  2 . . . . 

...  10 

...  12 

...  6 0 .. 
...  C x/a  . . 

5 

...  22  .... 

...  12  0 . . 

Ayant  placé  la  barre  sur  une  grosse  pierre,  l’effet  fut 
le  même;  mais  il  n’en  fut  plus  ainsi,  comme  on  devait 
s’y  attendre,  en  appuyant  la  barre,  par  son  extrémité 
inférieure,  sur  l’extrémité  supérieure  d’une  large  ba- 
guette de  fer  ou  d’acier  doux,  et  frappant  également 
celle-ci.  Les  expériences  suivantes  prouvent  qu’effecti- 
vement  ce  mode  d’expérimentation  augmente  considéra- 
blement l’intensité  magnétique  du  barreau. 


(i)  11  n’a  pas  juj'é  convenable  de  tenir  compte  du  nombre  de 
coups  frappés,  parce  que,  ayant  été  donnés  par  la  main,  ils  n’ont 
pu  être  d’égale  intensité. 
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j XOMBRl!  DE  CORPS 

DtST.\^CE 

chaque 

essai. 

suspendus. 

de  raiguille 
à la  barre. 

DÉVIATION. 

K Ou 

MARTOAU. 
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1 

13  .... 

2e 

1 . . . 

2 

..  ^ 

....  16  .... 

1 . 

....  3 . . , . 

mflifliiiii 

....  18  .... 

4 . . 

...  37  

....  21  .... 

...  19  ... 

.. 

2.“» 

ir» 

97  . - 

20  . . 

....  42  ... 

...  88 

.. 

30  . . . 

....  72  .... 

.. 

31  .... 

10  .... 

. . R9  , 

.. 

En  substituant  un  marteau  plus  l'urt,  l’intensité  magnétique  devint 
plus  considérable  encore. 

3 

33  . . 

. . . I^r 

Oft  . 

Eu  roDvei’saiit  les  pôles  on  a eu 

a . . . 

...  0 

....  2 . . . . 

Voici  les  consé([uenccs  générales  que  nous  tirons  de 
toutes  ces  observations  : 

1°  Une  barre  cylindrique  d’acier  doux,  longue  de  G j 
pouces  et  pesant  Sqa  grains,  portait,  après  qu’on  l’eût 
frappée  à coups  de  marteau  sur  l’étain  et  la  pierre , 
6 4 grains. 

a”  La  même  barre,  frappée  verticalement  sur  une 
baguette  de  fer  également  suspendue,  apres  doux  coups, 
portait  avec  son  extrémité  inferieure,  qui  était  le  pôle 
nord,  88  grains  ; et  en  se  servant  d’un  marteau  plus 
fort , elle  recevait  un  accroissement  considérable  de 
puissance  produisant,  sur  la  boussole  éloignée  de  3 
pouces , une  déviation  de  34  degrés  ; en  la  frappant 
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davantage,  on  trouva  que  l’effet  diminuait  plutôt  qu’il 
n’augmentait.  Eu  renversant  la  barre  de  manière  que 
le  pôle  austral  fût  eu  haut,  le  magnétisme  fut  presque 
détruit  par  un  seul  coup;  tandis  que  deux  coups  chan- 
gèrent les  pôles.  En  frappant  l’extrémité  de  la  barre 
dans  le  plan  de  l’équateur  magnétique,  la  polarité  dis- 
parut aussi  ; mais  l’effet  ne  fut  complètement  produit 
que  lorsqu’on  eut  donné  plusieurs  coups. 

i85.  M.  Scoresby  remarqua  que  lorsque  la  baguette  • 
de  1er  avait  été  d’abord  frappée  dans  une  position  ver- 
ticale , on  obtenait  un  accroissement  d’effet  magnétique 
sur  la  barre;  un  seul  coup  rendait  alors  la  barre  capable 
de  supporter  environ  20  grains  ; et  quand  avec  le  mar- 
teau cette  extrémité  fut  façonnée  en  forme  de  coupe,  de 
manière  à être  facilement  rompue,  un  seul  coup  suffi- 
sait pour  rendre  la  barre  capable  de  supporter  entre 
3o  et  ^^o  grains.  Dix  coups  produisirent  l’effet  le  plus 
fort  qu’on  eût  obtenu  dans  ces  expériences,  car  la  barre 
supportait  d’une  manière  ferme  un  clou  de  188  grains. 

Pour  déterminer  l’effet  de  la  percussion  sur  des  ai- 
mants convenablement  trempés,  il  s’est  servi  d’une 
barre  plate  d’une  trempe  bleue,  de  7 pouces  de 
longueur,  ^ pouce  de  large  et  ■-  d’épaisseur,  et  pesant  , 

J 1 70  grains. 

L’aimant  suspendu  verticalement  sur  une  baguette  de 
fer,  l’extrémité  sud  en  haut,  lui  a donné  : 
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extrémité 
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Barre  rendue  de  nouveau  magnétique  et  martelée  sur  un 
morceau  d’étain. 
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20 
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20 

140  .... 

....  23 

20  
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M.  Scoresby  a trouvé,  pai*  d’autres  expériences , que' 
le  magnétisme  augmentait  avec  des  barres  plus  longues. 

Un  fort  aimant,  convenablement  trempé,  perdit  une 
portion  de  son  magnétisme  dans  toutes  les  positions  où 
on  le  frappait  ; mais  la  perte  était  encore  plus  rapide 
quand  le  pôle  austral  était  en  haut. 
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i8G.  M.  Scoresby  a appliqué  à la  formation  des  ai- 
mants les  propriétés  magnétiques  qu’il  a reconnues 
dans  l’acier  soumis  à la  percussion.  Il  prit  deux  barres 
d’acier  doux  , longues  de  3o  pouces  et  larges  d’un 
pouce  ; six  autres  barres  plates  d’acier  doux , longues 
de  8 pouces  et  larges  d’un  demi-pouce  ; et  une  large 
barre  de  fer  doux  : toutes  ces  barres  n’avaient  aucune 
trace  d’aimantation. 

T^a  large  barre  de  fer  fut  d’abord  frappée  dans  une 
position  verticale  : on  la  posa  immédiatement,  sans 
changer  sa  direction,  sur  les  barres  d’acier  qu’on  frap- 
pait : elles  furent  aussi  frappées  l’une  sur  l’autre.  Cha- 
cune des  petites  l)arres , suspendue  aussi  verticalement 
au  sommet  d’une  des  larges  barres  d’acier,  fut  frappée 
successivement , et  en  quelques  minutes  elles  avaient 
acquis  un  pouvoir  considérable  de  suspension.  Deux  des 
plus  petites  barres,  unies  par  deux  petits  parallélipi- 
pèdes  de  fer  doux,  furent  frottées  avec  les  quatre  au- 
tres barres,  de  la  manière  indiquée  par  Canton  : elles 
furent  remplacées  par  deux  autres,  et  celles-ci  par  les 
deux  dernières.  Après  avoir  ainsi  traité  chaque  paire 
de  barres  pendant  un  certain  temps  et  en  les  changeant, 
après  les  avoir  frottées  pendant  une  minute  environ, 
on  trouva  à la  fin  que  toutes  les  barres  étaient  aimantées 
à saturation. 


II. 
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DISTRIBUTION  DU  MAGNÉTISME  LIBRE  DANS  LES 
FILS  D’ACIER  AIMANTÉS. 


§ 1'"^.  Distribution  du  magnétisme  libre  dans  les  fils 

d'acier  aimantes  a saturation  par  la  méthode  de 

la  double  touche. 

187.  Dans  un  aimant  de  plusieurs  décimètres  de  lon- 
gueur et  de  quelques  millimètres  de  diamètre,  si  l’on 
essaie  de  faire  supporter  en  divers  points  des  poids  en 
fer,  on  trouve  que  ces  poids  vont  en  augmentant,  à 
partir  des  extrémités  jusqu’à  une  distance  de  8 ou  10 
millimètres,  et  qu’ils  diminuent  ensuite  rapidement,  de 
telle  sorte  que  les  points  qui  sont  situés  au-delà  de  6 
ou  8 centimètres  ne  supportent  plus  aucun  poids.  On 
reconnaît,  de  plus,  que  les  points  situés  à la  même 
distance  des  extrémités  supportent  des  poids  égaux.  On 
voit  donc  que  la  quantité  de  magnétisme  libre,  depuis 
certains  points  proches  des  extrémités,  va  en  diminuant 
rapidement  jusqu’au  centre  de  l’aiguille. 

1 88.  Ce  procédé  a été  le  seul  employé  pendant  long- 
temps pour  déterminer  la  distribution  du  magnétisme  li- 
bre dans  les  barreaux  d’acier.  Coulomb  en  a imaginé  un 
autre, susceptible  d’une  assezçrande  précision,  lequel  exige 
l’emploi  de  la  balance  magnétique.  On  place  à l’extrémité 
du  fil  de  suspension  un  fil  d’acier  aimanté  à saturation, 
et  l’on  dispose  l’appareil  pour  que  le  fil  n’ait  pas  de  tor- 
sion quand  l’aiguille  se  trouve  dans  le  méridien  magné- 
tique. Dans  le  même  plan  (fig.  87),  on  place  une  règle 
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verticale  R R de  bois , de  3 ou  4 millimètres  d’épais- 
seur , de  manière  que  l’une  des  extrémités  de  l’ai- 
guille, l’extrémité  A par  exemple,  vienne  s’y  appliquer 
lorsque  le  fil  est  sans  torsion  ; de  l’autre  côté  de  la 
règle  on  fait  descendre  verticalement,  dans  une  rai- 
nure faite  sur  la  surface,  un  second  fil  d’acier  sembla- 
ble au  premier  et  aimanté  de  même , de  sorte  que  le 
pôle  A'  corresponde  au  pôle  A. 

L’aiguille  mobile  est  d’abord  chassée,  mais  on  la  ra- 
mène au  contact  avec  la  surface  de  la  règle  en  tordant 
convenablement  le  fil  de  suspension.  Voici  ce  qui  se 
passe  : les  deux  fils  se  croisant  à angle  droit , tous  les 
points  qui  se  trouvent  à une  certaine  distance  du  point 
de  croisement  ne  contribuent  que  très-peu  à la  répul- 
sion , en  raison  de  l’obliquité  de  leur  direction  : il  en 
résulte  que  les  quantités  de,  magnétisme  qui  concourent 
à cette  répulsion  sont  celles  qui  se  trouvent  de  part  et 
d’autre  du  point  de  croisement  sur  les  deux  aiguilles, 
jusqu’à  une  distance  de  4 ou  5 millimètres;  mais  le 
point  qui  est  au  croisement  est  celui  qui  agit  avec  le 
plus  d’efficacité.  Si  donc  l’on  présente  successivement 
tous  les  points  du  fil  vertical  aux  mêmes  points  du  fil  ab, 
dont  l’action  reste  constante,  les  forces  de  torsion,  qu’il 
est  nécessaire  d’employer  pour  maintenir  l’aiguille  dans 
le  méridien  magnétique , serviront  à mesurer  d’une 
manière  rapprochée  l’intensité  du  magnétisme  libre  du 
point  du  fil  vertical  qui  se  trouve  au  croisement.  C’est 
par  ce  moyen  que  Coulomb  est  parvenu  à reconnaître 
que  le  magnétisme  libre  est  réuni  presque  en  entier  sur 
les  huit  premiers  centimètres  du  fil , à partir  des  ex- 
trémités. Si  ron"eût  mis  en  présence  les  pôles  de  même 
nom,  la  mesure  du  magnétisme  au  point  de  croisement 
aurait  été  représentée  par  la  force  de  torsion  néces- 
saire pour  faire  sortir  le  fil  mobile  du  méridien  ma- 
gnétique. 

On  est  dans  l’usage  de  représenter  géométriquement 
les  quantités  de  magnétisme  libre  d’une  aiguille  par  les 
ordonnées  d’une  courbe,  dont  les  distances  de  chaque 

20. 
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point  à l’une  des  extiéinités  sont  les  abscisses.  On  em- 
ploie aussi  la  méthode  des  oscillations  pour  trouver  la 
distribution  du  magnétisme  libre  sur  une  aiguille;  il 
faut  remplacer  alors  le  (il  de  torsion  par  un  fil  de  soie 
'tel  qu’il  sort  du  cocon,  et  le  fil  d'acier  aimanté  mobile 
par  une  petite  aiguille  de  boussole  ( fig.  90);  dès  l’instant 
que  l’on  dérange  celle-ci  de  sa  position  naturelle  d’équi- 
libre , elle  y revient  par  les  actions  combinées  de  la 
terre  et  du  fil  vertical.  f,a  première,  comme  on  sait, 
est  proportionnelle  au  carré  du  nombre  d’oscillations 
qu’elle  exécute  dans  un  temps  donné,  dans  une  minute 
par  exemple,  lorsqu’elle  est  soumise  à l’action  seule  de 
la  terre  ; si  l’on  cherche  ensuite  le  nombre  d’oscillations 
qu’elle  fait  dans  le  même  temps  lorsqu’elle  est  en  pré- 
sence de  l’aiguille,  on  aura  la  mesure  de  l’action  exer- 
cée par  ce  fil,  en  retranchant  le  résultat  précédent  du 
carré  du  nombre  d’oscillations  trouve  en  dernier  lieu  ; 
la  différence  servira  de  mesure  ,à  la  quantité  de  magné- 
tisme libre  du  point  du  fil  qui  se  trouve  <à  la  hauteur 
de  l’aiguille  mobile,  parce  que  ce  point  agit  plus  direc- 
tement dans  le  plan  horizontal  que  les  autres  points 
qui  sont  situés  au-dessus  et  au-dessous.  Il  est  facile  de 
^ voir,  au  surplus,  que,  dans  chaque  expérience,  la  par- 
tie du  fil  qui  agit  avec  plus  d’énergie  exerce  une  force 
totale  presque  proportionnelle  à celle  du  point  le  plus 
'voisin,  laquelle  peut  servir  de  mesure  à la  quantité  de 
magnétisme  libre  qui  s’y  trouve.  Cette  méthode  ne  peut 
s’appliquer  aux  points  extrêmes  ou  qui  en  sont  à peu 
de  distance,  attendu  qu’il  n’existe  pas  au-delà  de  l’ex- 
trémité des  points  dont  l’action  devrait  concourir  à 
l’effet  général  : cela  fait  <jue  l’action  éprouvée  par  l’ai- 
guille n’est  pas  la  môme  que  si  le  fil  était  prolongé. 
Pour  parer  à cet  inconvénient,  lorstiue  l’on  fait  osciller 
l’aiguille  à l’extrémité  du  fil , il  faut  doubler  le  nombre 
qui  représente  le  carré  des  oscillations,  pour  que  le  ré- 
sultat soit  comparable  à ceux  que  l’aiguille  donne  quand 
elle  oscille  devant  les  autres  points. 

On  emploie  ordinairement  des  fils  assez  longs  pour 
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que  l’extrémité  la  plus  éloignée  n’exerce  aucune  action 
sensible  sur  la  petite  aiguille.  Celle-ci  doit  être  ai- 
mantée à saturation  , pour  que  son  magnétisme  n’é- 
prouve aucun  changement  par  la  réaction  de  celui  du 
fil.  Coulomb  s’aperçut  de  cette  cause  d’erreur,  lorsqu’il 
employait  une  petite  aiguille  de  2 lignes  de  longueur , 
placée  à trois  lignes  de  distance  du  fil;  mais  il  s’en  ga- 
rantit en  se  servant  d’une  aiguille  de  6 lignes  de  lon- 
gueur, de  3 lignes  de  diamètre,  et  d’un  fil  aimanté,  de 
2 lignes  de  diamètre,  de  27  pouces  de  longueur,  et  d’un 
poids  de  865  grains  le  pied. 

Expériences  sur  un  fil  d acier  de  27  pouces  de  lon- 
gueur et  de  2 lignes  de  diamètre. 

Essai'.  La  petite  aiguille,  avant  qu’on  lui  présente 
le  fil  d’acier,  a fait  une  oscillation  eu  60". 
2®  Essai.  L’extrémité  U du  fil , placée  au  niveau  de 


l’aiguille,  a fait  en  60" 64  oscill. 

3®  Essai.  La  même  extrémité  abaissée  de  6 lig., 

l’aiguille  a fait 58 

4*  Essai. abaissée  de  12  lignes,  .....  44 

5®  Essai. abaissée'de  2.4  lignes, 18 

6*  Essai. abaissée  de  36  lignes, 12  oscill. 


7®  Essai.  L’extrémité  b'  abaissée  de  4 pouces  -f , l’ai- 
guille n’a  plus  fait  qu’une  ou  deux  oscillations  en  60";  il 
en  est  de  même  jusqu’à  ce  que  l’oii  ait  abaissé  l’extré- 
mité 4',  jusqu’il  un  peu  plus  de  22  pouces,  c’est-à-dire 
jusqu’à  4 pouces  de  l’autre  extrémité  : alors  l’aiguille 
a changé  de  position. 

Un  fil  de  lo  pouces  de  longueur  et  de  même  diamètre 
que  le  précédent  a donné  les  mêmes  résultats. 

Avec  un  fil  de  5 pouces  et  de  même  diamètre , l’on 
a trouvé  encore  aux  extrémités , et  même  jusqu’à  5 
ou  6 lignes,  à très-peu  près  les  mêmes  degrés  d’ac- 
tion qu’à  l’extrémité  des  deux  précédentes  aiguilles. 
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Coulomb  a construit  la  courbe  des  intensités  ( figure 
88),  eu  prenant  pour  abscisses  les  distances  aux  ex- 
trémités de  l’aiguille,  et  pour  ordonnées  les  carrés  du 
nombre  des  oscillations,  qui  représentent  les  intensités 
des  actions  magnétiques  en  cliaque  point.  On  voit  que 
les  ordonnées  de  cette  courbe  décroissent  rapidement 
et  sont  à peu  près  nulles  vers  le  5'  pouce;  depuis  ce 
point,  la  courbe  se  confond  avec  l’axe  jusqu’au  aa' 
pouce;  et  sur  les  5 pouces  de  l’autre  extrémité,  elles 
suivent  à peu  près  la  meme  loi,  mais  dans  un  sens  con- 
traire. Vers  l’extrémité  de  l’aiguille  en  o,  il  a doublé  le 
nombre  qui  représente  le  carré  des  oscillations. 

Ce  doublement,  comme  nous  l’avons  dit  précédem- 
ment, ne  donnerait  la  véritable  valeur  que  dans  le  cas 
seulement  où  le  fil  étant  prolongé,  la  distribution  du 
magnétisme  serait  décroissante,  à partir  de  l’extrémité, 
suivant  une  loi  entièrement  semblable  à celle  des  in- 
tensités magnétiques  du  fil.  Soient  (fig.  89)  ab  le  fil, 
cc  la  courbe  des  intensités  , ab'  son  prolongement, 
et  de  la  courbe  des  intensités  supposées.  Dans  le  cas 
où  celles-ci  seraient  décroissantes,  il  est  bien  évident 
que  la  répulsion  opérée  au  point  a aurait  lieu,  en 
vertu  d’une  force  double  de  celle  que  l’on  obtient  di- 
rectement, puisque  tout  serait  symétrique  de  part  et 
d’autre;  mais  il  n’en  serait  plus  de  même  quand  la  distri- 
bution du  magnétisme  serait  croissante  au  lieu  d’être  dé- 
croissante : dans  ce  cas,  les  ordonnées  de  la  courbe 
qui  la  représente  seraient  plus  considérables  que  celles  de 
l’autre.  Le  doublement  doit  donc  donner  un  résultat 
un  peu  plus  faible  : c’est  te  que  M.  Biot  a fait  voir 
aussi  par  le  calcul;  en  outre,  ce  doublement  ne  doit 
avoir  lieu  que  pour  le  point  extrême,  car,  pour  les 
autres,  l’erreur  serait  d’autant  plus  grande  que  le  point 
que  l’on  considère  est  plus  éloigné. 

189.  courbe  des  intensités  étant  exactement  la 
même,  quelle  que  soit  la  longueur  des  fils,  pourvu 
qu’ils  aient  plus  de  8 ou  9 pouces  de  longueur  et  ne 
faisant  que  se  transporter  vers  les  extrémités , on  peut 
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en  conclure  que  les  moments  de  la  force  directrice  de 
différentes  aiguilles  d’acier  n’ayant  pas  la  même  lon- 
gueur, mais  de  même  nature  et  de  même  grosseur,  doi- 
vent différer  entre  eux  d’une  quantité  proportionnelle 
aux  décroissements  des  longueurs.  M.  Biot,  en  cher- 
chant la  relation  qui  existe  entre  les  abscisses  et  les 
ordonnées  de  la  courbe  des  intensités,  a reconnu  qu’elle 
constituait  une  logarithmique.  Coulomb  a déterminé  par 
le  calcul  la  position  du  centre  d’action  de  l’aiguille,  ou, 
ce  qui  revient  au  même,  le  centre  de  gravité  de  la  courbe 
des  densités  magnétiques  (i)  d’une  aiguille  de  12  pou- 
ces de  long,  et  pesant  38  grains  le  pied  ; il  a trouvé 
que  la  distance  de  ce  point  à l’extrémité  la  plus  voi- 
sine était  égale  à o,36  pouces. 

Dans  une  aiguille  de  1 8 pouces  de  long,  ayant  à peu 
près  2 lignes  de  diamètre  et  pesant  865  grains  le  pied, 
cette  distance  a été  trouvée  égale  à i,5i  pouce.  Les 
diamètres  des  deux  fils  étant  entre  eux  ::  les  racines  car- 
rées des  poids,  ou  commel/^865  : 1/^38,  ::  4>8  : i,oo,les 
distances  des  centres  de  gravité  sont  ::  i,5io:o,36, 
::  : I ; il  s’ensuivrait  que  ces  distances  seraient 

comme  les  diamètres  des  aiguilles. 

Puisque  dans  les  aimants  dont  la  longueur  surpasse 
6 ou  8 pouces,  la  courbe  des  intensités  est  la  même  et 
ne  fait  que  se  transporter  vers  les  extrémités,  en  lais- 
sant vers  le  milieu  un  espace  plus  ou  moins  grand  où 
l’intensité  est  à peu  près  nulle,  il  en  résulte  que  tous 
les  aimants  de  même  forme  ont  leurs  pôles  à la  même 
distanee  des  extrémités,  puisque  les  pôles  ne  sont  autres 
que  les  centres  de  gravité  des  courbes  des  intensités 
magnétiques.  Coulomb  a trouvé  par  le  calcul  que,  dans 
des  aimants  très-courts , les  pôles  .sont  à peu  près  au 
tiers  de  la  demi-longueur,  et  que  cette  valeur  est  une 
limite  dont  les  pôles  s’approchent  h mesure  que  la  lon- 
gueur diminue. 


(i)  Mémoires  de  l’Acad.  des  scienc. , 1789,  p.  47. 
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Coulomb,  qui  avait  remarqué  que  l’état  magnétique  de 
la  petite  aiguille  avait  varié  d’un  essai  à l’autre,  lui  en 
substitua  une  autre  comme  nous  l’avons  dit  plus  haut, 
dont  la  résistance  magnétique  était  plus  grande,  et  qui 
avait  6'  lignes  de  longueur  et  3 de  diamèti'e. 

La  distance  du  centre  de  gravité  de  la  courbe  des 
densités  à l’extrémité  la  plus  voisine  s’est  trouvée  être  de 
1,3  pouce  au  lieu  de  i,5  précédemment.  Cet  accroisse- 
ment sensible  indique  que  la  densité  des  points  placés 
proche  le  milieu  de  l’aiguille  est  un  peu  plus  forte  que 
celle  qui  est  indiquée  par  la  figure,  ce  qui  provient 
de  l’influence  magnétique  des  points  fortement  aimantés 
du  fil  d’acier  dh'  sur  l’état  magnétique  de  l’aiguille  ab. 

§ II.  De  la  distribution  du  magnétisme  libre  dans 
les  fils  d’acier  dun  très -petit  diamètre. 

190.  Les  fils  d’acier  d’un  très-petit  diamètre  ne  pre- 
nant qu’un  faible  degré  do  magnétisme,  on  est  obligé  de 
modifier  l’une  des  méthodes  précédentes  pour  découvrir 
la  distribution  du  magnétisme  libre  sur  leur  longueur. 
Cette  question  présentant  de  l’intérêt  en  raison  du  grand 
nombre  de  corps  qui  sont  peu  magnétiques  , je  crois 
devoir  la  traiter  ici  avec  des  développements  convenables. 

Pour  former  des  fils  d’acier  d’un  très-petit  diamètre, 
il  faut  employer  un  procédé  à peu  près  semblable  à ce- 
lui dont  Wollaston  a fait  usage  pour  se  procurer  des 
fils  de  platine  très-fins.  On  prend  un  moule  en  terre  de 
fondeur,  divisé  dans  son  épaisseur  en  deux  parties  qui 
se  superposent  parfaitement;  dans  ebaoune  de  ces  par- 
tie.s,  on  moule  la  moitié  d’un  cyliudie,  suivant  l’axe  du- 
quel on  place  un  fil  d’acier  d’un  demi-millimètre  ou 
d’un  millitnètre  de  diamètre.  Le  diamètre  du  cylindre 
creux  dépend  du  rapport  que  l’on  veut  lui  donner  avec 
celui  du  fil.  Si  l’on  place  ensuite  ce  fil  au  milieu  d’une 
des  parties  moulées  et  qu’on  la  recouvre  par  l’autre,  il 
SC  trouve  dans  la  direction  de  l’axe.  Alors,  coulant  de 
l’argent  en  fusion , par  une  ouverture  conique  pratiquée 
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dans  la  partie  supérieure  du  moule,  on  a un  cylindre 
d’argent  dont  l’axe  est  un  fil  d’acier  : on  tire  ensuite  le 
tout  à la  filière.  Si  le  rapport  entre  les  deux  diamètres 
est  comme  i : 20,  et  que  le  cylindre  soit  réduit  à un 
fil  d’un  millimètre  de  diamètre,  celui  d’acier  n’aura  que 
^ de  millimètre.  Pour  le  dégager  de  l’argent  dont  il 
est  entouré,  on  se  sert  de  mercure,  dont  on  élève  con- 
venablement la  température.  Celte  opération  exige  de 
gi’andes  précautions  si  l’on  veut  obtenir  des  fils  d’acier 
intacts  d’une  certaine  longueur.  Ces  fils,  en  sortant  du 
mercure,  possèdent  assez  de  magnétisme  pour  que  l’ac- 
tion terrestre  les  dirige  dans  le  plan  du  inéridien  ma- 
gnétique, quand  ils  sont  suspendus  à des  fils  de  cocon. 

J’ai  cherché  la  loi  du  développement  du  magnétisme 
dans  les  fils,  pour  savoir  si  elle  était  la  même  que  dans 
les  aiguilles  ordinaires:  je  me  suis  servi  à cet  effet  de  la 
balance  magnétique. 

Le  fil  possédant  un  très-faible  degré  de  magnétisme, 
il  faut  prendre,  pour  fil  de  suspension,  un  fil  très-fin  de 
platine,  dont  la  force  de  torsion  soit  très-faible. 

On  suspend,  à l’extrémité  de  ce  fil,  le  fil  d’acier  ai- 
manté, dans  lequel  on  veut  découvrir  la  distribution 
du  magnétisme , et  qui  est  encore  recouvert  de  son  en- 
veloppe d’argent,  afin  de  pouvoir  agir  sur  des  fils  de 
plusieurs  décimètres  de  longueur;  ce  qu’on  ne  pourrait 
faire  avec  des  fils  d’acier  simples  de  cette  dimension,  vu 
la  difficulté  de  les  maintenir  dans  une  direction  recti- 
ligne. 

Ensuite , comme  l’a  fait  Coulomb,  on  dispose  l’appa- 
reil pour  que  l’aiguille  suspendue  soit  dans  le  plan  du 
méridien  magnétique  quand  le  fil  de  platine  est  sans 
torsion.  Sur  la  direction  du  même  plan , on  place  une 
planchette  en  bois  de  2 à 3 millimètres  d’épaisseur,  et 
l’on  dispose  l’appareil  comme  précédemment;  on  pré- 
sente ensuite  , à tous  les  points  de  l’aiguille  suspen- 
due, le  même  pôle  d’un  fil  aimanté  vertical.  Suivant 
le  procédé  de  Coulomb  , c’est  l’une  des  extrémités  de 
l’aiguille  horizontale  que  l’on  présente  successivement 
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à tous  les  points  du  fil  vertical  : ici  , c’est  le  contraire  ; 
l’aiguille  horizontale  est  d’abord  chassée  par  la  répul- 
sion , mais  on  la  l’ainène , par  la  torsion  du  fil  de  sus- 
pension, dans  le  plan  du  méridien  magnétique. 

L’aiguille  soumise  à l’expérience  avait  128  mill.  de 
longueur  et de  mill.  de  diamètre;  on  obtint  les  ré- 
sultats suivants  : 


nlST  ANC  ES 
à l'extreinilù  boréale 

eu  inillimètres.  ^ 

ANGLE  DE  TORSION 
pour  ramener  l’aiguille  horizootale 
au  contact. 

no 

10 

I.«i 

2u  

25  

Poim  arriver  à la  détermination  des  valeurs  qui  ex- 
priment les  quantités  de  magnétisme,  il  faut  faire  subir 
plusieurs  transformations  aux  nombres  de  la  seconde 
colonne. 

Mettons  le  point  de  croisement  enm  (fig.  89)  à une  di- 
stance derextrémité  moindre  que  i5  millimètres,  et  cher- 
chons quelle  doit  être  l’intensité  du  magnétisme  en  ce 
point  : supposons,  comme  tout  à l’heure,  que  l’aiguille 
soit  prolongée  au-delà  de  a , avec  une  distribution  de  ma- 
gnétisme qui  soit  décroissante  ; dans  ce  cas,  un  certain 
nombre  de  points  de  l’aiguille  prolongée  contribueront 
aussi  h la  répulsion,  puisque  cette  répulsion  en  m a lieu 
en  vertu  des  actions  exercées  par  tous  les  points  situés 
à droite  et  à gauche  de  m , jusqu’à  une  distance 
d’environ  12  ou  i5  millimètres.  On  peut,  dans  notre 
supposition  , déterminer  rigoureusement  l’action  des 
points  situés  au-delà  de  a,  qui  concourraient  à la  ré- 
pulsion. En  effet,  plaçons  le  point  de  croisement  en  m' 
à une  distance  am' ~am,  l’intensité  des  actions  sera 
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la  même  en  wl  qu’en  m,  puisque  la  distribution  du  ma- 
gnétisme est  supposée  semblable  de  chaque  côté  du  point 
a;  il  n’y  aura  de  différence  que  celle  qui  proviendra  du 
point  d’application  de  la  force;  mais  il  est  très-facile  de 
faire  une  correction  pour  rapporter  les  actions  à un 
même  point  du  barreau.  Supprimons  maintenant  le  pro- 
longement du  fil,  et  laissons  toujours  le  point  du  croi- 
sement en  ni,  il  y aura  encore  une  répulsion,  qui  sera 
due  à l’action  d’un  certain  nombre  de  points  de  l’ai- 
gUilleaZ»;  cette  action  sera  précisément  égale  à celle  qui 
manquait  à la  répulsion  quand  le  point  de  croisement 
était  en  m,  toujours  à la  différence  près  qui  provient 
du  point  d’application  de  la  force.  U résulte  de  là,  qu’en 
supposant  le  fil  prolongé  au-delà  de  l’extrémité  et  la 
distribution  du  magnétisme  décroissante,  deux  obser- 
vations en  m et  iri  suffiront  pour  déterminer  l’intensité 
du  magnétisme  en  m. 

Soient  donc  2 / la  longueur  totale  du  i\\,am  = am' 
d,  g \a  distance  du  point  in  au  centre  de  suspen- 
sion, a l’angle  de  torsion  nécessaire  pour  maintenir  le 
contact  en  m,  j la  quantité  angulaire  qui  manque  à 
la  répulsion  pour  représenter  une  quantité  proportion- 
nelle à l’intensité  du  magnétisme  en  m.  Quand  le  point 
de  croisement  sera  en  /«',  l’angle  de  torsion  nécessaire 
pour  maintenir  l’équilibre  en  ce  point  aura  pour  ex- 
pression 

puisque  les  actions  en  m et  tv!  sont  les  mêmes,  et  que 
dans  l’équilibre  du  levier  les  forces  sont  réciproquement 
proportionnelles  aux  bras  de  levier. 

' O 

peut  être  mis  sous  la  forme 
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Or,  le  premier  terme  est  donné  directement  par  l’expé- 
rience, quand  le  point  de  croisement  est  en  m,  et  le 
second  lorsqu’il  est  en  m'.  Représentons  par  jr'  la  va- 
leur de 


g 


). 


on  aura 


g f Y 

g-^2d  y ’ 


donc  l’intensité  du  magnétisme  en  m aura  pour  expres- 
sion 


<t+gr 

g + 2d  ■ 


Mais  les  observations  ne  peuvent  être  comparables 
qu’autant  que  toutes  les  actions  seront  rapportées  à un 
même  point  du  levier,  à son  extrémité  par  exemple. 
Or,  l’action  magnétique  en  m étant  représentée  par 


^ + gr 

g + 2d  ’ 

en  la  rapportant  au  point  a , l’expression  de  son  énergie 
sera  exprimée  par 

i a{g+^d)+gy  \{g  + d) 
d{g+2d) 


Nous  avons  supposé,  dans  tout  ce  que  nous  venons 
de  dire,  que  si  le  fil  a é était  prolongé,  les  ordonnées  qui 
représentent  les  intensités  magnétiques  de  ses  différents 
points,  iraient  en  décroissant,  tandis  que  pour  avoir  des 
résultats  exacts,  il  faudrait  que  la  distribution  du  ma- 
gnétisme fût  croissante.  Mais  l’erreur  que  l’on  commet 
en  faisant  cette  supposition  est  moindre  que  celle  qui 
provient  du  doublement  de  l’intensité  à l’extrémité, 
comme  l’a  fait  Coulomb,  puisque  le  nombre  de  points 
du  fil  supposé  prolongé,  qui  contribuent  à la  répulsion, 
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va  en  diminuant  à mesure  que  le  point  m s’éloigne  du 
point  a.  Ainsi,  plus  le  croisement  sera  éloigné  de  a, 
plus  sera  petite  l’erreur  que  l’on  commettra  en  détermi- 
nant, comme  nous  venons  de  le  faire,  l’intensité  du  ma- 
gnétisme des  points  situés  à une  distance  de  l’extrémité 
moindre  de  i5  millimètres.  Or,  comme  l’erreur  qui  pro- 
vient du  doublement  est  peu  considérable,  les  autres  le 
seront  encore  moins.  L’accord  qui  existe  entre  les  ré- 
sultats de  l’expérience  et  ceux  du  calcul  concourt  en- 
core à faire  négliger  l’erreur  que  l’on  commet  en  faisant 
la  supposition  dont  nous  avons  parlé. 

Appliquons,  aux  résultats  que  nous  avons  consignés 
dans  le  tableau  précédent,  les  corrections  ci-dessus. 


distantes 

à rcKlréinitc  boréale 
en  millimètres. 

ANGLES  DE  TORSION 
pour  ramener  raignillo 
hurizonl.ile  aa  contact , 
quand  le  point 
de  croisement  est  en  m. 

ANGLES  DE  TORSION 
pour  ramener  l'aignille 
au  coniacl , <|iiaml  le  point 
de  croisement 
est  «n  m'. 

0 

60  

60 

35  

10 

15 

15  

13  

20 

0,2  

O 

25 

4 C 

11  s’agit  maintenant  d’examiner  l’effet  de  la  seconde 
cause,  qui  empêche  que  les  résultats  dont  nous  venons 
de  parler  soient  comparables,  à moins  cependant  d’y 
faire  une  correction  convenable.  Or,  qu'avons-nous  fait? 
Nous  avons  appliqué  l’action  constante  de  notre  barreau 
vertical,  successivement  à différents  points  de  l’aiguille 
horizontale  ; c’est  donc  une  même  force  qui  a été  ap- 
pliquée tantôt  à l’extrémité  d’un  bras  de  levier,  tantôt 
à 5 millimètres  de  distance,  à jo  millimètres,  etc.  Tous 
les  résultats  obtenus  dans  ces  divers  cas  ne  seront  donc 
comparables  qu’autant  qu’on  aura  eu  égard  à cette  dif- 
férence d’action.  Il  faut  pour  cela  rapporter  toutes  ces 
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actions  à un  même  point  de  barreau  , à son  extrémité 
par  exemple.  Effectuons  cette  correction. 


DtSTAIfCSS 

à l’extré- 
mile  boréale 
en 

millimètres. 

.4KGLES 
de  torsion 
«|uaml  le 
point  de 
de  croise, 
meut  est 
«D  m. 

ANGLES 
de  torsion  pour 
maintenir  le 
contact  qtiund 
le  point  de 
croisement  est 
en  m . 

ANGLES 
de  torsion  pour 
mainlcnir  le  contact . 

quaitd  le  point  de 
croisement  est  en  m, 
et  que  les  aclioiis 
sont  rnp|)ortees  À 
l'extrémité. 

INTENSITÉS^ 
magnétiques  déduites 
de  la  forniuie , 
en  supposant  les 
actions  t’apportées 
A rexirémité. 

An 

AO 

Art  ...... 

B . . . . 

.35 

. , . . 30 

68,0 

10  .... 

.22 

...  9A  0 

4 1 ,0 

15  .... 

. . 13 

8 

10,4  

20  .... 

. . 9,2  . . 

0 

13..3 

26  . .. 

..  4*6  . . 

0 ...  . 

......  7.0  

Puisque  nous  avons  un  moyen  pratique  de  trouver 
par  approximation  , dans  des  aiguilles  très-fines  d’acier, 
l’intensité  magnétique  des  points  situés  à moins  de  i5 
millimètres  des  extrémités,  clierchons  si  la  formule  que 
M.  Biot  a donnée  pour  représenter  les  intensités  de  ma- 
gnétisme libre  dans  les  barreaux  ordinaires,  comprend 
aussi  les  résultats  consignés  dans  le  tableau  ci-dessus. 
Ce  célèbre  physicien  a fait  voir  que,  d’après  les  expé- 
riences de  Coulomb,  la  loi  des  intensités  magnétiques 
pouvait  être  représentée  par  l’équation  logarithmique 

A (p*  — [A  >'-*), 

dans  laquelle  a l désigne  la  longueur  totale  du  fil  ai- 
manté, X la  distance  rectiligne  depuis  l’extrémité  aus- 
trale jusqu’au  point  dont  l’intensité  magnétique  est  y. 
Qiiajid  l’aiguille  sur  laquelle  on  opère  a une  grande 
longueur,  on  peut  négliger 


(jui  est  ordinairement  une  fraction  très-petite;  alors 
1 équation  des  intensités  devient 

7=Ap% 
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dans  laquelle  A et  ja  sont  déterminés  par  deux  observa- 
tions. M.  Biot  a trouvé  une  telle  concordance  entre  les 
résultats  de  l’expérience  indiqués  par  Coulomb  et  ceux 
donnés  par  cette  formule,  que  l’excès  du  calcul,  ordi- 
nairement faible,  est  tantôt  positif,  tantôt  négatif. 

M.  Biot  a cherché  principalement  les  intensités  ma- 
gnétiques des  points  situés  à plus  de  a centimètres  des 
extrémités,  pour  éviter  les  corrections;  il  pouvait  agir 
ainsi,  parce  que  le  dév'eloppement  du  magnétisme  libre 
s’étendait  dans  les  fils  de  Coulomb  jusqu’à  une  distance 
de  6 ou  8 centimètres.  Mais  dans  les  fils  très-fins  d’acier, 
dont  nous  nous  occupons,  on  n’a  pas  ce  même  avantage, 
attendu  que  le  développement  du  magnétisme  devient  in- 
sensible au-delà  de  3 centimètres.  Il  a donc  fallu  décou- 
vrir un  moyen  de  trouver  par  approximation  l’intensité 
magnétique  des  points  situés  à peu  de  distance  des  ex- 
trémités; c’est  ce  que  nous  avons  tâché  de  faire. 

Il  reste  maintenant  à faire  voir  que  ces  intensités, 
telles'  que  nous  les  avons  obtenues,  sont  données  par 
la  formule  de  M.  Biot.  Si  nous  prouvons  l’identité  entre 
ces  deux  espèces  de  résultats,  ce  sera  une  preuve  que  la 
méthode  pratique  dont  nous  nous  sommes  servis  peut 
être  employée  à déterminer  par  approximation  les  in- 
tensités magnétiques  des  points  situés  à peu  de  distance 
des  extrémités. 

Déterminons  les  constantes  A et  [a,  au  moyen  du 
quatrième  et  du  cinquième  résultat,  et  prenons  5 milli- 
mètres pour  unité  de  longueur,  on  aura 

•r  = 4 7=1 3,3 

X = 5 X—  li^‘ 

En  substituant  successivement  ces  valeurs  dans  l’équa- 
tion 


7 = A|A.r, 

on  en  déduira  A.=  ia6,6  et  [a  = o,57;  l’équation  des 
intensités  sera  donc  7=  126,6.  0,67*. 
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Faisant  successivement,  dans  cette  équation,  x=zi  , 
x — '^,  on  en  déduira  l’intensité  magnétique 
que  possèdent  les  points  de  l’aiguille  qui  se  trouvent  à 
5,  io,  i5  millimètres  de  l’extrémité  boréale. 


'DISTANCK 
• l'cxlrémilé 

INTENSITÉ 

du  mAgnélisme  libre  deienninée 

DIFFÉnENCE. 

boréale. 

1 

i 

120  

126,6  

fiRO 

+3*3 

10 

4 1 ,0 

24, t 

+ i.t 

20 

i:j.3  ...  .. 

7 C 

13^3  ..  . . 

7,6  

0 

On  voit  que  les  différences  entre  les  intensités  du 
magnétisme  libre  données  par  l’observation  , et  celles  qui 
sont  déduites  de  l’équation  logarithmique , sont  positives 
et  vont  en  diminuant,  à ine.sure  que  les  points  auxquels 
ces  intensité.s_appartiennent  sont  plus  éloignés  des  extré- 
mités. Ce  résultat  est  entièrement  conforme  cà  ce  que 
nous  avons  dit  plus  haut;  la  méthode  pratique,  dont 
nous  nous  sommes  servis  pour  déterminer  les  intensités 
de  magnétisme  possédées  par  les  points  de  l’aiguille  peu 
éloignés  des  extrémités,  doit  toujours  donner  des  résul- 
tats un  peu  plus  faibles  que  les  véritables,  et  l’erreur 
que  l’on  commet  doit  diminuer  à mesure  que  le  point 
que  l’on  considère  est  plus  éloigné  des  extrémités. 

D’autres  aiguilles  très-fines  d’acier,  aimantées  à satu- 
ration par  la  méthode  de  la  double  touche , ayant  offert 
des  résultats  semblables,  soit  par  l’expérience,  soit  par 
le  calcul , nous  en  concluons  que  la  distribution  du  ma- 
gnétisme dans  les  barreaux  d’aciei'  d’un  diamètre  quel- 
conque est  conforme  à la  règle  donnée  par  M.  Biot , et 
toutes  les  intensités  pour  chaque  barreau  peuvent  être 
déduites  au  moyen  de  deux  observations  de  l’équation 
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jr  = A fi*. 

Dans  les  expériences  précédentes , nous  avons  négligé 
l’action  du  magnétisme  terrestre,  parce  qu’elle  était 
presque  insensible,  vu  le  peu  d’intensité  du  magné- 
tisme de  l’aigmlle.  En  effet,  quand  l’aiguille  horizontale 
est  chassée  par  l’action  de  l’aiguille  verticale,  celle-ci 
tend  à revenir  dans  le  plan  du  méridien  magnétique, 
non-seulement  par  la  torsion  du  fil,  mais  encore  par 
l’action  du  méridien  magnétique.  Or,  si  l’on  cherche 
séparément  la  mesure  de  la  force  directrice,  on  voit 
qu’elle  est  tout  à fait  insensible  dans  nos  expériences. 

igi.  Cherchons  enfin  quelle  est  la  position  des  pôles 
de  l’aiguille  capillaire,  dans  laquelle  nous  avons  déterminé 
la  distribution  du  magnétisme.  Les  pôles  ne  sont  autre 
chose  que  les  centres  d’action  magnétique.  Ce  centre 
d’action  est  analogue  au  centre  de  pesanteur  dans  les 
corps  graves;  ainsi  il  sera  placé, comme  l’observe  M.  Biot, 
sur  l’abscisse  correspondante  au  centre  de  gravité  de  la 
courbe  des  intensités.  Or,  l'équation  de  la  courbe  est 


J = 


et  en  désignant  par  x'  l’abscisse  de  son  centre  de  gra- 
vité, comptée  de  l’extrémité  du  fil,  on  aura 


2 /jJt'- 


(i-f.-) 


X 


(i— 1^0’ 


r (jt  étant  le  logarithme  hyperbolique  de  p,.  Quand  le  fil 
est  assez  long  pour  que  p'  — p“'  puisse  être  regardé 
comme  très-petit,  l’expression  de  x sc  réduit  à 


mais  comme  l' 
II. 


P = log.  P,  M = a,3oa585o9  et  log. 

ai 
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lop  O 5?  = — , on  en  déduira  a:  = i ,7. 

0^1Wé’de^nesureétait  .1  s ensiut  que 

dans  une  aiguille  aimantée  de  i?-8  millimétrés  dt  lon- 
aueur  et  de  ^ de  millimètre  de  diamètre,  les  pôles  sont 
sUuès  à 8 mdli.  5"  des  extrémités , et  n’en  sont  pas  aussi 
près  qu’on  aurait  pu  le  supposer. 

& III  Distribution  du  magnétisme  dans  les  barreaux 
^ d acier  non  aimantés  à saturation,  et  en  ayant 

égard  à l'action  du  magnétisme  terrestre. 

loa  Coulomb  a traité  la  question  de  la  distribution  du 
magnétisme  dans  des  fils  d’acier,  en  admettant  que  ces 
fils^étaient  aimantés  è saturation,  que  1 aimanta  ion  e ait 
régulière  dans  chaque  mo'itié,  et  que  la  température  était 
constante-  mais  il  est  important  pour  les  reclieiclies  re- 
uïves  «U  magnélism»  terrostie  Je  délermmcr  aussi  eetle 
dUtribulion  eu  lenanl  eoinpte  de  IVnou  du  ...agi, eus, mi 
terrestre,  quand  les  fils  ne  sont  pas  aimantes  a saturation, 

* ùeTûü  renverse  les  pôles  et  que  la  lemperalurc  cl, ange 
toutes  les  parties  du  fil  ou  seulement  dans  quel- 
:';:.rerces  <,uesU0„s  ont  alùré  rauentjon 

de  plusieurs  physiciens,  et  entre  autres  de  MM.  Kupltei 
et  Üuetelet  qui  les  ont  traitées  avec  beaucoup  de  soin. 
Nous  allons  eaposer  leurs  recherches,  en  commençant 

oar  celles  de  M.  Kupfier.  ^ , 1 

^ Ce  physicien  (1)  a employé,  comme  Cou  omb,  la 
méthode  des  oscillations  pour  déterminer  la  distnbution 
du  magnétisme  libre  dans  les  barreaux  aimantes;  seule- 
ment il  a placé  l’aiguille  à une  plus  grande  distance  u 
barreau  vm  tical  qu’il  ne  l’avait  fait  afin  d éviter  les 
changements  qui  surviennent  quelquefois  dans  le  magne- 

‘"c:i?cl:rtsf£:^!  M.  Kupn^r  était  plate,  très- 
étroite;  elle  avait  12  inillmTètres  de  longueur  et  se  trou- 


(i>  A-nnal.  de  Ch.  et  de  Phys. , t,  .xxxvi,  p.  5o. 
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vait  à une  distance  liorizontale  de  3 décimètres  d’un 
barreau  cylindrique,  en  acier  fondu  et  non  trempé,  de 
607  niillim.  de  longueur  et  de  12,5  inillim.  d’épaisseur. 
Sous  l’influence  seule  du  inagnélisnie  terrestre,  l’aiguille 
exécutait  1,00  oscillations  en  2’  32’.  I.’unité  des  nombres 
de  la  quatrième  colonne  du  tableau  suivant  est  de  l\o  m.  ; 
les  forces  boréales  sont  indicpiées  par  +,  et  les  forces 
australes  par  — . En  présence  du  bai-reau  , soumis  à 
l’action  du  magnétisme  terrestre,  il  a obtenu  les  résul- 
tats suivants  : 


i. 

DISTANCE 
du  point  situé  sur  le 
pruloDgement  de  la 
petite  aiguille 
au  pdle  buréal. 

11. 

TF.MP.S 
que  raiguille  a 
employé  à faire 
lUO  oscillations. 

111. 

LA  FORCE 

correspondante  à 
celte  durée. 

IV.  1 

m.STANCE  1 

du  puiiit  du  barreau|l 
situé  sur  le  (rrolouge-jl 
meut  de  raiguille.  Il 
au  point  où  raltrac*j| 
liou  est  nulle.  1 

523.5 

9*  3iti  ... 

....  0 0093  .... 

4s,‘J,5 

0,0093  .... 

443[h 

0.0093  .... 

4 1 

403,5  

0,0069  .... 

a 1 

*2  .tt  2 

U,0U46  .... 

2 1 

0ioü23  .... 

1 

283,6 

o’oooo  .... 

2-|3!5 

+Ü.0C15 

+1  1 

203,5  

2 32,8  .... 

0,0045  .... 

0 1 

163.6 

2 33.2  .... 

0,0008  .... 

3 1 

123,5 

2 33.6  .... 

Ü,(K>9Ü  .... 

83,5 

2 33,6  .... 

0,0090  .... 

Dans  ce  tableau,  on  voit  que  les  expériences  ont  été 
faites  de  manière  à pouvoir  déterminer  le  point  du  bar^ 
reau  qui  n’exerce  aucune  action  sur  l’aiguille;  c’est  le 
point  d’indifférence,  dont  la  position  est  dépendante  de 
la  distribution  du  magnétisme  dans  le  barreau.  En  re- 
tournant le  barreau,  il  perdit  entièrement  le  magné- 
tisme qu’il  avait  acquis  dans  sa  première  position  par 
l’action  de  la  terre;  mais  il  ne  reprit  pas  de  suite  l’état 
magnétique  opposé,  si  ce  n’est  aux  extrémités,  où  il  se 
manifesta  d’abord  un  degré  de  magnétisme  très-faible. 

ai. 
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ig3.  Pour  déterminer  l’état  du  barreau  quand  il  rece- 
vait un  faible  degré  de  magnétisme,  il  le  fit  glisser  perpen- 
diculairement sur  le  pôle  boréal  d’un  aimant  artificiel 
très-fort,  et  le  soumit  à l’expérience  en  plaçant  le  pôle 
boréal  en  haut. 


DISTANCE 
du  point  situé  sur  le 
prolongement  de  la 
petite  aiguille 
au  pâle  boréal. 


TEMPS 

que  raiguillo  a 
empluyé  à faire 
100  oscillatious. 


correspondante  à 


....  3'—  Vf, 2 +0,1475  +7 

....  3 — 6.8  0.1463  C 

....  3 — 3,6  0.1362  5 

....  2 —58.1  0.1186  4 

.5 2'— 52'^8  +0.0970  +i 

.5  2 —46,4  0,0717  2 

311.5  2 —39,2  0,0383  7 

361.5  2 —32,0  0,0000  0 


2'— 26'^0 
2 —20,4 
2 —10,4 
2 —12,8 
2—10,8 


—0,0363 

0,0745 

0,1047 

0,1342 

0,1517 


ILE  BAltREAC  AYANT  ÉTÉ  RETOCRNÉ 


î'—  9"  .2 —0,1662 

2—11,2  0.1481 

2—14,8  0,1175 

2—10,6  ....  0,0803 

2'— 25".2 —0,0415 

2 —32.0  0,0000 

2 —38,8  +0,0363 

2 —46,4  0,0717 


226.4  2'— 54»ü +0,1025  +3 

186.5  . 3 - 1,2  0,1283  4 

146.5  3 — 6,4  0,1450  5 

106.5  3—10,0  0,1558  0 

66,5 î— 11.2  0,1593  7 


. Ces  résultats  nous  montrent  i“  que  le  pôle  austral  du 
barreau  était  plus  fort  que  le  pôle  boréal,  et  que  le  point 
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d’indifTérence  était  plus  près  du  pôle  le  plus  fort  que  de 
l’autre;  que  lorsque  le  barreau  a été  retourné,  les 
forces  magnétiques  dans  les  différents  points  ont  été  aug- 
mentées. Le  point  d’indifférence  s’est^  alors  approché  du 
milieu.  Ces  changements  ont  exigé  plusieurs  heures  pour 
s’effectuer  entièrement.  Toutes  les  expériences  faites 
jusqu’ici  prouvent  qu’à  mesure  que  les  forces  magné- 
tiques du  barreau  augmentent,  le  point  d’indifférence 
se  rapproche  lentement  du  milieu;  il  s’en  éloigne  au 
contraire  quand  elles  diminuent. 

194.  Pour  mieux  montrer  l’intluence  du  magnétisme 
terrestre  sur  la  distribution  et  l’intensité  des  forces  ma- 
gnétiques libres  d’un  barreau  aimanté,  M.  Kupffer  a rendu 
plus  magnétique  le  barreau  en  le  passant  plusieurs  fois 
perpendiculairement  dans  toute  sa  longueur  sur  le  pôle 
boréal  du  même  aimant  artificiel , et  le  soumit  ensuite  à 
l’expérience.  Il  observa  encore  que  le  magnétisme  du 
barreau  est  plus  grand  après  le  renversement  qi^’avant. 
Enfin  on  tire,  des  observations  de  M.  Kupffer,  qu’un 
barreau  aimanté  vertical  a plus  de  force  lorsque  le  pôle 
boréal  dans  notre  hémisphère  est  tourné  en  bas  que 
dans  la  position  contraire;  nous  avons  peine  à nous  ex- 
pliquer ce  résultat,  et  qu’un  barreau  aimanté  suivant 
la  méthode  employée  ci-dessus  est  toujours  plus  fort 
au  pôle  immédiatement  produit  par  le  pôle  de  l’ai- 
mant qu’à  l’autre  ; dès  lors  le  point  d’indifférence  doit 
être  plus  près  du  premier  que  de  celui-ci.  Le  même 
barreau  a été  aimanté  ensuite  à saturation  par  la  mé- 
thode de  Coulomb  : l’aiguille  suspendue,  qui  avait  perdu 
un  peu  de  son  magnétisme,  mettait  2'  33’  , à exécuter 
100  oscillations. 
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DISTANCE 
du  point  «itué  sur  le 
prolongement  de  la 
petite  aiguille 
ou  pôle  boréal. 


T KM  PS 

que  raiguille  a 
emploie  à faire 
KHl  oscilUUous. 


correspondaute 
à cette  durée. 


DISTANCE 
du  point  du  barreau 
situe  sur  le  prolonge* 
ment  de  raiguille,  .tu 
point  où  ratiracltOQ 

est  nulle,  Jirigé 
en  bout. 


I.E  POLE  BOREAL  DlRUiE  EN  HAUT. 


2'— 33"2, 

2 — i.i 
I —48,0 
1'— 37,6 
I —31.0 
I —27.2  I 


0,0000  0 

—0,220!  —1 

0,8313 —2 

—0,6239  —3 

0.7703  4 

0,3HUI  5 

—0.9515 —6 

-HJ.2253 -fl 


EX  RETOURNANT 


220.0  15'— 26" -f0.4!44 +2 

180  0 8 —44", 8 0.C239  3 

140.0  2'— 18".4  +0,7787  +4 

100.0  2—27,2  Ü.8876 5 

60.0 2'— 18" .8 +0.9457  +6 


LE  POLE  BORÉAL  DU  BARREAU  TOURNÉ  EN  BAS. 


Ces  résultats  confirment  les  conséquences  qui  ont  été 
déduites  des  premières  observations.  Nous  devons  pré- 
venir que  la  durée  de  100  oscillations  ayant  été  un  peu 
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moindre  que  2'  33”  il  peut  y avoir  une  erreur  de  i à 
2 millim.  tlans  la  position  du  point  d’indifférence. 

ig5.  Il  était  important  de  vérifier  si,  dans  un  barreau 
horizontal,  on  trouvait  la  loi  énoncée  précédemment , sa- 
voir, qu’un  barreau  aimanté  vertical  a plus  de  force  lors- 
que le  pôle  boréal  est  tourné  en  bas  que  dans  la  position 
contraire.  A cet  effet,  il  traça  sur  une  feuille  de  papier 
plusieurs  lignes  parallèles,  et  les  coupa  par  une  ligne 
perpendiculaire  qu’il  dirigea  dans  le  méridien  magnéti- 
que. Une  petite  aiguille  aimantée,  librement  suspendue 
à un  fil  simple  de  soie,  fut  platée  à peu  de  distance,  de 
manière  que  son  point  de  suspension  correspondît  au 
point  d’intersection  d’une  des  parallèles  et  de  la  perpen- 
diculaire. Pour  trouver  le  point  d’indifférence  d’un  bar- 
reau, il  plaça  celui-ci  sur  une  des  lignes  parallèles,  et 
le  reculavou  l’avança  toujours  dans  la  direction  de  ces 
lignes  jusqu’à  ce  que  l’aiguille  ne  fût  plus  déviée  du 
méridien  magnétique;  l’intersection  du  barreau  (ou  de 
la  ligne  des  pôles)  avec  la  ligne  jierpendicidaire  donnait 
le  point  d’indifférence.  Il  calcula  ensuite  la  force  dp, 
chaque  pôle  par  la  méthode  des  oscillations.  , j. 

Le  point  d’indifférence  ayant  été  déterminé,  jVL.Kqpf-^ 
fer  le  plaça  sur  la  ligne  de  l’aiguille  à une  distance  de 
i G centimètres,  tantôt  du  côté  du  pôle  nord,  tantôt  du 
côté  du  j)ôle  sud;  puis  il  compta  chaque  fois  la.durjée 
d’un  certain  nombre  d’oscillations,  et  répéta  les  mêmes 
expériences  en  retournant  le  barreau.  On  |)rit  un  bar- 
reau cylindi  ique  en  acier  fondu  non  trempé  de  60  cent, 
de  long,  et  12,5  millimètres  de  côté,  et  une,^ aiguille  de 
14  millim.  qui  employait  % 38'  4 à e,xéculer  100  oscil- 
lations par  l’influence  seule  de  la  terre. 

Le  barreau  fut  aimanté  q,  ^^ituretiop  ,et,plt>çé  sur  la 
ligne  de  raiguillp;  le  pôle  bq^içicl, était, tpitynéiveps  le  qorç). 
et  le  pôle  austral  vers  le,  pôle, boréal  (|e  I ftignillp; 
fit  200,  üsçjllatipn.s  en  i'  4^ „ qe qi)i corfesponc}  à,uq,e  fqrçe 
de,  ^,^,j  57  ;;  jcn  plaçant,  le,  pple  ,bo}',éal  çki  J?aeeeaUj  yi,^-rà|-j 
;austj;a,l,  de^rl’^jgmjlle  ^ le,piêip.e,  pqmjaiip^ (J’os^, 
dilations  fut  exécuté  en  1'  45’ 6?  ce  qui  donne  une  force 
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de  3,i885.  En  retournant  le  barreau,  l’aiguille  se  re- 
tourna également  et  l’on  trouva  pour  la  valeur  des 
forces  3,o33c)  et  3, loS^.  Ces  résultats  montrent  donc, 
comme  on  devait  s’y  attendre,  en  raison  de  l’action  du 
magnétisme  terrestre,  que  le  barreau  exerce  une  force 
plus  considérable  lorsque  son  pôle  boréal  est  tourné  vers 
le  nord  que  lorsqu’il  se  trouve  dans  une  position  opposée. 

' 196.  M.  Kupffer  a trouvé  que  la  forme  des  extrémités 
d’un  barreau  exerce  une  influence  sur  sa  force  magnétique 
et  la  position  du  point  d’indifférence,  comme  on  va  le  voir. 

Un  barreau  cylindrique  en  acier  fondu  et  non  trempé, 
de  43  centimètres  de  longueur  et  de  la  millim.  ^ de 
diamètre , fut  arrondi  à l’une  de  ses  extrémités,  aimanté 
à saturation,  puis  placé  sur  la  direction  de  l’aiguille  à i4 
centimètres  de  distance.  Lorsque  le  pôle  nord  du  bar- 
reau était  dirigé  vers  le  sud,  la  force  du  pôle  boréal  et 
arrondi  s’est  trouvée  égale  à 2,o3i9,  et  celle  du  pôle 
austral  à a,i558;  dans  la  position  opposée  du  barreau, 
la  force  boréale  du  barreau  était  égale  à 2,2198,  et 
celle  du  pôle  austral  égale  à 2,3oo6.  Le  point  d’indiffé- 
rence se  trouva  être  au  milieu.  On  recommença  ces 
deux  expériences  en  aiguisant  de  plus  en  plus  en  pointe 
l’extrémité  qui  avait  été  arrondie.  I^a  force  du  pôle 
pointu  diminua  à mesure  que  l’extrémité  devint  plus 
aiguë,  et  le  point  d’indifférence  s’éloigna  de  cette  même 
extrémité. 

§ IV.  Des  differents  degrés  de  force  magnétique  que 
reçoit  une  aiguille  d acier  par  F effet  des  frictions 
multiples  qui  servent  à l'aimanter , et  des  change- 
ments qu’y  apporte  le  renversement  des  pôles. 

197.  M.  Quetelet  a traité,  comme  M.  Kupffer,  la 
question  de  la  distribution  du  magnétisme  libre  dans  les 
barreaux  non  aimantés  à saturation;  mais  il  s’est  attaché 
particulièrement  à reconnaître  dans  les  aimantations  par- 
tielles les  effets  du  renversement  des  pôles.  Il  a employé 
à cet  effet  des  barreaux  parallélipipédiques  de  différentes 
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grandeurs,  qui,  en  raison  de  leurs  faces  planes,  lui  per- 
mettaient d’exécuter  les  frictions  avec  plus  de  régularité, 
en  suivant  la  méthode  du  contact  séparé;  les  deux  bar- 
reaux glissants  étaient  inclinés  sous  un  angle  de  lo". 
Il  a mesuré  la  force  de  l’aiguille  après  chaque  friction, 
en  comptant  la  durée  de  cent  oscillations.  Pour  ne  pas 
avoir  à hiire  des  corrections  l’elatives  aux  changements 
survenus  en  raison  de  la  température,  il  a opéré  dans  une 
chambre  où  elle  était  toujours  à peu  près  constante.  Le 
nombre  des  frictions  a été  porté  jusqu’à  trente  doubles. 

L’aiguillé  cylindrique  dont  il  a fait  usage  avait  646 
millimètres  de  longueur,  pesait  544-^  milligr. , et  était 
terminée  h ses  deux  extrémités  on  deux  pointes  coniques. 
Les  deux  barreaux  destinés  à l’aimantation  avaient  la 
même  forme,  d’une  longueur  de  i5o  millimètres;  l’un 
d’eux  pesait  86  l'jS  milligr. , et  l’autre  853oo.  Le  pre- 
mier exécutait  lo  oscillations  en  90  secondes,  et  le  se- 
cond le  même  nombre  d’oscillations  en  86  secondes  56 
centièmes.  Leur  moment  statique  déterminé  parla  formule 


m — 


a donné  2088  millig.  pour  le  premier,  et  2284 
pour  le  second  ; la  force  était  la  même  que  celle  qu’au- 
raient exercée  les  poids  précédents  suspendus  à des  bras 
de  levier  de  i millimètre.  Nous  rapportons  ici  les  résul- 
tats déduits  de  l’observation  et  d’une  formule  dont  l’ex- 
pression générale  est  i=  \ fi  — i*-"’')',  1 étant  l’intensité 
totale  que  peut  prendre  le  barreau,  et  i la  force  reçue 
après  un  nombre  æ de  doubles  frictions,  [a  et  a deux 
constantes  dépendantes  de  la  force  de  coercion  de  l’ai- 
guille, de  sa  force,  etc.  Cette  formule,  dans  le  cas  que 
nous  considérons,  est  devenue 


•=10(1-0,7523*'”*®’’'^). 


On  a pris  pour  unité  la  force  qu’aurait  l’aiguille  si  elle 
employait  100  secondes  de  temps  à faire  10  oscillations. 
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VRicTioirs. 

INTENSITKS 

DURÉE  DF.  10  O.SCnX\T. 

DtrpÉRc:«ce. 

observées. 

calculées.  ^ 

obervée. 

calculée. 

// 

n 

it 

I" ... 

. . . 2.665  . . 

. . . 2.477  . . 

...  61.25  . . 

..  +2,29 

2'.... 

. . . 3.639  . . 

. . . 3.6:*0  . . 

...  52,42  . . 

...  52.4»  . . 

3"  .... 

...  4.43Ü  . . 

. . . 4,45*î  . . 

...  47.51  . . 

...  47.37  . . 

..  —0.14 

4'  .... 

...  5.086  . . 

...  5.105  , . 

...  44,34  . . 

. . . 44.26  . . 

..  -0.08 

5®  .... 

. . . 6,472  . . 

...  5.032  .. 

...  42.75  . . 

...  42,14  . . 

..  — O.OI 

fl*'  .... 

...  6.745  . . 

. . . 0,074  . . 

...  4J.72  . . 

...  40.58  . . 

..  -1,14 

8*  .... 

...  6, .504  . . 

...  6,775  . . 

. . . 38.42  . . 

..  —0,79 

10“.... 

. . . 7.i;i3  . . 

. . 7,31)8  . . 

. . . 30.68  . . 

...  30.99  . . 

. +0,31 

12"  .... 

. . . 7.720  . . 

. . . 7,726  . . 

...  30,00  . . 

. . . 35.98  . . 

..  —0.02 

10*  .... 

. . . 8,333  . . 

. ..  31.60  . . 

...  34.08  . . 

. . +0.G8 

20*  .... 

. . . 8.895  , . 

. . . 8,748  . . 

. . . 33.53  . . 

...  33,81  . . 

..  +0,28 

30* 

. . . 9.075  . . 

. . . 9,342  . . 

...  32,15  . . 

. . . 32,72  . . 

..  +0.57 

L’accord  qui  règne  entre  le  calcul  et  l’observation 
prouve  assez  que  les  différences  peuvent  être  attribuées 
à quelques  circonstances  légères  dont  on  n’a  pu  tenir 
compte  dans  l’aiinantatiou.  Il  a vérifié  encore  l’exactitude 
de  sa  formule  en  soumettant  au  calcul  les  différents 
résultatsqu’il  a obtenus  avec  d’autros  aiguilles;  l’accord  a 
toujours  été  satisfaisant  entre  robservalion  et  le  calcul. 

198.  Passons  maintenant  aux  effets  produits  par  le  ren- 
versement des  pôles  d'une  aiguille  ou  d'un  barreau  qu’on 
aimante.  M.  Quetelet  ayant  pris  un  barreau  d’acier  an- 
glais de  i5  centimètres  de  longueur  sur  i5  millimètres 
de  largeur  et  environ  j d’épaisseur,  il  commença  par 
donner,  dans  la  première  série  d’expériences , une  fric- 
tion sur  chacune  des  deux  grandes  faces  du  barreau; 
après  la  24*^  friction  ,1e  barreau  fit  10  oscillations  eu  145*8. 
En  continuant  les  frictions,  il  lui  fut  impossible  de  lui 
faire  acquérir  une  plus  grande  force,  llcli'ercba  s’il  n’était 
pas  possible  d’augmenter  la  force  magnétique  en  faisant 
24  nouvelles  frictions  sur  les  deux  autres  faces  : il  trouva 
effectivement  que  le  barreau  n’employait  plus  que  127'i, 
au  lieu  de  i45",g  pour  exécuter  10  oscillations.  Il  se 
détermina  donc  à faire  dorénavant  des  frictions  com- 
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plètes  sur  les  six  faces,  afin  d’avoir  des  résultats  compa- 
rables. Les  deux  tableaux  suivants  renferment  les  ob- 
servations faites  en  renversant  suecessi veinent  les  pôles. 
Les  séries  paires  comprennent  celles  qui  sont  relatives 
à la  même,  position  des  pôles;  il  en  est  de  même  des  sé- 
ries impaires.  Ainsi,  dans  la  première  série,  la  3%  etc.,  le 
pôle  boréal  se  trouve  à la  niêine  extrémité  de  l’aiguille. 


DURÉE  DE  10  OSCILLATIONS. 


SÉRIES  IMPAIRES. 

rVOMÜRE 

de 

c 

•b» 

•b» 

b 

•b 

b 

V 

U 

'b 

« 

b 

■i 

frictions. 

V 

b 

CD 

• 

Ck 

« 

V» 

io 

r» 

I ... 

II 

lOTi.UO 

II 

23.5. 2 

l4 

250.0 

II 

257.3 

262"  0 

245^5 

292',  0 
193,5 

24  G* 'o 

27rt^U 

2 .... 

172,33 

iÜ3. 1 

I7J..3 

182,2 

180.  U 

iS'Z.a 

183,2 

183,5 

3 .... 

1.58.2 

lô»  3 

170.7 

101.5 

171,8 

178,0 

170,0 

172,0 

4 

J6».&U 

148.3 

154.7 

ioa.3 

160,6 

105.3 

174  (I 

100,5 

104,6 

6 .... 

IÔ5.2U 

I42.U 

150.3 

150.3 

157,0 

I5U.5 

100,0 

169.5 

158,0 

12  .... 

IbO.  23 

148,0 

140,7 

145,3 

153,0 

154,2 

158.2 

154*5 

154,0 

24  .... 

14&.  18 

« 

tt 

M 

M 

» 

M 

*> 

M 

24  .... 

127,6 

135,3 

141,8 

141,5 

148,5 

160,7 

153,7 

151,0 

153.0 

SÉRIES  PAIRES. 
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« 

I .... 

261,0 

407,0 

104,6 

355.0 

210,6 

353, 0 
188,2 

305,0 

314.0 

195.0 

2 .... 

201,0» 

181,3 

20l' 0 

3 .... 

172.  3:J 

167.3 

178.3 

» 

>1 

.» 

,1 

4 .... 

leri.AO 

159.8 

176, 0 

182.2 

108,5 

175,0 

171,5 

0 .... 

155. 5S 

. . M • • 

157.0 

168,2 

» 

M 

n 

12  .... 

150.00 

(&I.3 

157,7 

104.0 

160,5 

103,0 

ICI.O 

24  .... 

145, 

148,3 

153,6 

156,0 

150,0 

157  5 

155,3 

On  voit  i“  que  les  nombres  de  la  seconde  série  sont 
à peu  près  les  mêmes  que  ceux  de  la  première  série; 
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2°  que  la  première  friction  sur  les  six  faces  du  barreau, 
pour  changer  les  pôles,  a détruit  sensiblement  toutes 
les  traces  de  magnétisme;  3“  que  chaque  friction  sur 
les  six  faces  a produit  le  même  effet  que  les  deux  fric- 
tions faites  sur  les  grandes  faces  dans  la  première  série 
d’expériences;  que  les  a4  frictions  complètes  de  la  .se- 
conde série  n’ont  pas  pu  rendre  au  barreau  la  force  qu’il 
avait  après  les  a4  frictions  complètes  de  la  première. 

Dans  le  troisième  essai,  les  pôles  se  sont  trouvés  ren- 
versés dès  la  première  friction  complète.  La  force  ac- 
qui.se  après  a4  frictions  était  aussi  plus  forte  qu’à  la  fin 
de  la  série  précédente  , mais  sans  être  aussi  grande  qu’a- 
près  la  première  série.  Ces  faits  tendent  donc  à prouver 
que  le  fluide  magnétique,  quand  il  est  décomposé, 
éprouve  de  la  difficulté  à reprendre  un  arrangement 
nouveau  et  qu’il  revient  avec  plus  de  facilité  à son  pre- 
mier état.  De  tous  ces  résultats,  on  tire  les  conséquences 
suivantes  : i°  une  seule  friction  a suffi  pour  produire  cha- 
que fois  le  renversement  des  pôles  et  mettre  le  barreau 
dans  un  état  magnétique  contraire;  a°  les  aimantations  de 
rang  impair,  c’est-à-dire  celles  qui  tendaient  à mettre 
les  pôles  dans  le  sens  de  la  première  aimantation,  étaient 
les  plus  efficaces;  3°  plus  le  nombre  des  renversements 
de  pôles  augmentait,  moins  le  barreau  avait  de  force 
à la  fin  de  chaque  série  d’expériences,  du  moins  jusque 
vers  la  douzième;  4“  les  intensités  correspondantes  à un 
même  nombre  de  frictions,  qui  étaient  d’abord  très- 
inégales  pour  les  séries  d’ordre  pair  et  impair,  ont  ap- 
proché vers  une  limite  où  les  différences  étaient  bien 
moins  grandes,  et  seraient  probablement  devenues  nulles 
si  le  fluide  s’était  symétriquement  distribué  dans  les 
deux  moitiés  du  barreau  ; 5“  le  renversement  des  pôles, 
qui  tendait  à remettre  le  barreau  dans  son  premier  état, 
tout  en  continuant  à s’effectuer  avec  plus  de  facilité  que 
pour  les  séries  d’ordre  pair,  éprouvaient  néanmoins  plus 
de  difficultés  après  un  certain  nombre  d’aimantations. 

1 99.  On  calcule  facilement  avec  les  observations  précé- 
dentes les  intensités  finales  de  l’aiguille  aimantée  après 
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chaque  série  de  frictions.  Nous  donnons  ici  les  nombres 
qui  les  représentent. 


APHKS. 

INTENSITK 
final«  de  l’aiguille. 

APRÈS. 

INTENSITÉ 
finale  de  l'aiguîllp. 

3« 

4* 

M. . . . 

4.973  

0" 

7« 

8* 

fl*f  . 

10® 

lï® 



4,433 

14* 

1 4,334  

10* 

1 4-272 - 

M.  Quetelet  a trouvé  que  les  valeurs  moyennes  des 
dernières  séries  d’observations  pouvaient  être  représen- 
tées par  la  formule 

(/  — o,8ix\ 

I — 0,36  j’ 

pour  les  séries  d’ordre  impair,  et  par 

(V/x  — o.gixX 

I — o36  ) ’ 

pour  les  séries  d’ordre  pair,  i étant  l’intensité  cherchée 
et  X le  nombre  de  frictions. 

On  peut  consulter  son  Mémoire  (i),  pour  voir  les 
diverses  applications  qu’il  a faites  de  cette  formule,  rela- 
tivement aux.  relations  qui  existent  entre  la  force  des 
barreaux  qu’on  aimante  et  celle  des  barreaux  qui  ser- 
vent à l’aimantation. 

Nous  avons  vu  (182)  que  Coulomb  a reconnu,  par 
diverses  expériences , que  si  l’on  aimante  à saturation 
deux  aiguilles  de  même  nature,  dont  les  dimensions 
sont  homologues,  les  moments  de§  forces  directrices  sont 
entre  eux  comme  les  cubes  des  dimensions  homologues. 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  un,  p.  ao5. 
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M.  Quetelet  s’est  occupé  de  nouveau  de  cette  ques- 
tion. Il  n’est  pas  d’abord  arrivé  au  même  résultat,  puis- 
qu’il a trouve  que  les  barreaux  aimantés  , (]u’il  a soumis 
à l’expérience,  avaient  reçu  des  foires  dont  les  moments 
étaient  comme  les  carrés  de  leurs  dimensions  homolo- 
gues; mais  il  pense  que  cette  discordance  peut  tenir  à la 
différence  de  l’acier  employé.  Il  suffit,  ajoute-t-il,  de 
supposer  que  les  barreaux  gli.ssants  communiquent  aux 
barreaux  frictionnés,  de  même  dimension  et  de  même 
nature  des  forces  dont  les  moments  sont  égaux , pour 
accorder  les  résultats  de  Coulomb  et  les  siens.  Nous 
ne  pouvons  suivre  ici  cette  discussion , nous  renvoyons 
en  conséquence  au  Mémoire  de  M.  Quetelet  (i). 

§ V.  Des  aiguilles  aimantées,  de  leurs  formes,  de 
leurs  dimensions  et  de  leur  trempe.  '■ 

200.  Jja  question  relative  à la  meilleure  forme  à donner 
aux  aiguilles  aimantées  et  au  di'gré  de  trempe  nécessaire 
pour  leur  procurer  le  plus  fort  magnétisme  possible,  est 
de  la  ])lus  haute  importance  pour  les  observations  du 
magnétisme  terrestre;  aussi  la  traiterons-nous  avec  des 
développements  suffisants. 

L’expérience  (2)  a prouvé  à Coulomb  qu’à  même 
longueur,  même  poids  et  même  épaisseur,  une  lame 
taillée  en  flèche  (^fig.  cji)  avait  un  momenlum  magné- 
tique plus  grand  ([u’un  parallélogramme  rectangle;  voici  ^ 
les  expériences  qu’il  a faites  à ce  sujet  ; 

Dans  une  lame  d’acier,  il  coupa  trois  aiguilles  de  six 
poucesdelongueurchacunc;la  première  avait  la  forme  d’un 
parallélogramme  rectangle  de  ()  lignes  \ de  large  et  pesait 
3^2  grains;  la  seconde,  de  même  forme,  avait  4 I'Shcs^ 
de  large  et  pesait  191  grains;  la  troisième,  taillée  en 
flèche,  avait  à son  milieu  9 lignes  de  large  et  pesait 
comme  la  deuxième  191  grains. 


(1)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  tin,  p.  276. 

(2)  Mémoires  de  l’ Acad,  des  SC. , 1789,  p.  iig'I. 
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Ces  trois  aiguilles,  ayant  été  trempées  au  rouge  blanc, 
furent  aimantées  à saturation,  puis  suspendues  dans  la 
balance  magnétique. 

La  première  a été  retenue  à 3o  degrés  du  méridien 
magnétique  par  une  force  de  torsion 


égale  à 85  degrés, 

La  seconde  exigeait  une  force  égalé  à 49 
La  troisième 53 


Les  aiguilles  recuites  à consistance  d’un  ressort  violet 
ont  donné  pour 

La  première Ii8  degrés. 

I.a  seconde. 65 

La  troisième 68 


Les  aiguilles  recuites  couleur  d’eau  : 

La  première iu6  degrés. 

La  seconde 68 

La  troisième 3 


Les  aiguilles  recuites  à un  degré  de  chaleui’  rouge 
obscur  : 

La  première i34  degrés. 

La  seconde 70 

La  troisième 79 

I.es  aiguilles  rougies  à blanc  et  refroidies  lentement 

ont  donné  à peu  près  le  même  résultat  que  lorsqu’elles 
étaient  trempées  rouge  blanc. 

Ces  résultats  montrent  que  dans  les  lames,  l’état  de 
trempe  très-roide  est  celui  qui  leur  donne  le  moins  de 
magnétisme;  que  depuis  l’état  de  la  plus  forte  trempe, 
le  magnétisme  des  lamt's  va  toujours  en  augmentant 
dans  tous  les  degrés  de  recuit,  jusqu’à  ce  que  ce  recuit 
soit  d’un  ronge  très-sombre.  I>e  magnétisme  diminue  en- 
suite à mesure  <[ue  la  lame  est  recuite  à un  plus  grand 
degré  de  chaleur.  Ces  résultats  montrent  encore  que 
dans  les  lames  de  même  épaisseur  et  de  même  poids, 


\ 
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celles  qui  sont  taillées  en  flèche  ont  un  moment  ma- 
gnétique un  peu  plus  grand  que  les  aiguilles  parallélo- 
grammatiques. 

Coulomb  a fait  plusieurs  séries  d’expériences  sur  la 
force  magnétique  des  lames,  eu  égard  à leur  longueur. 

Les  lames  qu’il  a soumises  à l’expérience  étaient  d’un 
acier  très-pur,  et  avaient  3 lignes  de  large,  sur  une  lon- 
gueur depuis  i6  pouces  jusqu’à  4 pouces  ; il  a cherché 
le  temps  que  chacune  d’elles  employait  à faire  ao  oscill. 

Celle  de  i6  pouces  mettait  23r  secondes. 


12 i8o 

lo i54 

8 126 

6 98 

4 80 


Des  lames  de  même  longueur,  mais  de  8 lignes  de 
large,  ont  donné,  pour  le  temps  de  20  oscillations  : 

Celle  de  16  pouces  254* 

12.1....  202 

8 i54 

4 I o4 

Une  lame  de  12  pouces  de  long  et  de  3 lignes  de 
large  ayant  exécuté  20  oscillations  en  180',  et  une  lame 
de  4 pouces  20  oscillations  en  80*,  la  différence  du 
temps  pour  20  oscillations  dans  ces  deüx  lames  est  de 
100.  Des  expériences  faites  avec  d’autres  lames,  dont 
la  largeur  n’était  pas  la  même,  lui  ont  montré  qu’une 
diminution  égale  dans  les  longueurs  donne  à peu  près 
la  même  diminution  dans  le  temps  des  oscillations;  ainsi 
la  largeur  des  lames  n’influe  que  très-peu  sur  cette  di- 
minution; le  temps  des  oscillations  décroît,  à peu  de 
chose  près,  proportionnellement  aux  diminutions  des 
lames,  et  le  temps  total  des  oscillations  est  plus  grand, 
épaisseur  et  longueur  égales,  pour  des  lames  larges  que 
pour  des  lames  étroitjes. 
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201.  Pour  savoir  de  quelle  manière  varie  le  temps  des 
oscillations,  en  augmentant  l’épaisseur  des  lames,  pour  la 
même  longueur  et  la  même  largeur,  il  prit  des  lames  de 
même  nature  que  celles  de  l’oxpéricnce  précédente,  mais 
un  peu  plus  que  triples  en  épaisseur,  et  chercha  égale- 
ment le  temps  qu’elles  mettaient  à faire  20  oscillations. 

Pour  une  longueur  de  12  pouces  22c) 

10 20S 

î’i 1 7O 

G i5i 

4 128 

En  retranchant  du  temps  qu’une  lame  de  12  pouces 
met  à faire  20  oscillations,  le  temps  employé  par  une 
lame  de  4 pouces  pour  exécuter  le  même  nombre  d’oscil- 
lations, on  a loi,  quantité  presque  égale  à celle  que  nous 
avons  trouvée  précédemment.  Il  résulte  de  là  que  l’épais- 
seur ne  change  pas  l’accroissement  du  temps  des  oscil- 
lations, qui  est  toujours  propcrtionnel  <à  l’accroissement 
des  longueurs. 

§ VI.  De  la  force  magnétique  des  aiguilles  réu- 
nies en  faisceaux , ou  détachées  de  ces  mêmes 
faisceaux. 

202.  Pour  étudier  la  distribution  du  magnétisme  dans 
l’intérieur  des  aimants.  Coulomb  prit  16  aiguilles  parallé- 
logrammatiques  rectangles  dans  la  même  tôle  d’acier,  de 
6 pouces  de  longueur,  g lignes  j de  large,  et  du  poids 
de  382  grains  chacune.  Il  les  fit  recuire  à blanc  sans  les 
tremper,  pour  être  sûr  de  les  avoir  toujours  dans  le 
même  état  ; il  les  aimanta  à saturation,  et  forma  des  fais- 
ceaux avec  un  certain  nombre  de  ces  aiguilles,  les  pôles 
semblables  du  même  côté , et  les  aiguilles  liées  ensem- 
ble avec  un  fil  de  soie  assez  fort  pour  les  serrer  les  unes 
contre  les  autres. 

Le  faisceau  fut  placé  dans  la  balance  magnétique  et 
II.  %i 
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éloigné  de  3o  degrés  du  méridien  magnétique,  comme 
ci-dessus. 

Une  seule  aiguille  a exigé,  pour  rester  à cette  dis- 
tance, une  force  de  torsion  mesurée  par..  . . 8i  degr. 

a aiguilles  réunies laS 

4 aiguilles  réunies ......  i5u 

6 aiguilles  réunies 

8 aiguilles  réunies i8a 

12  aiguilles  réunies 2o5 

i6  aiguilles  réunies 229 

Ces  résultats  prouvent  que  la  force  magnétique  de 
chaque  faisceau  croît  dans  un  rapport  beaucoup  moin- 
dre que  le  nombre  des  lames.  Huit  aiguilles  différentes 
des  précédentes,  réunies,  ont  exécuté  20  oscillations 
en  242".  Coulomb  voulant  pénétrer  dans  rinterieur  des 
aimants,  a déterminé  l’état  magnétique  de  cbacuue  des 
aiguilles  composant  le  faisceau  de  16  aiguilles  et  celui 
de  8.  Pour  cela  il  les  a séparées  toutes,  et  les  a placées 
successivement  dans  la  balance  magnétique,  en  les  éloi- 
gnant de  3o  degrés  du  méridien  magnétique;  il  a trouvé 
que  les  deux  aiguilles  extrêmes,  c’est-à-dire  celles  (|ui 
formaient  les  deux  surfaces  du  faisceau,  avaient  une 


plus  grande  force  magnétique  que  les  autres. 

La  première  avait  pour  mesure 4^ 

I.a  seconde 4^ 

Et  la  force  moyenne  dé  toutes  les  autres  était 
égale  à 3o 


Une  seule  aiguille  ayant  donné  pour  le  moment  de 
sa  force  directrice  82  degrés,  tandis  que  pour  iG  feuil- 
les réunies  le  moment  magnétique  moyen  de  chaoune 
n’était  que  de  i4,3  degrés,  c’est-à-dire,  à peu  près  la 
sixième  partie  de  l’autre,  il  en  résulte  (i)  que,  dans  les 
aiguilles  de  boussole,  le  moment  du  frottement  des 


(i)  Ifeuvièrae  vol.  des  Savants  étrangers. 
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pivots  augmentant  clans  un  rapport  plus  grand  que  les 
pressions,  et  les  nionienls  magiu^i(|ues  croissant  clans 
un  rapport  beaucoup  moins  grand  que  les  inassc>s  ou 
les  pressions  des  |)ivots,  les  aiguilles  peu  épaisses  et 
très-légères,  à longueurs  égales,  doivent  être  préférées 
à toutes  les  autres,  comme  nous  l’avons  dc'ja  dit. 

2o3.  En  défaisant  la  lame  composée  de  huit  aiguilles, 
il  a trouvé  que  la 


jre 

lame  de  la  surface  exécutait 

2c;  oscill. 

en, , 

2' 

lame 

20 

en. . 

3" 

lame ' 

20 

en. . 

4' 

lame 

20 

en. . 

5'’ 

lame 

20 

en, . 

6" 

lame 

20 

en. . 

7" 

lame,  les  pôles  renversés.. 

ao 

. en. . 

8" 

lame  de  la  surface 

20 

en, . 

23  I 
278 

2 I I 


2 22 


287 

287 

90 


Ces  résultats  nous  cîonclnisent  aux  mêmes  conséquences 
que  ci-dessus,  et' nous  montrent  on  outre  qu’il  peut  y 
avoir  des  aiguilles  intermédiaires  dont  les  pôles  soient 
renversés. 

Nous  devons  encore  faire  observer  que  Couloml)  a 
reconnu  cpi’iin  faisceau  de  lames  piencl  à peu  près  le 
même  degié  de  magnétisme  c|ii’une  seule  lame  de  la 
même  figure  et  du  même  poids  ; cc  qui  porte  à faire 
croire  que,  clans  les  aimants  d’une  seule  pièce,  le  ma- 
gnétisme va  en  diminuant  de  la  surface  au  centre,  comme 
dans  les  aimants  composés  de  plusieurs  lames. 


§ VII.  Des  aiguilles  de  boussole. 

204.  Les  aiguilles  de  boussole  sont  des  aiguilles  aiman- 
tées , munies  à leur  ctentre  d’une  chape  en  agate,  qui 
rej)ose  sur  un  pivot  d’un  métal  non  magnétique,  ün 
corrige  l’effet  de  l’inclinaison  magnétique  en  plaçant  un 
petit  contre  poids  sur  un  des  bras  de  l’aiguille,  pour  la 
rendre  horizontale  : ce  contre-poids  varie  suivant  les  la- 
titudes. 
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L’axe  (le  l’aiguille,  ou  la  ligne  (|ui  joint  ses  p6les, 
doit  se  placer  dans  le  méridien  magnétique , si  aucun 
obstacle  ne  s’y  oppose;  mais  le  frottement  du  pivot  con- 
tre le  fond  de  la  chape  est  un  obstacle  de  ce  genre  que 
la  force  directrice  doit  vaincre  préalablement.  Los  ai- 
guilles de  boussole  les  plus  parfaites  sont  celles  dans 
le.squelles  le  frottement  est  le  plus  faible  et  la  force 
directrice  la  plus  grande  possible.  Quand  l’axe  de  figure 
ne  coïncide  pas  avec  l’axe  magnétique , on  corrige  les 
erreurs  qui  en  résultent  dans  une  première  observation 
par  la  méthode  du  retournement.  Toutes  choses  égales 
d’ailleurs,  le  frottement  croît  avec  le  poids  de  l’aiguille; 
pour  le  mesurer , il  faut  présenter  l’aiguille  de  loin  à 
un  aimant  ; celui-ci  la  détourne  d’abord  de  sou  méri- 
dien magnétique  ; et  l’on  voit  de  quelle  manière  elle  y 
revient  quand  elle  est  abandonnée  à elle-même.  Les  am- 
plitudes des  arcs  auxquels  elle  .s’arrête  sont  proportion- 
nelles à l’énergie  du  frottement. 

Coulomb  prit  une  aiguille  de  boussole  percée  à son 
centre  de  gravité  d’un  trou  et  colla,  à 3 ou  4 lignes 
au-dessus  de  ce  trou , une  petite  lame  de  verre  très- 
polie  : cette  lame  se  trouvait  séparée  de  l’aiguille  par 
le  moyen  de  deux  petits  poteaux  de  bois,  collés  à l’ai- 
guille et  à la  lame.  Le  tout  pesait  1 5o  grains.  I.a  lame 
de  verre  et  les  petits  morceaux  de  bois  pesaient  ensemble 

9 grains;  l’aiguille  avait  10  pouces  de  longueur,  et  faisait 

10  oscillations  en  60". 

L’aiguille  fut  placée  horizontalement  sur  la  pointe 
d’un  pivot  d’acier  très-dur.  Après  l’avoir  enfermée  dans 
une  boîte,  il  chercha  , en  lui  présentant  de  loin  le  pôle 
d’une  autre  aiguille,  les  limites  de  son  champ  d’indif- 
férence, ou  l’angle  formé  avec  toutes  les  directions, 
qu’elle  pouvait  prendre , sans  que  sa  force  direetrieo  la 
ramenât  à son  véritable  méridien  : cet  angle  A était 
évidemment  proportionnel  au  frottement. 
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l'^^Essai.  L’aiguille,  suspendue  librement  sur  son  pi- 
vot, a donné  l’angle  A de  8 ou  lo'. 

2®  Essai.  La  même  aiguille,  chargée  de  deux  petites 
plaques  de  cuivre,  pesant  ensemble  3oo 
grains,  a donné  l’angle  A de  3o'. 

3'  Essai.  Idem,  chargée  de  6oo  grains,  6o'. 

4'  Essai.  Idem,  chargée  de  1200  grains,  3“  1 5'. 

5'  Essai.  Idem,  chargée  de  1800  grains,  5°. 

Si  nous  supposons  que  le  moment  du  frottement  soit 
comme  une  puissance  ri  du  poids,  ou  plutôt  de  la  com- 
pression , nous  trouverons,  en  négligeant  le  premier 
essai,  dont  il  est  difficile,  à cause  de  la  petitesse  de 
l’angle  A,  d’avoir  une  mesure  juste,  et  en  comparant 
ensuite  le  deuxième  essai  avec  tous  les  autres,  qu’il 
résulte  des  deuxième  et  troisième  essais 

(45ü)"  ; (750)“  3o'  : 6o',  d’où  n=  1,357. 

Les  2”  et  4'  essai.s  donnent  ii~  i,no'5. 

Les  2'  et  5'  essais  donnent  «=1,571. 

En  prenant  une  valeur  moyenne,  l’on  a «=i,544î 
ce  qui  indique  que  le  moment  du  frottement  est  à 
peu  près  proportionnel  à P "ï , P étant  la  pression  exer- 
cée par  le  système.  Il  en  a conclu  que,  lorsque  la  pointe 
d’un  pivot  est  comprimée  par  un  plan  impénéti’able, 
tous  les  points  du  cercle  de  contact  éprouvent  à peu 
près  une  pression  égale. 

2o5.  Il  a fait  un  très-grand  nombre  d’expériences  en 
suspendant,  comme  dans  les  essais  précédents,  les  aiguil- 
les aimantées  par  le  moyen  de  plaques  de  verre,  d’agate, 
de  cuivre  jaune  et  de  différentes  compositions,  et  il  a 
toujours  trouvé  des  résultats  analogues  à ceux  que  nous 
venons  d’exposer. 

Tx)rsque  les  pivots  servaient  depuis  long-temps , et 
que  leur  pointe  était  usée.  Coulomb  a trouvé  que  le  mo- 
ment des  frottements  était  assez  exactement  propor- 
tionnel aux  pressions. 

Pour  peu  que  l’aiguille  11e  conserve  pas  son  horizon- 
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talité,  et  qu’il  y ait  de  petites  courbures  dans  le  fond 
des  chapes,  on  trouve  dans  les  résultats  des  inégalités 
dont  il  est  impossible  de  se  n ndre  compte. 

Les  chapes  doivent  être  bien  centrées,  tournées  avec 
soin,et  doivent  former  dans  leurs  concavités  un  cône  plutôt 
obtus  <|u’aigu  ; souvent,  quoiqu’elles  paraissent  assez  bien 
centrées  et  exactement  polies,  elles  ont  dans  leur  con- 
cavité des  inégalités , des  petits  enfoncements  qui  s’en- 
grènent avec  la  pointe  du  pivot  : d’où  peut  résulter 
un  dérangement  dans  le  centre  de  gravite  de  la  chape, 
qui  se  trouvealors  plus  bas.  La  ( lia|)e  ne  tourne  plus  bo- 
rizonlaleinent,ce  qui  est  un  inconvénient  qu’il  faut  éviter. 

Les  pivots  doivent  être  plus  ou  moins  aigus  suivant 
les  charges  (|u’ils  sont  destinés  à soutenir.  Dans  les  bous- 
soles pour  le  sei'vice  des  vaisseaux,  les  pivots  fatiguant 
beaucoup,  non  seulenient  <à  cause  du  poidsdont  lesaiguilles 
sont  chargées,  mais  encore  à clause  du  mouvement  con- 
tinuel où  elles  sont,  on  est  dans  l’usage,  et  avec  raison, 
de  les  faire  plus  renfoncés  et  moins  aigus  que  ceux  qui 
doivent  soutenir  des  aiguilb's  destinées  à fam^  des  opé- 
rations dans  un  lieu  fixe.  La  dureté  des  chapes  et  des 
pivots  est  la  condition  la  plus  e seiitielle  pour  la  perfec- 
tion de  ces  instruments;  jamais  le  pivot  ne  tlolt  cire 
assez  aigu  pour  pénétrer  dans  le  solide  de  la  chape,  ni 
pour  pouvoir  plic'r  sous  son  poids;  l’extrémité  du  pivot, 
ainsi  que  le  fond  de  la  chape,  est  une  petite  surface  cir- 
culaire. Coulomb  a déterminé  par  la  théorie  et  l’expé- 
rienee  le  diamètre  de  ce  cercle. 

206. Voyons  la  longueur  la  plus  favorable  à donner  aux 
aiguilles  de  boussole.  Nous  avons  vu  que  les  aiguilles 
qui  ne  sont  pas  très-courtes  ont  des  forci's  directrices,  à 
diamètre  égal,  proportionnelles  à leurs  longueurs,  pourvu 
quela  section  transvei  salesoit  partout  la  même;et  comme 
le  frottement  suit  la  même  loi,  toutes  les  aiguilles,  tpielles 
que  soient  leurs  longueurs,  pourvu  qu’elles  ne  .soient  pas 
trop  courtes,  peuvent  être  employées  avec  avantage.  (>ela 
suppose,  bien  entendu, que  la  distribution  du  magnétisme 
est  la  même  de  chaq:ue  côté  de  leur  centre  de  suspension. 
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Relativement  à l’épaisseur  à donner  aux  aiguilles, 
rexpérience  prouve  que  la  force  directrice  croît  dans  un 
rapport  moindre  que  les  épaisseurs,  et  que  le  frottement 
suit  la  loi  des  pressions;  il  en  résulte  que,  toutes  cho- 
ses égales  d’ailleurs,  il  faut  donner  très-peu  d’épaisseur 
aux  aiguilles,  et  seulement  le  degré  nécessaire  pour 
qu’elles  ne  fléchissent  pas. 

§ VIII.  Des  actions  exercées  sur  l’aiguille  aimantée 
par  des  sphères  de  fer. 

uo7.M.Barlow  (i)a  été  conduit  à l’étude  de  ces  actions 
en  cherchant  le  moyen  de  garantir  les  aiguilles  de 
houssole  de  l’action  des  masses  de  fer  qui  se  trouvent  à 
bord  des  vaisseaux.  Le  travail  qu’il  a fait  à ce  sujet  est 
tellement  étendu, que  nous  ne  pouvons  en  donner  qu’un 
précis,  qui  cependant  sera  assez  complet  pour  qu’on  y re- 
trouve les  principaux  résultats  qu’il  a obtenus.  Nos  sup- 
pre.ssions  portent  particulièrement  sur  Ic's  détails  de  calcul. 

M.  Bariow  a commencé  par  décrire  sur  une  plate-forme 
unie  plusieurs  circonférences  de  cercles  concentriques,  de 
8 à 16  pouces  de  rayon,  et  a fait  passer  par  le  centre  com- 
mun une  ligne  droite  dans  la  direction  du  méridien  ma- 
gnétique; puis,  après  avoir  marqué  les  points  est  et  ouest, 
il  a divisé  le  cercle  en  parties  égales  de  dix  degrés  chacune. 

Ayant  ajusté  une  aiguille  aimantée  au  centre  du  cercle, 
il  a applitiué  successivement  à chaque  point  de  la  divi- 
sion et  à différentes  distances  du  centre,  des  boulets  ou 
bombes  de  5 pouces  8 ponces  et  10  ponces,  qui  pe- 
saient i4  livres,  /|8  livres  et  96  livres,  et  a noté  dans 
chaque  cas  la  déviation  produite.  L’aiguille  a marché  du 
nord  vers  l’ouest  quand  le  boulet  passait  du  nord  au  sud 
par  l’est;  et  l’effet  était  produit  dans  une  direction  opposée 
lorsque  le  boulet  passait  dans  l’autre  demi-cercle.  La  plus 


fi)  An  Essay  on  magnetic  attractions  ami  on  the  laws  of  ter- 
restrial  and  electro-magnetism , by  Peter  Bariow.  Second  édition, 
London  i8a3. 
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grande  déviation  avait  lieu  quand  les  boulets  se  trou- 
vaient entre  les  points  sud  et  est  ou  sud  et  ouest  du  cercle. 

Une  petite  balle  solide  de  deux  pouces  de  diamètre  a 
produit  un  cfîet  contraire,  c’est-à-dire  que  la  déviation 
a été  d’abord  orientale  : elle  atteignait  son  maximum 
entre,  le  nord  et  l’est;  décroissait,  devenait  nulle  entre 
l’est  et  le  sud;  après  quoi  elle  devenait  occidentale,  at- 
teignait son  maximum,  et  s’évanouissait  de  nouveau  lors- 
que la  balle  était  loul-à-fait  au  sud. 

. La  même  chose  avait  lieu , mais  en  sens  inverse, quand 
la  balle  passait  du  sud  au  nord  par  l’ouest.  Cette  ano- 
malie apparente  resta  d’abord  sans  explication.  M.  Bar- 
low  répéta  scs  premières  expériences  sur  les  bombes, 
mais  en  élevant  cette  fois  le  centre  de  l’aiguille  aimantée 
au  niveau  du  plan  de  l’équateur  de  cbacune  d’elles;  il 
trouva,  par  exemple,  qu'une  déviation  orientale  avait  d’a- 
bord lieu,  et  disparaissait  lorsque  la  balle  passait  de  l’est 
au  sud,  et  que  le  contraire  se  montrait  ([uand  elle  pas- 
sait du  sud  à l’ouest  et  de  l’ouest  au  nord. 

En  élevant  l’aiguille  de  dix  pouces  au-dessus  de  la 
plate-forte,  la  déviation,  au  lieu  d’être  d’abord  occiden- 
tale, comme  dans  la  première  expérience,  ou  d’abord 
orientale,  ensuite  zéro  et  occidentale,  comme  dans  la 
dernière,  elle  devenait  tout-à-fait  orientale  dans  le  pre- 
miei'  demi-cercle  et  occidentale  dans  le  second.  Les  ré- 
sultats , dans  ce  cas,  étaient  donc  inverses  de  ceux  qu’on 
avait  obtenus  dans  le  premier  cas. 

Ces  faits  prouvent  que  la  déviation  dépendait  de  la 
position  du  centre  par  rapport  à l’aiguille.  Effectivement, 
si  à cliaque  point,  e.xcepté  au  nord  et  au  sud,  ou  trans- 
portait le  boulet  de  haut  en  bas  dans  la  même  verticale, 
on  obtenait  d’abord  une  déviation  orientale  et  ensuite 
occidentale,  ou  d’abord  occidentale  et  ensuite  orientale; 
par  conséquent , dans  chacune  de  ces  verticales,  il  devait 
y avoir  quelque  point  où  la  déviation  fût  nulle.  M.  Bar- 
low  chercha  si  tous  ces  points  étaient  placés  dans  un 
plan , et  quelle  était  l’inclinaison  de  ce  plan  par  rapport 
à l’horizon. 
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208.  A cet  effet,  il  se  procura  une  table  fortement  fixée 
en  terre, et  au  milieu  de  laquelle  ^e  trouvait  une  ouverture 
circulaire  d'un  peu  plus  de  dir  pouces  de  diamètre,  au 
travers  de  laquelle  ou  pouvait  élever  et  abaisser  à volonté 
une  bombe  de  dix  pouces  de  diamètre,  au  moyen  d’une 
poulie.  IjU  surface  supérieure  de  la  table  était  disposée 
comme  la  plate-forme,  c’est-à-diie  qu’elle  portait  un 
cercle  divisé.  L’aiguille  fut  portée  autour  du  boulet.  En 
élevant  celui-ci  jusqu’à  ce  que  son  action  fût  insensible, 
et  l’abaissant  ensuite  graduellement,  on  nota  la  dévia- 
tion à différentes  hauteurs;  on  s’assura,  par  ce  moyen, 
que  plusieurs  points  sans  action  étaient  tous  placés  dans 
un  seul  plan, dont  l’inclinaison  était  d’environ  20  degrés, 
c’est-à-dii'e  que  ce  plan  était  tout-à-fait  ou  presque 
perpendiculaire  à la  direction  de  f aiguille  d’incli- 
naison. 

La  cause  de  l’anomalie  apparente  observée  avec  la 
petite  balle  solide  est  facile  à expliquer,  le  centre  étant 
place  un  peu  au-dessus  du  pivot  de  l’aiguille,  le  plan  de 
non  attraction  passait  dessus  ou  dessous  ce  point,  selon 
la  position  de  la  balle;  tandis  que  dans  les  bombes  le 
centre  passait  au-dessus  dans  toutes  leurs  positions,  ex- 
cepté quand  on  élevait  l’aiguille. 

M.  Barlow  soumit  à l’expérience  des  bombes  de  plus 
fortes  dimensions,  et  obtint  les  mêmes  résultats. 

Il  existe  dans  chaque  boulet  de  fer  deux  plans  où  l’on 
peut  placer  l’aiguille  sans  que  sa  direction  soit  influencée; 
l’un,  qui  est  celui  de  non  attraction,  et  l’autre,  qui  est 
le  plan  vertical  correspondant  au  méridien  magnétique. 

On  voit  donc  1°  que  chaque  boulet  de  fer  a un  équa- 
teur magnétique , qui  se  trouve  dans  le  plan  de  non 
attraction,  et  que  ce  boulet  possède,  comme  la  terre, 
deux  pôles  magnétiques,  l’un  dirigé  vers  le  nord  et 
l’autre  vers  le  sud , les  lignes  qui  unissent  ces  pôles  étant 
parallèles  à la  direction  de  l’aiguille  d’inclinaison. 

a“Que  l’effet  produit  sur  l’aiguille  par  le  fer  dépend  en- 
tièrement de  la  position  du  centre  du  boulet,  par  rapport 
au  pivot  de  l’aiguille,  si  l’on  admet  qu’une  sphère  (fig.  ga) 
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A A'  A"  entoure  de  toutes  p;irfs  le  boulet  de  fer  O, 
et  que  l’on  prenne  le  cercle  de  non  attraction  QQ  comme 
un  équateur,  et  Ics'poles  de  ce  cercle  comme  des  pôles 
de  la  sphère,  et  le  cercle  perpendiculaire  S N comme  le 
méridien  magnétique,  dont  les  pôles  seront  S et  N.  On 
peut  supposer  que  l'on  décrive  dessus  des  cercles  de  la- 
titude et  de  longitude,  et  que  l’on  promène  l’aiguille 
autour  du  boulet,  dans  ces  différents  cercles,  en  ayant 
soin  de  la  tenir  à la  même  distance  du  centre,  de  ma- 
nière à pouvoir  séparer  les  effets  dus  à la  position  de 
ceux  qui  proviennent  d’un  changement  dans  la  distance. 
Afin  de  séparer  l’effet  dû  à la  longitude  de  celui  qui  a 
rapport  à la  latitude,  on  fait  passer  l’aiguille  d’abord 
sur  les  cercles  de  latitude  seulement. 

M.  Barlow,  en  opéiant  ainsi,  a trouvé,  après  quel- 
ques  expériences,  f|ue  les  déviations  étaient  les  plus 
grandes  dans  le  cerede  qui  passait  des  pôles  à traveis  les 
points  est  et  ouest  de  ré(|uateiir.  Il  considéra  dès  lors  ce 
plan  comme  son  p’rincipal  méridien  dont  la  longitude 
était  nulle. 

ao().  A près  a voii- obtenu  par  cet  te  méthode  de  nombreux 
résultats,  il  compara  entre  elles  les  lignes  trigonométri- 
ques  des  angles  de  déviation,  et  |)arvint  à découvrir  la 
loi  suivante,  savoir:  que  les  tangentes  des  déviations  sont 
])roportionnelies  au  rectangle  (Tu  sinus  et  du  cosinus  de 
la  latitude,  ou  au  sinus  de  la  double  latitude.  .Ses  expé- 
riences sur  la  longitude  lui  ont  montré  que  la  déviation 
était  proportionnelle  au  cosinus  de  longitude. 

M.  Barlow  a répété  toutes  les  ex|)érienccs  précédentes 
avec  dis  appareils  plus  parfirits  que  ceux  dont  il  avait 
fait  usage  avant , et  pour  la  description  desquels  on  peut 
consulter  son  ouvrage.  I,a  détermination  pn-cisc  de  l’in- 
clinaison  du  plan  de  non  attraction  l’a  d’abord  occupé. 

I.e  centre  de  l’aiguille  aimantée  fut  placé  à cet  effet 
successivement  à chaque  division  de  5“  d’une  circonfé- 
rence d’un  rayon  de  lO  pouces.  Le  boulet  fut  élevé  ou 
abaissé  jusqu’à  ce  que  l’aiguille  eût  atteint  exactement  sa 
position  magnétique  convenable.  On  mesura  avec  soin  la 
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hauteur  du  centre  du  boulet  au-dessus  ou  au-dessous 
du  pivot  de  raiguille,  cl  rinrlinaisoii  du  plan  corres- 
pondant à rha(|uc  position  de  raiguille  fut  calculée  au 
moyen  de  la  formule 

h h 

tan.  1 = -=  — SCC.  a , 

/'  cos.  a r 

dans  laquelle  I est  l’inclinaison,  /•  le  rayon  du  cercle  qui, 
dansrcxcmple  actuel,  est  de  20  pouces,  /t  la  hauteur  ou 
rabaissement  observé  du  ceiiti'C  du  boulet  , et  a l’angle 
du  point  nord  ou  sud  du  ceicle.  Dans  la  table  suivante, 
poiii'  la  facilité  du  calcul,  on  a pris  la  moyenne  de  quatre 
hauteurs  ou  aliaissements  dns  à dos  positions  correspon- 
dantes semblables  des  points  est  ou  ouest. 
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On  a donc  19“  a4  pour  l'inclinaison  du  cercle  de  non 
attraction,  vafeur  qui  est  sensiblement  le  complément 
de  l’inclinaison  magnétique  qui  a été  trouvée,  le  i3  avril 
1818,  par  les  capitaines  Kater  et  Sabine  à Regent’s  park, 
égale  à 70“  34'. 

210.  Ayant  déterminé  rigoureusement  la  position  du 
plan  de  non  attraction  ou  de  l’équateur  magnétique  QQ 
(fig.  93),M.  Barlow  a cherché  la  loi  d’attraction,  par  rap- 
port à la  latitude;  d’abord  dans  le  cercle  SE  N perpen- 
diculaire à l’équateur  QQ',  et  qui  passe  par  les  points 
est  et  ouest  du  cercle  horizontal  H R.  Des  considérations 
de  calcul,  et  le  mode  d’expérimentation  dont  il  faisait 
usage,  l’ont  engagé  à en  agir  ainsi. 

Soient  HZR,  une  sphère  concentrique  avec  une 
balle  de  fer  G;  NS,  les  pôles  nord  et  sud  par  rapport 
à Q Q'  qui  est  l’équateur  ou  cercle  de  non  attraction  ; 
Z le  zénith  de  la- sphère,  HR  un  cercle  parallèle  à 
l’horizon,  et  S E un  autre  cercle  qui  passe  par  les  points 
orientaux  et  occidentaux  de  l’horizon , où  il  rencontre 
aussi  QQ';  soit  encore  un  quart  de  cercle  ZLV  ^ui 
aboutit  à un  point  V de  l’horizon,  en  coupant  SE  au 
point  L;  tirons  une  perpendiculaire  LM  qui  rencontre 
le  plan  de  HR  dans  la  ligne  qui  joint  V et  le  centre  C. 

L’arc  EV  étant  donné,  M.  Barlow  calcule  le  point  L 
à l’endroit  où  l’arc  SE  est  coupé  par  le  quart  de  cercle 
ZV;  l’arc  LE  sera  la  latitude  de  ce  point  par  rapport 
à l’équateur  QQ';  et  les  lignes  LM  et  CM  (le  sinus  et  le 
cosinus  de  l’arc  V L)  indiqueront  combien  la  boussole 
doit  être  élevée  au-dessus  du  centre  du  boulet,  et  à quelle 
distance  elle  doit  être  placée  du  centre  de  la  table  pour 
correspondre  au  point  L. 

Maintenant,  dans  le  triangle  sphérique  à angle  droit 
VEL,  l’îngle  droit  était  en  V,  on  a l’angle  LEV  et 
l’arc  E V.  Pour  trouver  l’hypoténuse  LE  ou  la  latitude, 
et  le  côté,  ou  la  perpendiculaire  LV,  on  a 

Pour  la  première  ; 


1 i ; ^ nrsogle 


tang.  LE  = tang.  VE.  sec.  VE  S, 


CHAPITRF.  V. 


349 


Et  Jour  ia  dernière 

tang.  VL  — sin.  VE.  lang.  VE  S. 

Par  le  sinus  et  le  cosinus  de  ce  dernier  arc,  on  déter- 
mine de  suite  les  valeurs  de  LM  et  de  CM  pour  un 
rayon  donné. 

Nous  n’avons  qu’à  prendre  pour  VE  les  différents  arcs 
ou  divisions  de  table  , c’est-à-dire  a 5°,  7^°,  10”,  etc., 
et  pour  l’angle  VES  l’inclinaison  de  l’aiguille  (qui  est 
égale  à yo°  3o‘),  et  l’on  retrouve  les  différentes  parti- 
cularités dont  il  a été  question  précédemment,  comme 
on  peut  le  voir  dans  la  table  qui  suit,  à l’exception  ce- 
pendant des  nombres  de  la  dernière  colonne,  qui  ont  été 
obtenus  au  moyen  d’une  loi  empirique  dérivée  de  la  pre- 
mière série  d’expériences  ; savoir,  que  la  tangente  de  la 
déviation  de  l’aiguille  est  proportionnelle  au  sinus  de  la 
double  latitude;  ou,  ce  qui  est  la  même  chose,  le  sinus 
de  la  double  latitude,  divisé  parla  tangente  de  déviation, 
est  une  quantité  constante,  la  longitude  étant  zéro. 

Résultats  des  expériences  faites  sur  le  cercle  SE,  dont 
la  longitude  est  o*;  boulet  de  288  livres;  rayon  de 
cercle  de  1 2 pouces. 
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M.  IJarlow  a opéré  aussi  sur  uu  cercle  SE  avec  des 
bombes  pesant  a88  livres,  et  ayant  des  layons  égaux  à 
J 5 , 1 8 et  20  pouces. 

Nous  passons  sous  silence  les  résultats  cju’il  a obte- 
nus dans  ce  cas. 

Le  peu  de  différence  qui  existe  entre  les  nombres  de 
la  dernière  colonne  de  la  table  précédente  et  de  celle  que 
nous  ne  rapportons  pas  ici,  montre  bien  clairement, 
comme  il  a été  dit  précédemment,  que  la  tangente  de 
l’angle  de  déviation  est  proportionnelle  au  rectangle  du 
sinus  et  du  cosinus  de  la  latitude,  ou  au  sinus  de  la 
double  latitude,  la  longitude  étant  zéro;  ce  qui  re- 
vient à dire  que  pendant  que  l’on  porte  la  boussole  au- 
tour du  globe  dans  un  grand  cercle  passant  par  les 
points  est  et  ouest  de  l’horizon,  il  est  perpendiculaire 
au  cercle  de  non  attraction , ou  équateur  Q Q'. 


Digüizod  by  Google 


• CHAPITRE  V.  35l 

- 2 11.  Occupons-nous  maintenant  de  la  loi  d’attraction 
relative  à la  longitude. 

Rappelons-nous  que  M.  Raidow  a conclu  de  quelques 
résultats  de  l’expérience  et  de  déductions  lliéoriques  re- 
latives h la  détermination  des  forces,  que  là  oîi  la  lati- 
tude est  la  meme,  la  tangente  de  déviation  est  propor- 
tionnelle au  cosinus  de  la  longilude. 

Trois  méthodes  pouvaient  être  employées  pour  sou- 
mettre les  lois  précédentes  à l’expérience  : ces  méthodes 
consistaient  à faire  mouvoir  la  honssole  sur  un  grand 
cercle,  dont  la  longitude  serait  constante,  ou  sur  un 
petit  cercle  dont  la  latitude  était  constante,  ou  sur  un 
cercle  dont  la  latitude  et  la  lo.igitude  fussent  toutes  deux 
variables.  M.  Barlow  a donné  la  préférence  à la  pre- 
mière et  à la  seconde,  pour  plus  de  facilité  dans  les 
calculs;  néanmoins  leur  étendue  est  telle,  que  nous  ne 
pouvons  les  rapporter  ici;  nous  nous  bornerons  seule- 
ment à donner  les  résultats  numéri(|ues. 

Les  nombres  de  la  dernière  colonne  sont  déduits  de 
la  loi  dont  il  a été  déjà  question,  savoir,  tpie  les  tan- 
gentes des  angles  de  déviation  sont  proportionnelles 
au  rectangle  du  sinus  de  double  latitude  et  au  cosinus 

, , . , . . sin.  a Xcos.  / 

de  longituile;  ce  qui  exige  que  le  quotient  — — 

soit  une  quantité  constante;  >.  est  la  latitude,  / la  lon- 
gitude, et  A l’angle  de  déviation  observé.  Expérimen- 
tons. 

Dans  un  cercle,  dont  la  longitude  était  de  58°  3i’, 
une  bombe,  ayant  un  rayon  de  8 pouces  et  pesant  288 
livres,  a donné 
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I.CS  nombres  de  la  dernière  colonne  de  cette  table  et 
de  deux  autres  que  je  ne  rapporte  pas  ici  présentent 
plus  de  différence  que  ceux  qui  ont  servi  h établir  la 
loi  sur  la  latitude.  M.  Barlow  fait  observer  à ce  sujet  , 
que  les  déviations  étant  beaucoup  plus  petites  que  dans 
le  premier  cas,  une  très-légère  erreur  d’observation  pro- 
duit un  effet  plus  sensible;  car,  lorscpie  l’on  approche 
l’aiguille  plus  près  du  centre  de  la  table,  on  peut  com- 
mettre facilement  une  petite  erreur  en  l’ajustant,  ce  qui 
donne  naissance  à un  plus  grand  désaccord.  Néanmoins, 

M.  Barlow  pense  qu’il  a déterminé  la  loi  sur  la  longi- 
tude, au  moins  par  approximation  suivant  cette  loi  : tant 
que  la  latitude  est  constante,  la  tangente  de  déviation 
est  pi'oportionnelle  au  cosinus  de  longitude,  comme 
nous  l’avons  établi  déjà. 

a 12.  Dans  les  expériences  précédentes,  la  latitude  va- 
riait, tandis  que  la  longitude  restait  constante.  M.  Barlow 
a voulu  aussi  expérimenter,  en  faisant  passer  l’aiguille 
autour  du  boulet  dans  un  cercle  où  ces  deux  quantités 
changeraient  ; mais  il  nous  est  impossible  de  donner 
les  développements  relatifs  aux  recherches  auxquelles 
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il  s’est  livré  pour  détenniner  la  loi  de  l’attraction  par 
rapport  à la  distance  , en  raison  de  leur  étendue. 

De  la  toïncidence  reinarqualile  qui  existe  entre  les 
résultats  observés  et  les  ré.siiltals  calculés,  il  résulte 
clairement  que  la  loi  de  l’attraction,  par  rapport  aux 
distances  , peut  s’établir  ainsi  : que  les  tangentes  des 
angles  de  déviation  sont  réciproquement  proportionnel- 
les aux  cubes  des  distances. 

Comme  les  forces  magnétiques  varient  en  raison  in- 
verse du  carré  de  la  distance,  et  la  tangente  de  dévia- 
tion en  raison  inverse  du  cube  de  cette  même  distance, 
il  s’ensuit  que  le  carré  de  la  tangente  de  déviation  est 
directement  comme  le  cube  de  la  force,  ou  que  la 
tangente  de  déviation  varie  directement  comme  la  puis- 
sance -f  du  pouvoir  de  la  force. 

2 1 3.  On  devait  suppo.ser,  suivant  toutes  les  probabilités, 
que  le  pouvoir  de  l’attraction  devait  suivre  la  loi  directe 
des  masses.  Pour  vérifier  par  l’expérience  cette  loi , 
M.  Barlow  s’est  procuré  un  boulet  massif  de  lo  pou- 
ces, semblable  à celui  dont  il  s’était  servi  dans  l’expé- 
rience de  la  bombe  de  lo  pouces,  et  dont  le  poids  était 
de  128  livres,  c’est-à-dire,  juste  les  du  poids  d’un 
boulet  de  1 5 pouces  ; en  les  soumettant  run  et  l’autre 
à l’expérience,  il  a obtenu 


II. 
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Ija  moyenne  des  premiers  rapports  est  a.3i8  et  celle 
des  seconds  2.9,5g;  et  la  moyenne  des  deux  est  2 . 2«8; 
mais  le  rapport  des  masses  ou  des  cubes  du  diamctie 
est  2.25,  d’où  l'on  voit  que  les  tangentes  des  déviations 
sont  proportionnelles  aux  cubes  des  diamètres,  toutes 
choses  égales  d’ailleurs.  Le  cul)e  des  diamètres  étant 
proportionnel  aux  masses,  on  devait  en  conclure  que  les 
tangentes  de  déviation  étaient  aussi  proportionnelles  aux 
inaLs;  et  telle  est,  en  effet,  la  conclusion  qu’il  on  ti- 
ra lorsqu’il  fit  l’expérience  avec  un  obus  de  10  pouces, 
dont  le  poids  était  de  96  livres,  les  } de  celui  du  der- 
nier boulet  de  la  même  dimension;  mais  M.  Barlow 
fut  très-surpris  de  ne  trouver  aucune  différence  entre 
ces  résultats  et  les  premiers.  En  faisant  une  série  d’ex- 
périences du  même  genre  avec  des  obus  et  des  boulets,  il 
a trouvé,  en  comparant  les  résullats,  qu’ils  s’accordaient 
en  tous  points;  dès  lors  il  lui  parut  évident  que  le  pou- 
voir d’attraction  résidait  tout  entier  a la  surface  et  était 
indépendant  de  la  masse.  M.  Barlow  a fait  encore  des 
expériences  multipliées  avec  des  obus  de  différents  dia- 
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mètres  et  de  différentes  épaisseurs,  et  foutes  lui  ont 
donné  la  même  loi,  savoir  : que  les  tangentes  de  dé- 
viation sont  proportionnelles  aux  cuhes  des  diamètres, 
ou  comme  la  puissance  des  suifaces,  quels  que  soient 
le  poids  et  l’épaisseur.  Mais  la  force  rnagnéti(|ue  étant 
comme  la  surface,  et  la  tangente  de  déviation  comme 
la  puissance  des  suifaces,  il  s’ensuit  que  le  carré  de 
la  tangente  de  déviation  varie  directement  comme  le 
cube  de  la  force,  ou  c[ue  la  tangente  de  déviation  varie 
directement  comme  la  puissance  de  la  force. 

Bien  cpie  le  pouvoir  d’attraction  réside  à la  surface 
et  soit  indépendant  de  la  masse,  cette  loi  a néanmoins 
des  limites,  puisque  M.  Barlow  a reconnu  que  le  fluide 
magnétique  exige  que  le  métal  ait  une  certaine  épais- 
seur excédant  pour  qu’il  se  dé’.'cloppe  et  agisse  avec 
un  pouvoir  complet,  (’/est  un  exemple  remarquable  de 
l'analogie  qui  existe  entre  les  fluides  électrique  et  ma- 
gnétique. 

§ IX.  Recherches  de  M.  Haldat  sicr  la  force  coercitive 
des  aimants. 

2 1 4-  Bien  que  les  recberches  de  M.  Haldat  sur  la  force 
coercitive  des  aimants  n’aient  conduit  à aucun  principe 
nouveau,  néanmoins  nous  croyons  devoir  en  faire  men- 
tion ici,  pour  montrer  quelques  applications  des  prin- 
cipes connus. 

On  prend  une  lame  de  tôle  d’acier,  destinée  à la  fa- 
brication des  cuirasses , de  2 à 3 décimètres  carrés  de 
surface  et  de  i à 3 millimètres  d’épaisseu  r.  Ap  rès  avoir 
décapé  et  adouci  la  surface  avec  une  lime  ou  du  grès 
fin , l’on  trace  dessus  , avec  l’extrémité  d’un  barreau 
aimanté,  des  figures  quelconques;  si  l’on  répand  sur  la 
surface  une  couche  mince,  de  limaille  de  fer  et  que  l’ou 
frappe  doucement,  celle-ci  s’arrange  sur  les  figures  de 
manière  à les  rendre  visibles.  Cet  arrangement  a lieu 
d’une  manière  particulière  : les  parcelles  de  fer  qui  se 
trouvent  d’abord  répandues  uniformément  sur  la  sur- 

»3. 
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face  s’accumulent  vers  les  limites  tlu  trait,  on  laissant  à 
nu  l’intervalle  qui  en  marque  l’épaisseur,  de  sorte  quel- 
les se  trouvent  rassemblées  sur  les  lignes  qui  séparent 
les  parties  aimantées  de  celles  qui  sont  neutres.  Ces 
figures  ont  donc  de  la  ressemblance  avec  celles  que  l’on 
forme  à la  surface  de  lames  de  bois,  de  verre,  etc.,  au- 
dessous  desquelles  on  place  un  aimant.  M.  lîaldat  a 
observé  que  cette  ressemblance  se  montre  jusque  dans 
les  plus  petits  détails.  Ainsi,  sur  les  lames  de  bois,  de 
veri^  et  autres,  les  parcelles  de  limaille  se  réunissent 
vers  les  parties  où  le  magnétisme  est  le  plus  intense  et 
s’y  arrangent  en  pinceaux  et  en  rayons  : ces  effets  se 
montrent  également  sur  les  plaques  de  tôle. 

Le  magnétisme  qui  est  ainsi  développé  dans  ces  pla- 
ques, par  une  simple  friction  ou  même  par  rapproche 
d’un  barreau,  persévère  pendant  plusieurs  mois;  mais 
il  disparaît  aussitôt  qu’on  élève  leur  température  jus- 
qu’au jaune  paille. 

M.  Haldat  ii’a  pu  détruire  les  figures  magnétiques 
par  l’action  du  pôle  opposé  à celui  dont  il  s’était  servi 
pour  les  tracer,  mais  il  a employé  avec  succès  un  autre 
procédé,  qui  mérite  d’être  signalé,  lequel  consiste  h 
exciter  dans  les  lames  des  vibrations  réitérées  et  violen- 
tes : à cet  effet  il  place  la  lame  aimantée  sur  un  madrier, 
et  la  frappe  à coups  précipités  avec  un  petit  madlet 
de  bois;  deux  minutes  suffisent  pour  opérer  la  désaiman- 
tation. De  faibles  vibrations,  telles  que  celles  qui  ser- 
vent à produire  les  figures  acoustiques  découvertes  par 
Chladni  et  Savait,  sont  inefficaces. 

2 1 5.  M.  Haldat  a remarqué  que  tous  les  corps  durs  peu- 
vent au  moyen  du  frottement,  aider  à la  décomposition 
du  fluide  magnétique  dans  le  fer  doux , si  l’on  favorise 
leur  action  par  l’influence  combinée  d’aimants  qui,  seuls, 
seraient  incapables  de  la  produire.  On  -prend  des  fils 
de  fer  non  recuits,  d’un  décimètre  de  long  et  d’un  mil- 
limètre de  diamètre,  que  l’on  place  horizontalement  en- 
tre deux  barreaux  opposés  par  leurs  pôles  contraires,  et 
à une  distance  telle  qu’ils  ne  puissent  être  aimantés; 
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ces  fils  acquièrent  la  polarité  dès  qu’on  les  frotte  avec 
des  corps  durs  dans  la  direction  des  barreaux.  Si  l’on 
retourne  ces  mêmes  fils  et  qu’on  exerce  de  nouveau  le 
frottement,  on  détruit  la  polarité  pour  leur  en  donner 
une  autre  en  sens  inverse. 

Nous  savons  que  M.  Gay-Lussac  a fait  voir  que  l’on 
peut  rendre  magnétique  le  fer  doux  au  moyen  de  la 
torsion.  Cette  action  mécanique  produit  le  même  effet 
dans  le  fer  qui  est  sous  l’influence  du  magnétisme  ter- 
restre, que  le  frottement  sur  les  fils  de  fer  qui  sont  ai- 
mantés par  influence.  M.  Haldat  a fait  voir,  comme  on 
devait  s’y  attendre,  qu’en  détordant  un  fil  de  fer  doux 
qui  a été  aimanté  par  la  torsion , on  lui  enlève  sa 
polarité. 

Tous  ces  faits  s’expli(|uent  parfaitement  par  les  prin- 
cipes connus , et  nous  ne  nous  y arrêterons  pas  da- 
vantage. 

§ X.  Observations  sur  la  distribution  du  magné- 
tisme dans  les  aimants.,  et  sur  la  force  coerci- 
tive. 

1 1 6.  M.Nobili  a fait  dernièremenlquelques  expériences 
pour  tâcher  de  découvrir  de  quelle  manière  la  distri- 
bution du  magnétisme  s’opère  dans  l’intérieur  des  ai- 
mants; il  a voulu  voir,  entre  autres , jusqu’à  quel  point 
on  pouvait  considérer  un  cylindre  aimanté  comme  for- 
mant un  faisceau  d’aiguilles  très- fines  de  même  lon- 
gueur, toutes  aimantées  par  le  même  côté;  il  a pensé 
qu’un  semblable  faisceau  d’aiguilles  devait  se  désai- 
manter presque  entièrement.  Pour  s’assurer  de  ce  fait , il 
a suivi  la  même  marche  que  Coulomb.  Il  prit  une  cin- 
quantaine d’aiguilles,  dont  il  fit  un  petit  paquet,  qu’il 
aimanta  ensuite  avec  le  pôle  d’un  gros  aimant;  il  défit 
ensuite  le  paquet  pour  déterminer  la  force  magnétique 
de  chaque  aiguille;  il  les  trouva  toutes  fortement  ai- 
mantées dans  le  même  sens  ; puis  il  reforma  le  faisceau 
en  maintenant  le  contact  des  aiguilles  aussi  parfait  que 
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possible  avec  un  fil  enroulé  au  tour.  Deux  heures  après, 
ayant  tlclié  le  p;i([uel , il  observa  de  nouveau  le  magné- 
tisme decbacune  des  aiguilles;  il  en  trouva  un  bon  nom- 
bre qui  avaient  acquis  le  magnétisme  contraire.  Ayant 
répété  rexpéricncc  sur  un  autre  pacjuet  d'aiguilles,  mais  > 
au  lieu  d’attendre  deux  heures  pour  l’ouvrir,  il  le  défit 
une  demi-heure  ajnès,  un  ceitain  nombre  d’aiguilles 
avaient  déjà  perdu  tout  le  magnétisme  qu'on  leur  avait 
communiqué.  Toutes  ces  observations  avaient  été  faites 
par  Coulomb  avant  M.  Nobili  (^2ü3). 

Ces  faits  prouvent  que  les  aiguilles  ne  restent  pas 
toutes  aimantées  au  même  degré;  que  les  plus  fortes 
désaimantent  d’abord  les  plus  faibles,  <pii  prennent  en- 
suite le  magnétisme  contraire,  et  <]ue  si  elles  avaient 
reçu  toutes,  dès  le  principe,  le  même  degré  d’aimanta- 
tion, la  vertu  magnéiique  se  serait  bien  vite  éteinte  dans 
tout  le  système,  M.  îsobili  pense,  d’après  cela,  t[ue  l’on 
ne  doit  pas  considérer  un  barreau  aimanté  comme  for- 
mant un  faisceau  d’aiguilles  très  • fines  de  même  lon- 
geur,  aimantées  toutes  du  même  côté. 

11  est  parti  de  la  disposition  en  échelons  des  bar- 
reaux dans  les  faisceaux  artificiels,  pour  indiquer  coin- 
inent  il  conçoit  la  distribution  du  magnétisme.  Suivant 
cet  arrangement,  la  barre  centrale  dépasse  les  barres 
latérales  qui  sont  placées  ensuite  en  échelons.  1-e  barix'au 
du  ccnti-e,  non  seulement  conserve  son  magnétisme, 
mais  acquiert  encore  un  plus  grand  degré  de  force  que 
par  tout  autre  arrangement.  M.  Nobili  suppose  (pu;  l'in- 
térieur du  barreau  est  divisé  en  autant  de  couches 
concentriques  , et  que  le  magnétisme  sur  ces  couebes 
diminue  lapidement  du  dehors  au  dedans.  Il  cite,  à 
l’appui  de  sa  manière  de  voir,  le  fait  suivant  ; si  l’on 
veut  concentrer  dans  les  aimants  artificiels,  formés 
de  barreaux  en  échelons,  la  plus  grande  force  magné- 
tique sur  les  bases  latérales,  il  faut  intervertir  l’ordre 
des  échelons,. retirer  en  arrière  la  base  centrale,  et  pous- 
ser en  avant  celles  qui  sont  latérales.  Pour  indiquer 
comment  il  peut  se  faire  que  cette  division  eu  couches 
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concentriques  s’opère,  il  explique  ce  qu’il  entend  par 
force  coercitive. 

On  considère  comme  telle,  la  résistance  qu’opposent 
les  métaux  magnétiques  à leur  aimantation  et  à leur 
désaimantation.  L’acier  non  trempé  se  comporte  comme 
le  fer  doux;  mais  il  n’en  est  pas  de  même  quand  il  est 
trempé.  M.  Nobili  prétend  que  la  trempe  n’est  pas  la 
cause  immédiate  de  la  conservation  de  la  vei  tu  magné- 
tique, et  que  les  expériences  précédentes  montrent  que 
la  condition  conservatrice  dépend  du  mode  même  de  la 
distribution  du  magnétisme  dans  les  aimants.  Ou  ne  peut 
admettre,  dit-il,  que  l’aimant  soit  composé  d’un  nombre 
infini  de  fils  élémentaires,  tous  aimantés  au  même  degré, 
quelle  que  .soit  leur  trempe,  puisque  tout  le  .système  se 
désaimanterait  bien  vite;  mais,  si  l’on  suppose  que  les 
éléments  extérieurs  soient  plus  aimantés  que  ceux  de 
l’intérieur,  on  a alors  un  système  capable  de  conserver 
une  dose  de  magnétisme  plus  ou  moins  forte.  Ce  dernier 
fait  a été  établi  dans  les  faisceaux  composés  par  Coulomb 
et  rentre  dans  les  expériences  de  M.  Barlow. 

D’après  cela,  suivant  cet  liabile  physicien,  la  trempe 
fait  accjuérir  à la  masse  un  état  tel , que  les  molécules 
extérieures,  refroidies  plus  rapidement  que  celles  de 
rintérieur,  se  rapprochent  plus  que  ne  peuvent  le  faire 
celles-ci.  L’acier  trempé  possède  donc  une  croûte  dont 
la  densité  et  d’autres  propriétés  propres  à la  constitution 
sont  d'autant  plus  différentes  des  couches  internes  que 
le  refroidissement  a été  plus  rapide.  Le  magnétisme  se 
conserverait  donc  dans  l’acier  trempé,  non  parce  qu’il 
existe  une  force  coercitive  telle  que  les  physiciens  l’ont 
admise  ju.squ’ici , mais  bien  parce  que  le  magnétisme  s’y 
distribue  inégalement,  en  plus  grande  quantité  à l’ex- 
térieur qu’à  l’intérieur.  Il  part  de  ce  principe  pour  ex- 
pliquer comment  il  se  fait  que  le  fer  doux,  quand  il  a 
été  battu  sous  le  marteau  ou  passé  à la  filière,  acquiert 
la  propriété  de  conserver  une  petite  quantité  de  magné- 
tisme. Les  coups  de  marteau  et  la  filière  rendent  les  par- 
ties extérieures  plus  compactes  que  celles  de  l’intérieur. 
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Par  le  même  motif,  pour  la  même  trempe  et  la  meme 
quantité  d’acier,  les  petites  barres  prendront,  h propor- 
tion, plus  de  magnétisme  que  les  grosses  barres.  L’ex- 
périence suivante  tend  effectivement  à prouver  que  le 
magnétisme  augmente  davantage  en  proportion  du  de- 
gré de  la  trempe  que  de  la  masse  du  corps  magnétique. 
M.  Nobili  a fait  construire  avec  le  même  acier  deux 
cylindres  de  même  longueur  et  de  même  diamètre,  l’un 
massif,  et  l’autre  percé  au  milieu  de  part  en  part  sui- 
vant son  axe;  le  poids  du  premier  était  de  28  grammes 
et  demi,  celui  du  second  de  16.  Ces  deux  cylindres  fu- 
rent trempés  de  la  même  manière,  et  aimantés  à sa- 
turation ; l’un  et  l’autre,  placés  à la  même  distance 
d’une  aiguille  de  boussole,  donnèrent  les  déviations  sui- 
vantes : 

Pour  le  cylindre  massif,  9 degrés  et  demi. 

Pour  le  cylindre  foré,  19. 

La  différence  est,  comme  on  voit,  très-grande,  et 
cependant  le  cylindre  massif  est  d’une  niasse  pre.sque 
double  de  l’autre. 

Suivant  la  manière  de  voir  do  M.  T^obili,  le  cylindre 
foré  étant  trempé  en  même  temps  en  deliorseten  dedans, 
s’est  recouvert  des  doux  côtés  de  celte  croûte,  qui  devient 
la  puissance  conservatrice  du  magnétisme,  dès  l’instant 
qu’il  peut  en  recevoir  une  plus  grande  dose  qui  ne  tou- 
che pas  aux  parties  internes.  M.  Nobili  avoue  néanmoins 
qu’il  règne  encore  une  si  grande  obscurité  sur  ce  qui 
se  passe  dans  l’intérieur  des  aimants,  qu’il  n’a  publié 
son  opinion  qu’avec  une  certaine  réserve.  Quoi  qu’il  en 
soit , les  faits  sur  lesquels  il  l’appuie  sont  assez  im- 
portants pour  que  nous  ayons  cru  devoir  les  mention- 
ner ici. 


Digitized  by  Google 


CHAPITRE  VI. 


DE  L’INFLUENCE  DE  LA  CHALEUR  SUR  LES  PRO- 
PRIÉTÉS MAGNÉTIQUES  DU  FER,  DE  L’ACIER  ET 
DES  AIMANTS. 


§ üex  propriétés  magnétiquej  du  fer  et  de  l'acier 
incandescents. 

217.  Newton,  dans  son  optique,  a avance  que  le 
fer  rouge  ne  jouit  pas  de  la  propriété  magnétique.  Le 
P.  Rirclier  (i),  au  contraire , assure  que  l’aimant  attire  le 
fer  rouge  aussi  bien  que  le  fer  froid.  Des  résultats  aussi 
contradictoires  ont  dû  attirer  l’attention  des  physiciens. 
Déjà  Cavallo  (2)  avait  remarqtié  qu’ils  provenaient  d’ob- 
servations faites  à différents  degrés  de  température.  11 
annonça  seulement  que  le  fer,  à la  température  rouge, 
avait  un  pouvoir  plus  grand  sur  l’aimant  que  lorsqu’il 
était  froid,  et  moindre  au  rouge  blanc. 

M.  Scoresby  avait  fait  la  même  observation.  M.  Bar- 
low  a repris  ses  expériences , et  a trouvé  la  véritable 
cause  des  résultats  contradictoires  obtenus  par  Newton 
et  le  P.  Kircber. 

Les  barreaux  de  fer  qu’il  a soumis  à l’expérience  sont 
des  parallélipipèdes  de  24  pouces  de  long  et  de  i pouce 
j-  de  côté;  placés  dans  le  méridien  magnétique  sous 
l’angle  de  l’inclinaison  magnétique  et  à une  certaine 


(i)  De  Magneti,  fib.  i.Philosop.  transac.,  v.  18,  n”  214. 
(3)  On  Magnétisai,  p.  3ia. 
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distance  d’une  boussole,  ils  ont  donné  les  résultats  sui- 
vants à la  température  ordinaire. 

Pouvoir  Pouvoir 

inagnviique.  inaj'uelitjue. 

Fer  malléable loo  Acier  (shcar)  trempé.  ..  . 53 

Acier  fond»  non  trent|n'..  7/,  Acier  ( blistcrcd  ) trempé..  53 

Arier(blistercd;nontrempé  67  Acier  fondu  trempé 49 

Acier  (shearj  non  trempé.  G6  Fer  fond» 48 

Nous  voyons  rjue  plus  l’acier  est  doux,  plus  son  pou- 
voir magnétique  est  grand.  M.  Barlow  voulut  détermi- 
ner à quel  degré  de  chaleur  l’action  magnétique  de  ces 
différents  métaux  se  rapproche  l’une  de  l’autre:  il  a fait 
chauffer  au  rouge  blanc  des  barres  de  fer,  d’acier,  etc., 
d’égales  dimensions,  et  les  a placées  comme  dans  l’ex- 
périence ci-dessus.  La  fonte  de  fer,  tjui  avait  le  pouvoir  le 
plus  faible  à la  température  ordinaire,  excéda  le  pouvoir 
des  autres  au  rouge  blanc.  Le  fer  malléable,  qui  avait 
le  pouvoir  le  plus  fort,  devint  le  plus  faible  quand  il  fut 
chaud,  et  il  finit  par  n’exereer  aucune  action  sur  l’ai- 
guille, quand  on  l’eut  chauffé  au  blanc. 

Cette  action,  au  contraire,  est  très-intense  à la  cha- 
leur rouge  de  sang.  Il  existe,  en  outre,  une  température 
intermédiaire  où  elle  s’exeice  en  sens  contraire;  c’est- 
à-dire  que  si  l’on  place  l’aiguille  et  le  barreau  de  ma- 
nière que  l’extrémité  nord  de  l’aiguille  soit  attirée  par 
le  fer  à froid,  ce  sera  l’extrémité  sud  que  le  fer  attirera 
lorsqu’on  aura  élevé  sa  température.  On  observe  cet 
effet  quand  le  fer  passe  par  les  nuances  de  rouge  bril- 
lant et  de  chaleur  rouge. 

a 1 8.  Pour  connaître  toutes  les  circonstances  de  ce  phé- 
nomène, M.  Barlow  plaça  l’aiguille  à l’ouest  de  la  barre, 
à environ  4 pouces  au-dessous  de  son  extrémité  supé- 
rieure , et  à 6 pouces  et  demi  environ  de  distance.  A la 
chaleur  blanche,  le  barreau  n’exerça  sur  l’aiguille  aucune 
action  sensible;  à la  chaleur  rouge  de  sang,  l’aiguille 
fut  déviée  de  70"  degrés.  En  soulevant  le  barreau  de 
manière  que  son  extrémité  fût  élevée  de  4 pouces  au- 
de.«sus  du  plan  de  la  boussole,  on  obtint  d’abord  les 
mêmes  résultats  que  ci-dessus;  mais  aussitôt  que  le  bar- 
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rcau,  en  se  refroidissant,  fut  devenu  rouge  de  sang,  l’ac- 
tion fut  très.-intense;  et  à une  lenipéralure  intermédiaire 
entre  les  deux  autres,  il  se  produisit  une  déviation  de 
/l"  et  demi  en  sens  contraire,  lac|iielle  dura  environ  a mi- 
nutes. La  barre  ayant  été  élevée  de  6 pouces,  la  dé- 
viation fut  alors  de  lo”  et  demi,  (|ui  resta  fixe  également 
pendant  a minutes  ; l’aiguille  céda  ensuite  à l’action 
ordinaire  du  fer,  et  fit  un  mouvement  de  8i°  en  sens 
contraire. 

Il  résulte  de  ces  expériences  que  l’action  anomale  du 
barreau  à la  tempéiature  intermédiaire,  entre  le  rouge 
blanc  et  le  rouge  de  sang,  présente  ce  caractère  singu- 
lier, qu’elle  augmente  à mesure  qu’on  élève  le  barreau 
au-dessus  de  l’aiguille,  tandis  qu’à  une  basse  tempéra- 
ture, l’action  d’une  barre  de  fer  dans  les  mêmes  circon- 
stances va  toujours  en  s’affaiblissant. 

Si  l’on  place  la  boussole  à la  hauteur  du  centre  de 
la  barre  cbauffée  jiis(|u’aux  températures  anomales,  il 
suffit  du  plus  léger  déplacement  pour  que  la  déviation 
change  de  valeur  et  de  signe. 

M.  Barlow  a soumis  à l’expérience  deux  barres  en 
font(!  et  en  fer  malléable,  chacune  de  pouces  de  long, 
et  de  I pouce  j de  coté,  ainsi  (|ue  deux  autres  barres 
lie  même  nature  et  de  même  dimension  , qui  furent 
constannnent  maintenues  à la  température  ordinaire 
pour  servir  d’étalons.  I.a  durée  des  expériences  étai 
d’un  quart  d’heure;  la  chaleur  blanche  était  maintenu 
pendant  3 minutes;  ensuite  les  actions  anomales  se  ma- 
nifestaient et  transportaient  l’aiguille,  suivant  les  cas, 
à i5,  20,  3o  et  So'*  de  sa  position  naturelle.  Deux  mi- 
nutes après,  on  commençait  à observer  les  effets  de  l’at- 
traction ordinaire  du  fer;  quelquefois  cette  attraction 
atteignait  subitement  son  maximum;  dans  d’autres  elle 
augmentait  graduellement. 

Ou  peut  consulter  le  tableau  des  expériences  dans  le 
mémoire  de  M.  Barlow  ( i ). 


(i)  Philusop.  transac.,  année  i8aa,p.  ia4. 
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On  y voit  que  l’attraction  négative  était  la  plus  forte 
là  où  l’attraction  naturelle  était  la  moindre,  c’est-à-dire 
à l’opposé  du  milieu  de  la  barre  ou  dans  le  plan  de  non 
attraction. 

M.  Barlow  a fait  aussi  une  expérience  avec  un  boulet 
de  24  ; mais  la  cbalcur  était  trop  intense  pour  qu’on 
pût  regarder  les  observations  comme  très-certaines.  Il 
U donné  néanmoins  les  nombres  suivants  : 

Attraction  froide 1 3“  3o' 

Chaleur  rouge — 3°  3o' 

Chaleur  à blanc 0“  o' 

Rouge  de  sang + 19"  3o' 

Des  barres  de  cuivre,  d’une  dimension  plutôt  plus" 
grande  que  moindre , ont  été  chauffées  au  plus  haut 
degré  de  chaleur  que  le  métal  pouvait  supporter.  En  les 
approchant  de  l’aiguille,  on  n’a  pu  reconnaître  sur  elles 
aucune  action  appréciable.  D’après  cela,  ou  ne  peut  ad- 
mettre que  la  chaleur,  dans  les  expériences  de  M.  Bar- 
low, agisse  indépendamment  du  fer  auquel  elle  était 
appliquée. 

M.  Barlow,  pour  expliquer  les  anomalies  qu’il  a ob- 
servées, suppose  que,  pendant  le  refroidissement  des 
barreaux , les  extrémités  où  ce  refroidissement  est  plus 
rapide  deviennent  magnétiques  avant  tout  le  reste  du 
métal,  et  qu’il  en  résulte  un  genre  d’action  assez  complexe. 
Il  avoue  néanmoins  que  cette  supposition  n’explique 
pas,  d’une  manière  suffisante,  tous  les  phénomènes  ob- 
servés. 

219.  M.  Kupffer  a donné  l’explication  suivante  des  ac- 
tions anomales  du  fer  incandescent.  Dans  les  barreaux  fai- 
blement aimantés,  les  points  d’indifférence  sont  fort  rap- 
prochés des  extrémités  ; or,  dans  l’expérience  de  M.  Bar- 
low, le  magnétisme  communiqué  au  fer  doux  par  l’action 
de  la  terre , étant  nul  au  rouge  hrillant  et  atteignant 
son  maximum  au  rouge  sombre,  U se  forme  probable- 
ment un  point  d’indifférence  à chaque  extrémité  du  bar- 
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reau.  Si  cela  est,  pour  peu  qu’on  éloigne  l’aiguille  sus- 
pendue de  ces  extrémités,  on  tombe  sur  des  points  qui 
sont  situés  au-delà  du  point  d’indifférence,  et  qui  pos- 
sèdent un  magnétisme  opposé  à celui  de  l'extrémité 
même.  A la  première  époque  du  refroidissement,  le  ma- 
gnétisme opposé  à celui  de  l’extrémité  doit  même  aug- 
menter jusqu’à  un  certain  point,  d’autant  plus  que  l’on 
se  rapproche  davantage  du  milieu  du  barreau;  mais  à 
mesure  que  la  force  du  barreau  augmente,  le  point  d’in- 
différence se  rapproche  du  milieu,  et  tout  rentre  dans 
l’ordre  des  phénomènes  ordinaires. 

§ II.  De  l'influence  de  la  température  sur  la  distri- 
bution des  aimants. 

220.  La  question  de  l’influence  de  la  chaleur  sur  la  dis- 
tribution du  magnétisme  libre  dans  les  aiguilles  et  bar- 
reaux aimantés  est  tellement  importante  pour  la  physique 
terrestre,  que  plusieurs  physiciens  en  ont  fait  l’objet  de 
recherches  suivies. 

Coulomb  est  le  premier  physicien  qui  se  soit  occupé 
de  cette  question  (i).  Il  prit  un  liarreau  de  fer  d’acier, 
connu  dans  les  arts  sous  le  nom  d’acier  aux  sept  étoiles, 
de  iGumilliiu.  de  longueur,  i4  de  largeur,  et  du  poids 
de  82  grammes.  Ce  barreau  fut  chauffé  cerise  clair  et 
refroidi  lentement  dans  l’air  pour  qu’il  ne  prît  aucune 
trempe;  il  fut  aimanté  ensuite  à saturation,  la  tempéra- 
ture, de  l’air  étant  à 12“;  puis  on  compta  le  temps  né- 
cessaire pour  faire  10  oscillations;  on  éleva  de  nouveau 
la  température,  et  après  le  refroidissement  on  mesura 
de  nouveau  le  temps  employé  pour  faire  le  même  nom- 
bre d’oscillations.  Voici  le  résultat  des  expériences  ; 


(i)  Biot,  Traité  de  Physique,  t.  m,  p.  loC. 
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I™  SÉEIE. 


TEMPKRATCRIi. 

TEMPS  DE  10  oser.  [.STKINS, 

12 

40.  

80 

211 

147 

:mo 

510 

080 

irrS'grand. 

On  retrouve  ce  principe  général,  qui  a déjà  été  établi, 
que  rintensité  magnéti(|ue  du  barreau  diminue  à mesure 
que  l’on  élève  la  température. 

Pour  déterminer  la  température  communiquée  suc- 
cessivement au  barreau,  Coulomb  employait  une  mé- 
thode (|ui  exigeait  qu’on  le  plongeât  chaud  dans  de 
l’eau  à J a”.  Il  a montré  que  dans  cette  opération  l’acier 
ne  prenait  de  la  trempe  que  vers  ySo".  Ainsi,  dans  un 
barreau  échaulfé  jusqu’à  ^oo°  cl  refroidi  à la  manière 
indiquée,  si  on  l’aimante  de  nouveau  à saturation,  il 
reprend  exactement  la  meme  force  directrice  que  dans 
son  état  parfait  de  recuit. 

Les  expériences  suivantes  montrent  que  c’est  vers  ■^oo° 
que  l’effet  de  la  trempe  commence  à sc  faire  sentir  sur 
le  magnétisme  du  barreau. 


2*  SÉRIE. 
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La  trempe  a presque  doublé  à 900°  la  force  du  ma- 
gnétisme que  le  barreau  peut  prendre,  puisque  les  durées 
de  10  oscillations  ont  varié  de  g3  à 63,  et  que  les  forces 
magnétiques  sont  en  raison  inverse  du  carré  des  temps. 

En  augmentant  la  trempe,  les  accroissements  de  la 
force  magnétique  sont  peu  sensibles. 

Dans  les  expériences  précédentes,  le  barreau  avait 
reçu  la  trempe  la  plus  dure.  Si  on  le  ramène  successi- 
vement à l’état  de  recuit,  et  que  l’on  aimante  chaque 
fois,  on  a 


3*  SÉIUK. 


TIÎMPÈRATIIRE. 

TEMP.S  HE  10  OSCILLATIONS 
tlu  barreau,  tcm|>eiaiure  à 

12 

80. . 

2Ii  couletir  bleue..  . - . 

410  couleur  d’enu  .... 

En  comparant  ces  résultats  à ceux  de  la  série,  on 
voit  que  l’élévation  progressive  de  la  température  altère 
beaucoup  plus  le  magnétisme  du  barreau,  lorsqu’il  a été 
d’abord  trempé  vers  900°,  et  qu’on  le  refroidit  lente- 
ment, que  lorsqu’il  a été  d’abord  mis  dans  l’état  de 
recuit. 

Dans  l’état  de  recuit,  tant  que  le  barreau  n’est  exposé 
qu’à  des  températures  au-dessous  de  5oo°,  nous  avons 
vu  qu’une  nouvelle  aimantation  lui  rend  toute  sa  force 
primitive;  mais  dans  l’état  de  trempe  il  n’en  est  plus  de 
même,  chaque  élévation  de  température  diminue  sensi- 
blement la  force  du  magnétisme  que  le  barreau  peut 
prendre  par  une  aimantation  nouvelle,  comme  on  peut 
le  voir  dans  le  tableau  suivant  : 
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TEMPKRATÜHE  l)ü  RECL'IT. 

TEMPS  DE  10  OSCILL.4TIONS 
a*)rn«  une  nouvelle  aiinsnlaliun. 

12 

214 

410  couleur  (l’eau.  . . 

000  ceiise  clair.  . • . 

Le  baiToaii  atteint  son  niaxiimiin  d’énergie  quand  il 
est  trempé  cerise  clair  vers  900°,  puisqu’il  exécute  scs 
10  oscillations  en  63’;  à partir  de  ce  terme,  la  force  di- 
rectrice diminue  à mesure  que  la  température  du  recuit 
augmente.  A 900°,  il  emploie  le  même  temps  pour  faire 
10  oscillations  que  dans  les  premières  expériences;  ce 
qui  devait  arriver,  puisqu’il  est  ramené  au  même  état  de 
recuit  parfait  où  on  l’avait  pris. 

Tous  les  barreaux  employés  par  C’oulomb  avaient  une 
longueur  égale  au  plus  à 3ofois  leur  épais.«eur;  les  l’é- 
sultats  ont  toujours  été  semblables.  Mais  il  n’en  e.st  plus 
de  même  quand  ils  sont  plus  longs. 

Pour  le  prouver,  il  prit  un  fil  d’aciei'  très-pur,  ayant 
3a6  millini.  de  longueur,  et  4 millim.  de  diamètre;  il  le 
trempa  à 8ao°,  l’aimatita  à saturation  et  détermina  sa 
force  directrice.  H répéta  la  même  opération  en  le  fai- 
sant recuire  à différentes  températures,  et  obtint  les  ré- 
sultats suivants  : 


TEMPKIUTURE  DU  BECUIT. 

TEMPS  DE  lu  OSCILLATIONS. 

12° 

320  presque  couleur  d’eau. 

4&0  roug*  sombre.  . . 

330  rouge  moins  sombre.  . 

900  cerise  clair.  • . . 
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La  trempe  roide  donne  la  plus  faible  force  directrice, 
comme  nous  l’avons  déjà  vu  dans  les  expériences  pré- 
cédentes. Le  maximum  d’effet  a lieu  lorsque  le  fil  est 
recuit  jusqu’à  45o°.  Ce  résultat  est  général  pour  les  fils  et 
, les  lames  dont  la  longueur  est  très-grande  relativement 
à la  grosseur. 

Dans  les  barreaux  dont  la  longueur  n’excède  pas  3o 
fois  le  diamètre,  il  n’existe  jamais  qu’un  seul  centre  ma- 
gnétique qui  est  au  milieu  ; mais  lorsque  le  rapport  entre 
la  longueur  et  le  diamètre  est  plus  considérable,  l’ai- 
mantation produit  toujours  trois  centres,  un  au  milieu, 
et  les  deux  autres  à égales  distances  des  extrémités. 

Coulomb  a trouvé  que  les  distances  de  ces  centres  aux 
extrémités  de  la  lame  varient  avec  la  trempe  et  le  recuit. 
Voici  les  observations  qu’il  a faites  sur  le  fil  de  3a6  mil- 
limètres de  longueur  employé  précédemment: 


TEMPS  DE  10  OSCILLATIONS. 

DISTANC 

:ES  ad  MlUED 

DD  FIL. 

centre. 

2*  centre  ou 
milieu. 

centre. 

98 

0 

43 

0 

Al 

....  0 

0 . . . 

A mesure  que  le  recuit  a augmenté,  les  deux  centres 
se  sont  rapprochés,  et  ils  se  sont  réunis  au  recuit  cerise; 
après  cela , chaque  moitié  n’a  plus  possédé  qu’un  seul 
magnétisme.  Ce  dernier  résultat  est  important  à con- 
naître, quand  on  construit  des  aiguilles  de  boussole. 

22  1.  Coulomb,  dans  ses  expériences,  s’est  appliqué  à 
déterminer  seulement  la  résultante  des  effets  produits 
par  la  chaleur  sur  le  magnétisme  libre  des  barreaux, 
puisqu’il  s’est  borné  à les  faire  osciller  après  leur  prépa- 
ie 94 
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ration,  en  vertu  de  l’action  de  la  terre,  pour  savoir  s’ils 
avaient  gagné  ou  perdu  de  leur  magnétisme. 

M.  Kupffer  a envisagé  la  question  sous  un  autre  point 
de  vue;  il  a déterminé  la  quantité  de  magnétisme  libre 
en  différents  points  d’un  barreau,  quand  on  fait  varier, 
sa  température.  Pour  savoir  si  la  perte  était  uniforme 
sur  toute  la  longueur,  il  prit  un  parallélipipède  en  acier 
trempé  de  5o3  inillim.  de  long,  de  i5  ÿ de  longueur  et 
de  5 millim.  d’épaisseur,  qu’il  aimanta  à saturation; 
il  le  fit  chauffer,  le  laissa  refroidir  lentement,  et  le  sou- 
mit ensuite  à l’expérience. 

Il  le  plaça  verticalement,  à la  manière  de  Coulomb, 
à diverses  hauteurs,  vis-à-vis  d’une  petite  aiguille  ai- 
mantée, librement  suspendue  à un  fil  simple  de  cocon, 
et  compta  combien  elle  mettait  de  temps  pour  exécuter 
5o  oscillations,  dans  les  diverses  positions  du  barreau. 
On  trouvera  dans  le  tableau  ci-joint  les  résultats  obtenus 
dans  quatre  séries  d’expériences  : 
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DISTANCE 
du  point  tîtuê 
sur  le 
prolongement 
de  la  petite 
aiguille  au 
pdle  boréal. 


DCHÉE 

de 

100  oscUl. 


FORCE 

magnétique 

correspon* 

dante. 


distance 

de  l'extrémité 
du  barreau 
au  centre  de 
l’aiguille. 


DCRÉE 

de 

100  oseill. 


FORCE 

magnétique 

correspon* 

daule. 


166,6  .. 
HO.  6 .. 

130.6  .. 

116.6  .. 
96.6  .. 

76.5 

66.6  .. 

56.5  .. 

46.5  .. 

36.6  .. 
16.5  .. 

0.6  .. 


260 

243  ... 
228  ... 
202  ... 
181  ... 
105  ... 
. 159  ... 
. 154  ... 
161  ... 
. 150  ... 
. 154  ... 
. 169  ... 


..  0,6569 
..  0,6426 
. . Ü.7374 
..  0.0t65 
..  1,1862 
..  M311 
..  1.5441 
..  I.6ÔI8 
..  i,7lor> 
..  1,7430 
..  1,6518 
..  1,3657 


TaOlSIXUB  TABLIÂU. 


197  .. 
187  .. 
177  .. 
167  .. 
157  .. 
147  .. 
137  .. 
127  .. 
117  .. 
107  .. 
97  .. 


427  . 
409  . 
390  . 
370  . 
360  . 
329  l/a 
, 309  , 
288 
266 
. 243 
221 

, 198  . 
174 


Le  même  barreau  chauffé  jusqu’à  80^  et 
remis  en  exp.  après  le  refroidissement. 


..  0,1777 
..  0,1975 
..  0.2213 
..  0,2505 
. . 0,2849 
..  0,3267 
..  0,3773 
. . 0. 4406 
..  0,r>237 
..  0,63:i0 
..  0,7773 
..  Ü.97H7 
..  1,2796 


OXCXIKME  TABLKAC. 


156.5 

136.6 
116,5 

90.6 

76.6 
66.5 


291 

260 

229 

2l>8 

191 

180 


O, 4376 
0. 5765 
0, 7280 
0.  8897 
1,0559 
1,1920 


Le  barreau  fut  place  lionsniitalement,  sur 
son  épaisseur,  dans  le  méridien  magnétique, 
B une  certaine  distance  d'une  aiguille  qui 
faisait  100  oseill.  en  400  ",  en  vertu  de  la 
force  terrestre. 


Le  barreau  cliauffé  jusqu'à  la  tempéra 
ture  de  l'eau  bouillante,  et  remis  eu  expé 
rience  après  le  refroidissement. 


QOArllàMt  TAILXAV. 

107  ... 

...  483  ... 

..  0.1298 

177  ... 

...  446  ... 

..  0,1595 

167  ... 

...  406  ... 

..  0,2010 

137  ... 

...  365  ... 

..  0,2586 

117  ... 

...  320  ... 

..  0,3400 

97  ... 

...  273  ... 

..  0,4051 

77  ... 

...  224  ... 

..  0.7.556 

67  ... 

...  198  ... 

..  0,9787 

67  .. . 

...  172  ... 

..  1.3104 

47  ... 

...  140  ... 

..  1,8349 

Le  tableau  1 nous  indique  que  le  barreau  qui  avait 
donné  les  résultats  consignés  dans  le  tableau  i payant 
été  refroidi  jusqu’à  80°,  puis  remis  en  expérience  après 
le  refroidissement,  a perdu  beaucoup  de  sa  force  magné- 
tique; que  cette  perte  n’a  pas  été  uniforme  dans  toute  la 
longueur  du  barreau,  puisqu’elle  a été  plus  considérable 
vers  les  extrémités  que  sur  le  milieu  ; ce  dont  on  peut 
s’assurer  en  prenant  les  forces  qui  appartiennent  à deux 
mêmes  points  avant  et  après  le  refroidissement  et  les  divi- 

«4- 
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sant  l’une  par  l’autre,  car  on  voit  que  les  quotients  sont 
d’autant  plus  grands  que  l’on  prend  des  points  plus 
rapprochés  des  extrémités. 

Les  résultats  consignés  dans  les  tableaux  3 et  4 con- 
duisent aux  mêmes  conséquences. 

222.  M.  Kupffer  a cherché  ensuite  les  changementsqui 
s’opèrent  dans  la  force,  magnétique  d’une  aiguille,  quand 
sa  température  est  croissante  et  qu’elle  est  maintenue 
constante  pendant  la  durée  de  chaque  expérience.  Ces 
recherches  intéressent  particulièrement  les  observateurs 
qui  s’occupent  de  la  détermination  de  l’intensité  magné- 
tique du  globe,  à diverses  latitudes.  11  suffit  de  sus- 
pendre l’aiguille  horizontalement  et  de  la  faire  osciller 
dans  des  milieux  où  la  température  est  constante.  L’ai- 
guille que  M.  Kupffer  a employée  était  d’acier  fondu, 
parfaitement  cylindrique,  de  o”  ,o5y  de  longueur  et  du 
poids  de  2®''',395.  Voici  quelques  résultats  de  ses  expé- 
riences ( I ) : 

PREMIF.R  TABLEAU. 


TKMPtRATDRE. 

DURÉE 

(le 

300  oscillations. 

‘ HKÜRE 
de 

l'observation. 

DATE 

de 

l'observation. 

■■M 

gjnim 

mA 

. . . . 7«|  

1 3/i  • 

' ! 

L’intensité  de  la  force  magnétique  d’une  aiguille  di- 
minue à mesure  que  la  température  s’élève  : ce  que 
Coulomb  avait  déjà  observé;  mais  il  ne  l’avait  pas  re- 
marqué pour  des  différences  de  température  aussi  faibles. 


(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys,,  t.  xxx,  p.  ti3. 
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Les  observations  ayant  été  faites  à des  heures  très-diffé- 
rentes de  la  journée,  on  pouvait  attribuer  les  différences 
aux  variations  diurnes.  Pour  se  garantir  de  ces  der- 
nières, M.  Kupffer  a opéré  aux  mêmes  heures. 


DEUXIÈME  TABLEAU. 


HEURE 

de 

TobserTaiioD. 

TlMpéajITUBS» 

NOMBRE 
des  oscilhtious 
comptées. 

DURÉE 

des 

o.scillations 
Cil  secondes. 

DATE 

du 

l'observation. 

9m.  .... 

9 m 

10  

10  m.  ...» 

2 i/a  a.. . 
2 

ano 

....  7 mars. 
....  8 
....  7 

..  + II  i/a  .. 

....  am) 

797  i/i . . 

....  8 
....  7 

ISO 

. . -j-  26 

. . 1 . 3U0 

...  8 

Ces  observations  nous  démontrent  que  les  variations 
diurnes  ne  contribuent  en  rien  à la  diminution  du  ma- 
gnétisme de  l’aiguille,  à mesure  que  sa  température 
s’élève. 

Ces  résultats  nous  mettent  à même  de  déterminer  par 
approximation  le  rapport  qui  existe  entre  la  température 
et  la  durée  des  oscillations;  en  effet  -,  de — 1°  f ^ 10”, 
c’est-.à-dire  dans  l’intervalle  de  ii*ï,  la  durée  de  3oo 
oscillations  a augmenté  de  6'  sur  ygi’  ^ ; de  même,  de 
— 1”  7 à a6°,  c’est-à-dire  dans  un  intervalle  de  27°  f , 
la  durée  du  même  nombre  d’oscillations  a augmenté  de 
i3  7.  En  comparant  ces  deux  rapports,  on  voit  que 
dans  l’intervalle  de  0°  à 3o°R,  chaque  degré  de  chaleur 
augmente  à peu  près  d’une  demi-seconde  la  durée  de 
3oo  oscillations  de  l’aiguille.  Rien  n’est  plus  simple  que 
de  réduire  à la  même  température,  à celle  de  lo"  par 
exemple,  les  observations  précédentes,  qui  expriment  la 
durée  de  3oo  oscillations.  Voici  les  valeurs  obtenues  : 

i"tabl.  778  i,  7784,  778-;-,  777  ^ 778,  778,  777. 
a tabl.  797  i,  797^,  7951,  7961,  79G,  797. 
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aaS.Pourdéferniineria  loi  du  décroissement  des  forces 
magnétiques  à des  températures  plus  élevées  que  3o*, 
M.  Kupffer  a placé  un  barreau  récemment  aimanté,  de 
0,5  de  longueur,  parallèlement  au-dessous  d’une  aiguille 
librement  suspendue,  les  pôles  inverses  en  regard.  Cette 
aiguille,  abandonnée  à elle-même,  exécutait  3oo  oscilla- 
tions en  762'  à i3°R  : en  présence  du  bari-eau,  elle 
n’employait  que  42g . 

Le  barreau  a été  plongé  dans  de  l’eau  contenue  dans 
une  cuvette  de  cuivre  rouge,  dont  la  température  a été 
portée  successivement  jusqu’<à  80°;  on  a compté  chaque 
fois  le  temps  nécessaire  pour  exécuter  3oo  oscillations, 
puis  on  a laissé  refroidir,  et  on  a compté  de  nouveau, 
pour  connaître  les  changements  apportés  dans  la  distri- 
bution du  magnétisme  par  l’effet  du  refroidissement. 


température  du  barreau. 

, 

DUREE  DE  100  OSCILLATIONS. 

13” 

8ü 

31 

13 

11 

Ces  observations  prouvent  encore  que  l’intensité  des 
forces  magnétiques  diminue  avec  la  chaleur,  et  qu’un 
barreau  aimanté  à la  température  de  i3°,  chaulfc  jus- 
qu’à 80”,  puis  refroidi  jusqu’à  i3“,  ne  reprend  plus  son 
premier  état  magnétique,  qui  se  trouve  diminué;  ré- 
sultat que  nous  avions  déjà  observé  précédemment,  et 
qu’il  était  facile  de  prévoir,  puisque  le  barreau,  en  se 
refroidissant  lentement,  perd  de  sa  trempe  et  paj"  suite 
une  portion  de  son  magnétisme  libre. 
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224.  Représentons  par  p l’intensité  de  la  force  magnéti- 
que du  barreau  à 1 3‘,  après  le  refroidissement,  en  prenant 
pour  unité  celle  du  même  barreau  à 1 3°  avant  l’élévation 
de  température,  et  par  q l’intensité  de  la  force  à 80°, 
celle  de  i3  étant  prise  aussi  pour  unité;  si  l’on  divise 
3oo  par  4^9*  qu’on  élève  au  carré,  on  aura  la  force 
qui  a sollicité  l’aiguille  au  coinmencement  de  l’expé- 
rience ; cette  force  se  compose  de  celle  du  barreau  ai- 
manté et  de  la  force  magnétique  de  la  terre  : il  faut  donc 
retrancher  de  ce  nombre  l’expression  de  la  force  ter- 
restre qui  est  égale  au  carré  de  742  étant  la  durée 
de  3oo  oscillations  exécutées  par  l’aiguille  aimantée 
quand  elle  est  abandonnée  à elle-même.  Si  l’on  substitue 
463  à 429’,  on  a la  force  qui  est  restée  au  barreau, 
après  que  sa  tempéi’ature  a été  portée  à 80°.  On  trouve 
que  la  force  exercée  p.ir  le  barreau  à i3  degrés  étant 
représentée  par  i,  ^ = 0,787487,  q = 0,91  1 11771. 
Cet  exemple  suffit  pour  montrer  comment  on  peut  dé- 
terminer la  force  d’aiguilles  aimantées  dont  on  fait  va- 
rier la  température  et  qu’on  laisse  ensuite  refroidir  len- 
tement. Nous  avons  vu  précédemment  que  dans  l'inter- 
valle de  O à 3o*,  la  durée  de  3oc  oscillations  augmente 
de.  o’,5  pour  chaque  degré  de  chaleur;  il  s’agit  actuelle- 
ment  de  déterminer  les  accroissements  de  la  durée  dans 
l’intervalle  de  o à 80°. 

M.  Kupffer  a remarqué  dans  un  tableau  d’observa- 
tions que  nous  ne  rapportons  pas  ici,  que  les  accroisse- 
ments de  la  durée  de  3oo  oscillations  sont  en  raison 
simple  des  accroissements  delà  température;  et  comme 
dans  cet  intervalle  les  accroissements  de  la  durée  sont  à 
peu  près  en  raison  inverse  des  accroissements  des  forces, 
il  en  déduit  la'loi  que  l’intensité  de  la  force  d’un  barreau 
aimanté  diminue  par  la  chaleur,  de  manière  que  ces  dé- 
croissements sont  en  raison  simple  des  accroissements 
de  la  chaleur.  Ainsi  la  durée  de  3oo  oscillations  étant 
de  798’  à i3°,  elle  sera  de  83 1''  à 80". 

Soit  C la  force  exercée  par  le  globe  sur  l’aiguille  os- 
cillante, soit  X le  nombre  de  secondes  que  cette  aiguille' 
emploie  pour  faire  n oscillations  à 1 3°  B,  Soient  F la  force 
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exercée  par  le  barreau  à la  même  température,  x le 
nombre  de  secondes  que  la  même  aiguille  emploie  pour 
faire  n oscillations  à la  température 

M.  KupfFer  a trouvé,  en  donnant  à ^ la  même  dé- 
signation que  ci-dessus. 


Cette  formule  représente  avec  une  grande  exactitude 
les  résultats  de  l’expérience  (1). 

225.  Il  était  intéressant  aussi  d’examiner  les  change- 
ments qui  s’opèrent  dans  la  distribution  du  magnétisme 
d’un  barreau,  lorsque  l’on  échauffe  seulement  une  de  ses 
extrémités.  Pour  observer  ce  phénomène,  on  place  un 
barreau  aimanté  à côté  et  parallèlement  à une  aiguille 
suspendue  horizontalement,  les  pôles  inverses  en  regard. 
L’aiguille  ne  reste  dans  le  méridien  magnétique  qu’au- 
tant  que  son  point  d’indifférence  et  celui  du  barreau  se 
trouvent  sur  la  même  ligne  perpendiculaire  à l’aiguille. 
Quelques  essais  suffisent  pour  trouver  cette  position. 
Pour  peu  que  le  point  d’indifférence  se  rapproche  de 
l’un  des  pôles  de  l’aiguille , quand  on  dérange  le  barreau, 
toujours  dans  la  même  direction,  ce  pôle  se  trouve  re- 
poussé, parce  que  le  pôle  opposé  de  l’aiguille  est  plus 
fortement  attiré  par  le  pôle  correspondant  du  barreau 
qui  s’est  rapproebé,  tandis  que  l’autre  s’est  éloigné. 

Supposons  que  l’on  ait  chauffé  le  pôle  boréal  du  bar- 
reau , le  pôle  austral  de  l’aiguille  qui  était  en  regard  a 
été  aussitôt  attiré;  ce  fait  prouve  que  le  point  d’indiffé- 
rence s’est  éloigné  du  pôle  chauffé,  ou  du  pôle  dont  la 
force  magnétique  a diminué  : ce  qui  est  conforme  à la 

(i)  Annal,  de  Ch.  et  de  Phys.,  t.  xxx,  p.  ia6. 
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loi  de  Coulomb.  I.ÆS  observations  suivantes  prouvent  la 
vérité  de  ce  que  je  viens  d’avancer.  Le  barreau  soumis  à 
l’expérience  avait  o,5  de  longueur.  Il  fut  place  dans  le 
même  plan  horizontal  que  l’aiguille,  et  à peu  près  à égale 
distance  de  ses  extrémités , son  pôle  boréal  situe  vers  le 
pôle  austral  de  l’aiguille,  et  réciproquement;  l’aiguille  se 
trouvait  dans  le  méridien  magnétique.  Chaque  fois  qu’on 
élevait  la  température  de  l’une  de  ses  extrémités,  le  pôle 
de  l’aiguille  qui  se  trouvait  du  côté  de  cette  extrémité 
était  attiré,  et  l’aiguille  s’éloignait  du  méridien  magnéti- 
que d’un  certain  angle.  En  abandonnant  ensuite  le  bar- 
reau au  refroidissement  spontané,  l’aiguille  se  rapprochait 
peu  à peu  de  sa  première  position,  .sans  jamais  y revenir 
entièrement.  Le  barreau  ayant  été  incliné  légèrement,  on 
mit  sa  partie  basse  dans  un  vase  rempli  de  neige,  dont 
on  élevait  successivement  la  température  jusqu’à  5o". 
L’aiguille  soumise  à l’action  seule  de  la  terre  faisait  5o 
oscillations  en  207'.  Voici  les  résultats  observés  : 


TEMPKR.\TÜKE 
de  rextrêmilé  du  barreau. 

büRÉE  DK  ICO  OSCILLATIONS. 
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Il 

Si  l’on  opérait  avec  une  barre  de  fer  doux  forgé,  placée 
parallèlement  à une  aiguille  horizontale,  de  manière  que 
celle-ci  ne  sortît  pas  du  méridien  magnétique,  la  barre 
se  trouvait  aimantée  par  l’action  du  magnétisme  terrestre. 
En  chauffant  le  barreau  à l’une  de  ses  extrémités,  le  pôle 
de  l’aiguille  qui  se  trouvait  de  ce  côté  étaitattiré  au  lieu 
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d’être  repoussé,  comme  dans  le  cas  où  la  barre  était  ai- 
mantée; ainsi  donc,  dans  le  cas  du  fer  doux  aimanté  par 
l’action  de  la  terre,  le  point  d’indifférence  s’est  rapproché 
de  l’extrémité  chauffée,  au  lieu  de  s’en  éloigner  comme 
dans  le  cas  d’un  aimant.  La  force  magnétique  du  fer 
doux  augmente  donc  par  la  chaleur. 

22G.M.Christie(i)  s’est  oc'cupé  aussi  de  la  question  rela- 
tive aux  changements  qu’éprouve  l’intensité  magnétique 
des  barreaux,quaudonfait  varier  leur  température;  mais 
la  méthode  analytique  dont  il  a fait  usage  n’est  pas  aussi 
simple  que  celles  qui  ont  été  employées  par  Coulomb 
et  M.  Kupffer  ; nous  allons  cq>endant  essayer  d’en 
donner  une  idée. 

M.  Christie  est  parti  du  principe  que  les  actions  exer- 
cées par  deux  aimants  sur  un  troisième  librement  sus- 
pendu, peuvent  être  rapportées  à celles  de  deux  centres 
placés  dans  chacun  d’eux,  près  de  leurs  extrémités,  et  que 
pour  chaque  pôle  de  l’un  des  aimants,  les  autres  pôles 
de  l’autre  sont,  l’un  attiré,  et  l’autre  repoussé  par  lui, 
avec  une  énergie  qui  varie  en  raison  inverse  du  carré  des 
distances.  Il  a établi  une  formule  dans  laquelle  se  trou- 
vent l’intensité  des  barreaux  et  les  écarts  de  l’aiguille,  et 
au  moyen  de  laquelle  on  peut  déterminer  les  variations 
de  l’intensité  en  raison  de  la  température. 

Voici  comment  est  dispose  l’appareil  dont  il  a fait 
usage  : 

11  a commencé  par  établir  une  ligne  méridienne  sur 
une  table  soli/lement  établie , et  a placé  dessus  une  bous- 
sole, de  manière  que  l’extrémité  de  l’àiguille  correspondît 
au  zéro  de  l’échelle.  Deux  aimants,  les  pôles  inverses  en 
regard,  furent  mis  au  fond  de  deux  vases  de  terre,  fixés 
aussi  à la  table  avec  des  pièces  de  bois  rectangulaires. 
De  ces  pièces  de  bois  sortaient  de  petites  lames  de  cuivre, 
sur  chacune  desquelles  était  tracée  une  ligne  indiquant 
la  position  de  l’axe  de  l’airnanl.  La  distance  horizontale 


(i)  Philos-  transact.,  i6a5,  i’’*  part. 
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de  l’extrémité  saillante  de  chacune  de  ces  lames  à celle 
de  l’aimant  placé  dans  le  vase  était  de  trois  pouces.  On 
pouvait  donc  déterminer  exactement  la  distance  du 
centre  de  l’aimant  à celui  de  l’aiguille.  Les  lignes  de  re- 
père des  lames  coïncidaient  avec  la  méridienne.  Les  vases 
ayant  été  remplis  d’eau,  les  aimants  durent  prendre  sa 
température,  qui  était  accusée  par  un  thermomètre  dont 
la  boule  reposait  sur  le  pôle  de  l’aimant  qui  était  le 
plus  rapproché  du  centre  de  l’aiguille. 

Après  avoir  déterminé  les  températures,  il  observa, 
dans  la  direction  de  l’ouest,  à quel  point  l’aiguille  était 
maintenue  en  équilibre  par  l’action  simultanée  de  la 
terre  et  des  deux  aimants;  puis,  au  moyen  d’un  aimant 
très-faible  présenté  convenablement,  il  amena  l’aiguille 
jusqu’au  point  d’équilibre  situé  à l’est.  11  employa  le 
même  procédé  pour  l’amener  au  point  sud,  et  nota  en 
même  temps  la  température  de  l’aimant  sud. 

Il  élevait  ou  abaissait  la  température  des  vases  par 
l’addition  d’une  nouvelle  quantité  de  liquide,  et  laissait 
s’écouler  tout  le  temps  convenable  pour  que  les  aimants 
prissent  la  température  de  l’eau. 

Les  températures  étaient  observées  avec  le  thermo- 
mètre de  Fahrenheit. 

Parmi  les  résultats  que  M.  Christie  a obtenus,  nous 
rapporterons  la  série  qui  suit  : 

TABLEAU 


Des  intensités  magnétiques  correspondantes  aux  dif- 
férentes températures  des  aimants. 


TEMPÉRATÜBE 
des  aimtiits. 

DIFFÉBESCE 
de  tompér.  des  obser- 
vations successives. 

INTENSITÉ 

magnétique. 

variation 

de  rintensité  pour 
Falir. 
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La  dernière  colonne  comprend  les  variations  de  l’in- 
tensité magnétique  pour  un  degré  Fahrenheit , de 
à 77°, o5.  D’après  des  considérations  que  je  ne  puis  rap- 
porter ici , M.  Christie  adopte  le  nombre  o,  i 226,  comme 
représentant  la  variation  moyenne  de  l’intensité  des  ai- 
mants dans  le  changement  de  température  de  i degré 
entre  les  limites  indiquées. 

M.  Christie  a reconnu  que  dans  des  aimants  qu’il  a 
soumis  à l’expérience,  et  dont  l’intensité  était  218  à la 
température  de  6o“,  un  changement  de  1”  en  occasio- 
nait  un  de  0,1 23  dans  leur  intensité.  En  supposant  donc 
l’intensité  des  aimants  égale  à i,  chaque  degré  d’accrois- 
sement dans  la  température  produirait  une  diminution 
dans  l’intensité  de  o,ooo564. 

Ce  physicien  fait  observer  que  si  la  même  chose  a 
lieu  pour  tous  les  aimants,  il  devient  indispensable,  dans 
tous  les  cas  où  l’on  veut  déduire  l’intensité  magnétique 
de  la  terre  des  oscillations  d’une  aiguille,  d’opérer  à la 
même  température,  ou  du  moins  de  faire  les  corrections 
nécessitées  par  les  différences  de  température.  Il  ajoute 
qu’il  ne  croit  pas  qu’on  ait  imaginé  avant  lui  de  faire 
cette  correction. 

Il  déduit  aussi  de  plusieurs  expériences  faites  avec  la 
balance  de  Coulomb  les  faits  suivants  ; depuis  la  tem- 
pérature de  — 3°  F.  jusqu’à  celle  de  + 1 27,  l’intensité  des 
aimants  a été  en  diminuant  à mesure  que  l’on  a élevé 
leur  température.  En  abaissant  la  température  avec  le 
sulfure  de  carbone,  dans  le  vide,  l’intensité  a été  en 
croissant,  jusqu’au  point  le  plus  bas  où  la  température 
fut  amenée. 

Pour  une  certaine  augmentation  de  température,  la 
diminution  de  l’intensité  n’est  pas  constante  à tous  les 
degrés  du  thermomètre;  mais  cette  différence  croît  avec 
la  température. 

Partant  de  80°,  à mesure  que  la  température  s’élève, 
l’intensité  décroît  très-rapidement;  de  telle  manière  que 
si  jusqu’à  cette  température  les  différences  des  décrois- 
sements sont  à peu  près  constantes,  au-delà  de  cette 
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température  ces  différences  elles- mêmes  vont  en  aug- 
mentant. 

Au-delà  de  ioo°,  l’aimant  perd  pour  jamais  une  par- 
tie de  sa  puissance. 

Quand  la  température  change,  la  plus  grande  partie 
de  l’effet  qu’exerce  ce  changement  sur  l’intensité  de  l’ai- 
mant a lieu  d’une  manière  instantanée  ; ce  qui  prouve 
que  la  puissance  magnétique  réside  à la  surface.  Ce 
phénomène  est  surtout  remarquable  quand  on  élève 
la  température;  quand  on  l’abaisse  au  contraire,  quoi- 
que le  principal  effet  ait  lieu  d’une  manière  instantanée, 
l’aimant  semble  continuer  pendant  quelque  temps  à ga- 
gner de  la  force. 

Les  effets  produits  par  les  cliangements  de  tempéra- 
ture sur  le  fer  non  polarisé,  sont  précisément  inverses 
de  ceux  qu’ils  produisent  sur  un  aimant.  M.  Christie  a 
observé,  entre  les  limites  de  5o“à  loo”,  qu’une  augmen- 
tation de  température  produisait  une  augmentation  de 
force  dans  la  puissance  magnétique  du  fer.  Ce  fait  lui 
paraît  un  argument  contre  l’hypolhèse  que  l’action  du 
fer  sur  l’aiguille  vienne  de  la  polarité  qui  lui  est  com- 
muniquée par  la  terre. 

Il  m’est  impossible  de  donner  plus  d’étendue  à l’ex- 
posé des  recherches  qui  ont  été  faites  jusqu’ici  pour  dé- 
couvrir les  effets  de  la  chaleur  sur  le  magnétisme  libre 
des  barreaux  aimantés  ; le  plan  que  je  me  suis  trace 
en  commençant  cet  ouvrage  m’impose  l’obligation  de 
ne  pas  entrer  dans  de  plus  grands  développements  à 
cet  égard. 


Digitized  by  Google 


CHAPITRE  VIL 


DE  L’ACTION  DES  AIMANTS  SCR  TOUS  LES  CORPS 
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227.  Avant  Coulomb,  les  physiciens  avaient  fait  de 
vains  efforts  pour  reconnaître  des  traces  de  magnétisme 
dans  tous  les  corps  de  la  nature  : aussi  furent -ils  fort 
étonnés  d’apprendre  qu’en  1802  cet  illustre  physicien  ve- 
nait de  communiquer  à l’Académie  des  Sciences  une  série 
d’expériences  qui  montraient  que  tous  les  corps  jouis- 
saient de  la  propriété  magnétique  à des  degrés  plus  ou 
moins  marqués. 

Pour  observer  le  magnétisme  de  tous  les  corps,  il 
faut  donner  à chacun  d’eux  la  forme  d’un  cylindre  ou 
d’un  petit  barreau  de  7 à 8 millimètres  de  longueur  et 
-J  de  millimètre  d’épaisseur  (pour  les  métaux  cette  épais- 
seur doit  être 3 fois  moindre),  les  suspendre  à un  fil  de 
soie  tel  qu’il  sort  du  cocon,  et  les  placer  entre  les  pôles 
opposés  de  deux  barreaux  aimantés.  Les  barreaux  d’a- 
cier sont  placés  sur  la  même  .ligne,  les  pôles  opposés, 
qui  sont  en  regard,  sont  éloignés  l’un  de  l’autre  de  5 à 
6 millimètres  de  plus  que  la  longueur  de  l’aiguille  qui 
oscille  entre  eux.  Les  petites  aiguilles,  quelle  que  soit 
leur  nature , se  placent  toujours  dans  la  direction  des 
deux  barreaux.  Si  on  les  détourne  de  cette  direction, 
elles  y reviennent  toujours  après  un  certain  nombre  d’os- 
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cillatlons,  dont  le  nombre  est  souvent  de  plus  de  3o  par 
minute.  Le  poids  et  la  figure  des  aiguilles  étant  donnés, 
il  est  facile  de  déterminer  la  force  qui  produit  les  oscil- 
lations. Coulomb  ne  voulut  pas  se  prononcer  sur  la  cause 
du  phénomène  : il  se  demanda  si  elle  était  magnétique, 
ou  si  on  devait  l’attribuer  à la  présence  de  quelques 
particules  de  fer  répandues  indistinctement  dans  tous 
les  corps,  et  qui  ne  pouvaient  être  rendues  sensibles  par 
les  analyses  chimiques. 

Or,  comme  aucuu  corps  n’échappe  à l’action  attrac- 
tive de  forts  barreaux , il  fallait  donc  admettre  que  tous 
les  corps , sans  exception , renfermassent  du  fer. 

Les  aimants  artificiels  dont  il  a fait  usage  étaient 
formés  chacun  de  quatre  barreaux  d’acier  trempés  à 
blanc,  de  36o  niilliinètres  de  longueur  et  de  4 milli- 
mètres d’épaisseur.  Ayant  fait  d’abord  osciller  chaque 
aiguille  hors  de  l’influence  des  aimants,  il  détermina  la 
force  de  torsion  du  fil  par  le  nombre  d’oscillations  qu’elle 
faisait  dans  cette  position;  puis  il  la  fit  osciller  lors- 
qu’elle était  placée  entre  les  pôles  des  aimants,  pour 
avoir  la  force  réunie  de  la  torsion  et  de  la  force  magné- 
tique ; en  retranchant  les  carrés  des  nombres  d’oscilla- 
tion, il  obtenait  seulement  l’action  magnétique. 

Pour  préserver  les  aiguilles  des  agitations  de  l’air. 
Coulomb  employait  une  cloche  de  verre  AA(fig.  94 
percée  par  le  haut,  et  surmontée  d’un  tube  AB,  dont 
l’extrémité  supérieure  était  fermée  par  un  bouchon  de 
liège  qui  pouvait  monter  et  descendre  à volonté.  Ce  bou- 
chon était  traversé  par  une  tige  de  bois  ou  de  métal  à 
laquelle  était  attaché  le  fil  de  cocon,  dont  l’extrémité  in- 
férieure portait  un  anneau  de  papier  très-fin  dans  le- 
quel il  plaçait  la  petite  aiguille.  La  cloche  était  placée 
sur  les  pôles  «,  .f,  des  deux  aimants,  dirigés  sur  la 
même  ligne. 

Les  aiguilles  de  métal  soumises  à l’expérience  avaient 
7 milli.  de  longueur,  et  pesaient  4o  milligrammes.  Hors 
de  l’influence  des  aimants,  elles  faisaient  4o  oscillations 
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en  44  secondes.  Descendues  entre  les  pôles  des  aimants, 
elles  exécutaient  : 

Pour  l’or 4 oscillations  en  aa" 

Pour  l’argent 4 en  ao 

Pour  le  plomb. ...  4 en  i8 

Pour  le  cuivre 4 en  aa 

Pour  l’étain 4 en  19 


Il  en  déduisit  le  rapport  du  moment  de  la  force 
magnétique  de  chacun  de  ces  métaux  par  la  méthode 
que  nous  avons  fuit  connaître  : 


Pour  l’or 

Pour  l’argent. . 
Pour  le  plomb, 
Pour  le  cuivre. 
Pour  l’étain.  . . 


= 3,00. 

= 3,80. 
= 4,97- 

= 3,00. 

= M- 


Ces  résultats  obtenus,  Coulomb  a cherché  à détermi- 
ner la  quantité  de  fer  qui  peut  être  alliée  avec  un  autre 
métal,  lorsque  la  rapidité  des  oscillations  produites  par 
un  seul  barreau  aimanté  sur  une  lame  tirée  de  ce  corps 
est  un  signe  qu’il  renferme  du  fer  en  quantité , cepen- 
dant si  petite,  qu’il  est  difïicile  de  l’apprécier  par  les 
moyens  ordinaires.  Il  expérimenta  d’abord  avec  un  culot 
d’argent,  séparé  par  la  fonte  d’un  culot  de  fer;  le  bar- 
reau aimanté  agissait  sensiblement  sur  cet  argent,  qui, 
dissous  dans  l’acide  nitrique  et  précipité  par  le  prus- 
siate  de  soude,  ne  donna  pas  la  plus  petite  nuance  de 
bleu.  Coulomb  pensa  néanmoins  qu’il  devait  s’y  trouver 
du  fer,  et  employa  le  moyen  suivant  pour  découvrir  le 
rapport  du  fer  à l’argent. 

Il  forma  avec  de  la  cire  trois  cylindres  pesant  chacun 
21  a milligrammes,  et  de  a3  millimètres  de  longueur  : 
dans  le  premier  il  introduisit  en  limaille  de  fer  le  quart 
du  poids  de  la  cire;  dans  le  deuxième,  le  huitième;  et 
dans  le  troisième,  le  seizième.  Les  pôles  des  deux  ai- 
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mants  ayant  été  mis  à loo  millimètres  de  distance  Tua 
de  l’autre,  il  trouva  que 

Le  premier  cylindre  faisait  t\o  oscillations  en  3a" 

Le  deuxième 43" 

Le  troisième  4° 6i" 

Coulomb  chercha  le  rapport  des  forces  accélératrices 
qui  faisaient  osciller  chaque  aiguille,  et  il  en  conclut 
que  l’action  des  pôles  était  proportionnelle  à la  quan- 
tité de  limaille  que  contenaient  les  cylindres  de  même 
longueur  formés  avec  ce  mélange.  De  cette  expérience 
et  d’autres  que  nous  ne  rapportons  pas  ici,  il  en  tira  la 
conséquence  que,  malgré  la  quantité  infiniment  petite 
du  fer,  relativement  à celle  de  l’argent  pur,  ce  fer  était 
tellement  disséminé  dans  l’argent,  que  chaque  atome 
de  la  masse  contenait  une  partie  proportionnelle  de  fer 
que  l’on  pouvait  déterminer  au  moyen  des  oscillations,  et 
qui  ne  pouvait  être  rendue  sensible  parles  réactifs  chimi- 
ques. Ce  célèbre  physicien  a reconnu  en  outre , sans 
donner  des  mesures  exactes,  que  la  plus  grande  partie 
des  matières  animales  et  végétales  paraissent  éprouver 
une  plus  grande  influence  de  la  part  des  barreaux  ma- 
gnétiques , que  les  métaux  purifiés  par  la  méthode 
ordinaire. 

*228.  M.  Biot  s’est  servi  du  procédé  de  Coulomb  pour 
découvrir  de  très-petites  quantités  de  fer  dans  les  miné- 
raux, par  exemple  dans  deux  espèces  de  mica  diffé- 
rentes, l’une  qui  venait  de  Sibérie,  et  l’autre  de  Zinwald 
en  Bohême. 

Ayant  coupé  plusieurs  lames  rectangulaires  de  même 
dimension  , il  les  fit  osciller  chacune  séparément  entre 
deux  forts  barreaux.  La  lame  de  mica  de  Zinwald  exé- 
cuta 12  oscillations  en  55  secondes,  tandis  que  l’autre 
n’en  fit  que  y dans  le  même  temps.  Les  forces  magné- 
tiques étaient  donc  entre  elles  comme  les  carrés  de  ces 
nombres,  c’est-à-dire  comme  i44-49-  considérant 
ces  forces  comme  proportionnelles  aux  quantités  d’oxide 
II.  . a5 
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de  fer  combinées  , le  mica  de  Zinwald  devait  contenir 
20  centièmes  de  cet  oxide , et  l’autre  6,8.  Ce  résultat 
s’accorde  avec  celui  de  l’analyse  cliimi(|ue. 

Ce  procédé  peut  être  employé  avec  avantage  pour 
déterminer  approximativement  la  quantité  de  fer  qui 
est  contenue  dans  un  minéral;  mais  comme  le  nombre 
d’oscillations  dans  le  même  temps  est  queI(|uefois  plus 
considérable  avec  certains  corps  qu’avec  les  lames  de 
mica , bien  que  l’analyse  ne  reconnaisse  pas  dans  ces 
corps  la  présence  du  fer,  on  doit  se  tenir  en  garde 
contre  de  semblables  indications  qui  peuvent  induire  en 
erreur. 

229.  Pour  analyser  les  phénomènes  magnétiques  déve- 
loppés dans  tous  les  corps  par  l’influence  d’aimants  très- 
énergiques,  il  faut  suivre  une  marche  particulière,  qui 
va  nous  montrer  d’autres  effets  que  ceux  qui  ont  été 
découverts  par  Coulomb. 

M.  Haüy  a imaginé  un  procédé  qu’il  a nommé  le 
double  magnétisme,  h l’aide  duquel  il  est  parvenu  à dé- 
couvrir de  petites  quantités  de  fer  dans  les  minéraux.  Ce 
procédé  consiste  à faire  prendre  à une  aiguille  aimantée 
une  direction  perpendiculaire  à celle  qu’elle  a ordinai- 
rement. On  place  pour  cela,  dans  le  plan  horizontal  de 
l’aiguille  et  dans  sa  direction,  un  petit  barreau  aimanté, 
avec  la  condition  que  les  pôles  de  même  nom  soient 
en  regard  : alors,  en  approchant  lentement  le  barreau 
de  l’extrémité  de  l’aiguille,  celle-ci  se  dévie  de  sa  di- 
rection et  finit  par  eu  prendre  une  qui  lui  est  perpen- 
diculaire. Ces  effi'ts  résultent  des  actions  combinées  des 
pôles  du  barreau  et  de  ceux  de  la  terre  sur  le  magné- 
tisme de  l’aiguille.  Dans  cette  position,  il  faut  une  ac- 
tion très-faible  pour  (jue  l’aiguille  pirouette,  c’est-à-dire 
pour  que  son  pôle  austral  vienne  se  placer  vis-à-vis  du 
pôle  boréal  du  barreau. 

Si  l’on  agit  sur  l’aiguille  avec  un  ban-eau  aimanté 
qui  n’est  plus  dans  son  plan,  et  mettant  en  regard  les 
pôles  de  nom  contraire,  elle  ne  change  pas  de  direction 
tant  que  le  point  de  suspension  est  en  dehors  du  bar- 
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reau  et  à une  distance  convenable;  niais  il  n’en  est  plus 
de  même  quand  la  distance  change,  car  elle  tend  con- 
tinuellement à se  placer  perpendiculairement  à la  ligne 
des  pôles.  Tous  ces  effets  peuvent  être  facilement  cal- 
culés, mais  nous  allons  donner  ceux  que  nous  avons 
déduits  de  l’expérience. 

Le  barreau  aimanté  qu’on  a employé  était  formé  de  six 
barreaux  jointifs , de  8 décimètres  de  long  chacun  et  de 
2 centimètres  de  large. 

L’aiguille  a été  placée  à diverses  hauteurs  en  dedans 
et  en  dehors  du  barreau,  et  l’on  a cherché  pour  chacune 
d’elles  la  distance  horizontale  du  point  de  suspension , 
qui  est  toujours  sur  la  ligne  des  pôles,  à l’extrémité  la 
plus  voisine,  pour  que  sa  direction  fût  perpendiculaire 
à cette  ligne.  On  a eu  dans  ce  cas  les  résultats  suivants  : 


DISTANCES  VERTIC.4LES 
du  centre  de  suspension  au  barreau. 

DISTANCES  HORIZONTALES 
du  centre  (le  suspension  à rextréinitéj  pour 
que  l’aiguilte  prenne  la  positioa 
perpendiculaire. 

mill. 

uiül. 

100  , . 

160 

200  

• ; *« 

250  

300  

360  

400  

»...  82 

On  voit  donc  que , lorsque  le  centre  de  suspension 
est  au-dessus  du  barreau,  il  faut,  pour  obtenir  la  posi- 
tion perpendiculaire , augmenter  la  distance  verticale 
et  diminuer  la  distance  horizontale , tandis  que  ces 
distances  augmentent  toutes  deux  quand  le  centre  est 
en  dehors. 

aS. 
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I>e  sens  tle  la  déviation  dépend  de  causes  acciden- 
telles; souvent  un  simple  mouvement  dans  l’appareil  le 
détermine. 

Quand  l’aiguille  est  perpendiculaire  à la  ligne  des 
pôles,  si  l’on  continue  à porter  en  avant  le  centre  de 
suspension,  elle  reprend  sa  direction  primitive,  comme 
on  devait  s’y  attendre. 

En  substituant  à l’aiguille  aimantée  une  aiguille  de 
fer  doux,  on  trouve  des  résultats  absolument  semblables 
à ceux  que  je  viens  d’exposer;  il  n’y  a de  différence 
que  dans  l’intensité  des  phénomènes.  Jusqu’ici  il  n’y  a 
aucun  phénomène  nouveau,  et  tous  les  effets  décrits  peu- 
vent être  déduits  du  calcul. 

Au  lieu  d’une  aiguille  aimantée  ou  de  fer  doux,  opé- 
rons avec  une  petite  cartouche  de  papier  remplie  de 
deutoxide  de  fer,  ou  d’un  mélange  de  deutoxidc  et  de 
tritoxide.  Avec  le  deutoxide,  les  effets  seront  les  mêmes 
qu’avec  l’acier;  mais  il  n’en  sera  plus  ainsi  quand  la 
petite  cartouche  renfermera  un  mélange  de  deutoxide 
et  de  tritoxide,  dans  la  proportion  de  i à 3o. 

Si  l’on  place  le  centre  de  suspension  le  plus  près  pos- 
sible de  l’extrémité  boréale  du  barreau  et  sur  la  licne 
des  pôles,  la  cartouche  se  mettra  immédiatement  dans 
une  direction  perpendiculaire  à cette  ligne,  au  lieu  de 
se  diriger  dans  son  sens,  comme  le  ferait  une  aiguille 
de  fer  doux.  Si  ou  l’écarte  de  cette  direction,  elley  revien- 
dra par  une  suite  d’oscillations,  dont  la  vitesse  dépendra 
de  la  quantité  de  deutoxide.  Il  résulte  de  là,  que  tout 
le  magnétisme  austral  de  la  cartouche  est  situé  sur  la 
partie  (|ui  regarde  le  barreau,  tandis  que  le  magnétisme 
boréal  est  de  l’autre  côté , comme  on  peut  le  voir  en 
promenant  uue  petite  aiguille  aimantée  tout  le  long  de 
la  cartouche.'  Cette  distribution  du  magnétisme  est  im- 
possible dans  le  fer  doux  ou  l’acier  trempé. 

Maintenant,  si  l’on  porte  le  centre  de  suspension  en 
dedans  du  barreau,  la  cartouche  se  dévie  de  la  position 
qu’elle  avait  d’abord , et  tend  à se  mettre  dans  le  sens 
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de  la  ligne  des  pôles;  ainsi  l’effet  est  tout-à-fait  con- 
traire à celui  que  donne  l’aiguille  aimantée  ou  l’aiguille 
de  fer  doux. 


DISTANCES 
verticales  du  centre 
de  suspension  au 
barreau. 

DISTANCES 
horizontales  du 
rentre  de 

suspension  à l’une 
des  extrémités  du 
barreau. 

DÉVIA1IONS 
de  la  cartouche  par 
rapport  à la 
direction 

perpendiculaire  à la 
liyne  des  pôles. 

r>  ,'| 



,o  

A4 

i5  

lo  raill 

ao  ;; 

73 

78 



3o  

84 

5 

5o 

lO  

65 

ao  mill 

73 

20  

77 

3o  

3a 

5 

3o  mill 

ao  

76 

3o  

8a 

Le  magnétisme  transversal  qu’acquiert  la  cartouche 
est  permanent  pendant  quelque  temps,  quelque  petite 
que  soit  la  quantité  de  deutoxide  qu’elle  renferme.  11 
doit  résulter  de  là  des  effets  composés,  quand  on  varie 
les  distances,  puisqu’il  se  forme  alors  de  nouveaux  pôles. 
, a3o.  Remplissons  la  cartouche  avec  du  tritoxide  très- 
pur,  tel  que  celui  que  l’on  retire  du  nitrate  de  fer  par  la 
calcination  : l’effet  est  alors  bien  plus  faible  que  lorsque 
le  tritoxide  renferme  une  petite  quantité  de  deutoxide. 
En  plaçant  le  point  de  suspension  très-près  de  l’une  des 
extrémités  du  barreau,  la  cartouche  se  met  encore  dans 
une  direction  perpendiculaire  à la  ligne  des  pôles;  mais 
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si  l’on  porte  ce  point  en  dedans  ou  en  dehors  du  bar- 
reau, en  faisant  varier  en  même  temps  la  distance  ver- 
ticale, la  cartouche  se  dévie  de  sa  direction  primitive, 
sans  cependant  se  mettre  dans  une  direction  perpendi- 
culaire à celle  qu’elle  prend  ordinairement,  quand  le 
centre  de  suspension  est  très-rapproché  de  l’extrémité. 
Il  serait  possible  d’atteindre  la  direction  perpendicu- 
laire, en  employant  des  barreaux  plus  forts  que  ceux 
dont  ou  a fait  usage. 


DISTANCES 
verticales  du  point 
de  suspension  au 
barreau. 


DISTANCES 
horizontales  du 
point  de  suspension 
à l’extrémité  du 
barreau. 


DÉVIATIONS 
par  rapport  à la 
direction 
perpendiculaire 
à la  li^ne  des 
pôles. 
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Dès  l’instant  que  le  tritoxicle  de  fer  renferme  une 
très-petite  quantité  de  deutoxide , la  vitesse  des  oscilla- 
tions augmente  d’une  manière  assez  forte  : par  exem- 
ple, si  l’on  prend  deux  eartouclies  parfaitement  égales, 
dont  l’une  soit  remplie  de  tritoxide,  et  l’autre  de  tritoxide 
mélangé  avec  ^ de  deutoxide,  la  première  fera  12  os- 
cillations en  3o  secondes , autour  de  la  direction  per- 
pendiculaire à la  ligne  des  pôles,  tandis  que  l’autre  en 
produira  25  dans  le  même  temps.  Cette  différence  dans 
les  résultats  suffît  pour  montrer  que  l’on  peut  se  servir 
de  ce  procédé,  pour  déterminer  la  quantité  de  deutoxide 
de  fer  qui  peut  être  renfermée  dans  du  tritoxide. 

23 1 . Substituons  maintenant  aux  cartouches  des  aiguil- 
les de  bois,  de  gomme  laque  et  d’autres  sidistances  qui 
ont  encore  un  magnétisme  plus  Itiible  que  le  tritoxide  de 
fer;  rapprochons  les  distances  pour  rendre  les  effets 
plus  sensibles. 

Plaçons  une  aiguille  de  bois  blanc,  de  4 centimètres 
de  longueur  et  dç  2 millimètres  de  diamètre,  au-dessus 
de  l’intervalle  entre  les  pôles  opposés  de  deux  barreaux, 
lequel  e.st  de  3 ou  4 millimèti  es  ; le  point  de  suspension 
étant  le  plus  rapproché  possible  des  barreaux,  l’aigtiille 
viendra  se  placer  perpendiculairement  à la  ligne  des  pô- 
les, au  lieu  de  se  mettre  dans  sa  direction,  comme  l’a 
observé  Coulomb,  quand  les  extrémités  des  barreaux  sont 
à une  certaine  distance  l’iinc  de  l’autre  : ainsi , dans  la 
position  où  elle  a été  mise,  elle  s’est  comportée  comme 
la  cartouche  qui  renferme  un  mélange  de  deutoxide  et  de 
tritoxide  de  fer,  ou  seulement  du  tritoxide.  Mais  si  on 
éloigne  peu  à peu  les  extrémités,  elle  finit  par  se  re- 
mettre dans  la  ligne  des  pôles;  aussi  trouve-t-on  les  ré- 
sultats suivants  : 
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des  extrémités  des  barreaux. 

DÉVIATIONS. 

mill. 

10 

20 

30 

• 

» 

Lorsque  les  deux  barreaux  sont  très-rapprochés  l’un 
de  l’autre,  et  que  l’aiguille  est  perpendiculaire  à la  ligue 
des  pôles , si  on  la  retire  de  cette  position  et  qu’on  la 
maintienne  pendant  quelques  instants  dans  le  sens  de 
rette  ligne,  elle  y reste;  mais  le  moindre  mouvement 
la  fait  revenir  dans  sa  direction  primitive,  qu’elle  prend 
de  préférence  à l’autre. 

En  ne  se  servant  que  d’un  seul  barreau , et  plaçant 
l’aiguille  de  bois  précisément  vis-à-vis  de  l’une  de  ses  ex- 
trémités et  le  plus  près  possible  de  la  ligne  qui  la  ter- 
mine, elle  se  dirige  encore  perpendiculairement  à la  ligne 
des  pôles;  mais  si  le  point  de  suspension,  restant  tou- 
jours sur  cette  ligne,  on  l’avance  en  dedans  du  barreau, 
l’aiguille  se  dévie  de  sa  direction,  sans  cependant  attein- 
dre jamais  go“. 


DISTANCES 

du  centre  de  suspension  i rextréoiité 
du  barreau. 

DÉVIATIONS  DE  L'AIGDILLË  DE  BOIS. 

mill. 



lü  • 



Au-delà  de  lo  millimètres,  les  déviations  augmentent 
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insensiblement  et  d’une  manière  irrégulière , de  sorte 
qu’il  est  impossible  de  les  apprécier. 

En  résumé,  ou  voit  que  les  effets  magnétiques  pro- 
duits par  l’influence  d’un  fort  barreau  aimanté,  dans 
l’acier  trempé  ou  le  fer  doux,  diffèrent  essentiellement 
de  ceux  qui  ont  lieu  dans  tous  les  corps  ou  le  magné- 
tisme est  très-faible.  Dans  les  premiers,  quelles  que 
soient  leurs  positions  respectives  et  par  conséquent  leurs 
directions,  la  distribution  du  magnétisme  s’y  fait  tou- 
jours dans  le  sens  de  la  longueur,  à l’exclusion  de  toute 
autre  direction,  tandis  que  dans  le  tritoxide  de  fer,  le 
bois,  la  gomme  laque,  elle  a lieu  dans  un  sens  qui  dé- 
pend de  la  distance  du  corps  aux  pôles  de  l’aimant,  do 
sorte  que  cette  distribution  varie  avec  la  direction  que 
l’aimant  fait  prendre  au  corps,  en  raison  de  l’action  qu’il 
exerce  sur  lui. 

§ II.  Action  de  tous  les  corps  sur  V aiguille  aimantée 
pour  diminuer  V amplitude  des  oscillations  sans 
changer  leur-  nombre. 

aSa.  Nous  venons  de  voir  que  tous  les  corps,  placés  en 
présence  d’aimants  très-puissants,  manifestent  de  faibles 
propriétés  magnétiques,  que  l’on  peut  attribuer  aussi 
bien  à de  petites  quantités  de  fer,  que  l’art  n’a  pu  dé- 
couvrir jusqu’ici  dans  leurs  parties  constituantes,  qu’à 
la  nature  même  de  ces  parties.  Nous  allons  actuellement 
nous  occuper  d’autres  propriétés  magnétiques , essen- 
tiellement différentes  des  premières  , que  l’on  fait 
naître  momentanément  par  le  mouvement  dans  ces  mê- 
mes corps.  M.  Arago  fut  conduit  à cette  decouverte 
importante  en  faisant  osciller  uiie  aiguille  aimantée  au- 
dessus^  ou  près  de  corps  d’une  nature  quelconque.  Si 
l’on  suspend  une  aiguille  aimantée  horizontalement  au- 
dessus  d’un  métal  ou  sur  de  l’eau,  et  qu’on  l’écante  de 
sa  position  naturelle  d’un  certain  nombre  de  degrés, 
en  l’abandonnant  ensuite  à elle-même,  elle  oscille  dans 
' des  arcs  de  moins  en  moins  étendus , comme  si  elle  se 
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trouvait  dans  un  milieu  résistant.  Ce  qu’il  y a de  re- 
marquable dans  ce  mode  d’action , c’est  que  la  diminu- 
tion dans  l'amplitude  des  oscillations  ne  change  pas 
leur  nombre  dans  le  même  temps. 

Donnons  quelques  exemples  avec  l’eau,  la  glace  et  le 
verre,  comme  l’a  fait  AI.  Arago.  Pour  fixer  les  idées, 
saisissons  l’instant  ou  la  demi-amplitude  n’est  plus  que 
de  43°,  et  comptons  combien  il  s’elTectue  d’oscillations 
depuis  le  départ. 

La  distance  de  l’eau  à l’aiguille  étant  de  o mil.  65, 
il  se  perd  10“  en 3o  oscillations. 

A 5a  mil.  2 de  distance,  il  faut  pour 
la  même  perte 60  oscillations. 

Ainsi,  selon  que  l’aiguille  est  à o mil.  65  ou  à 5a  mil. 
2 de  distance  de  la  surface  de  l’eau,  elle  perd  10°  dans 
l’amplitude  de  ses  oscillations  en  3o  ou  en  60  oscilla- 
tions ; la  différence , comme  on  voit , est  du  double. 
M.  Arago  a obtenu  les  résultats  suivants  en  plaçant  la 
même  aiguille  sur  de  la  glace  : 

De  53“  à 43",  à o mil.  >70  de  dist.  26  oscill. 

De  53“  à 43“,  à i mil.  26  de  dist.  34  oscill. 

De  53“  à 43“,  à 3o  mil.  5 de  dist.  56  oscill. 

De  53“  à 43“,  à 5a  mil.  2 de  dist.  60  oscill. 

Sur  un  plan  de  verre  (crown-glass)  avec  une  autre 
aiguille. 

De  90“  à 4i°)  «T  o mil.  91  de  distance,  il  s’é- 


coule  122  oscill. 

De  90“  à à 0,99 180 

De  90“  à 4i°?  à 3,o4 ao8 

De  90“  à 4î"j  à 4)01  221 


Les  plans  de  métal  ont  donné  des  résultats  sembla- 
bles; mais  néanmoins  M.  Arago  a remarqué  que  les 
métaux  qui  agissent  avec  plus  d’énergie  que  le  verre, 
le  bois , etc.,  ont  un  mode  d’action  qui  diffère  de  celui 
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de  ces  substances.  Tous  ces  résultats  mettent  en  évi- 
dence le  principe  énoncé  ci-dessus , savoir  : que  tous  les 
corps  qui  se  trouvent  près  d’une  aiguille  aimantée  qui 
oscille,  exercent  sur  elle  une  action  dont  1 effet  est  de 
diminuer  l’amplitude  des  oscillations  sans  altérer  leur 
nombre.  Cette  découverte  a été  annoncée  parM.  Arago 
à l’Académie  des  sciences  de  Paris,  le  22  novembre 

1824. 

233.  M.  Seebeck,  immédiatement  après  la  découverte  de 
M.  Arago , répéta  l’expérience  en  faisant  osciller  une 
aiguille  de  2 pouces  ~ de  longueur,  à 3 lignes  de  dis- 
tance au-dessus  de  plaques  de  diverse  nature,  et  compta 
le  nombre  des  oscillations  nécessaires  dans  chaque 
cas,  pour  que  l’amplitude  fût  réduite  de  ^5°  à 10°. 
Voici  les  résultats  qu’il  a obtenus  : 


Nombre  des  oscillations. 

Épaisseur  des  plaques. 

Substances. 

116  

. . . . 0,0  lig 

, . . Marbre. 

1 r 0 

. . Mercure. 

106  

. . . . 2,0  

. . Bismuth. 

94  

0,4  

. . . . OjO  

. . Platine. 

. . Antimoine. 



89  

0,75  

. . Plomb. 

89 

....  0,2  

. . Or. 

ni  

. . Zinc. 

/ ' 

68 

. . . . 1,0  

. . Étain. 

62 

....  2,0  

. . Laiton. 

62 

....  0,3  

. . Cuivre. 

55 

....  0,3  

. . Argent. 

6 

0,4  

. . Fer. 

Nous  ferons  observer  que  M.  Seebeck  n’a  pas  opéré 
avec  des  plaques  ayant  les  mêmes  dimensions;  ainsi  il 
est  impossible  de  tirer  aucune  induction  de  tous  ces  ré- 
sultats. A la  vérité , plusieurs  d’entre  elles  ont  la  même 
épaisseur;  mais  comme  le  rayon  n’est  pas  donné,  on  se 
trouve  toujours  dans  le  vague. 

M.  Seebeck  a avancé  qu’en  alliant  des  substances 
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magnétiques  avec  d’autres  qui  ne  le  sont  pas,  on  forme 
des  composés  qui  n’exercent  aucune  action  sur  l’aiguille 
aimantée,  il  cite  particulièrement  les  alliages  de  quatre 
parties  d’antimoine  et  d’une  de  fer  ; de  deux  parties 
tie  cuivre  et  d’une  de  nickel. 

§ III.  Des  phénomènes  magnétiques  produits  dans 
tous  les  corps  par  la  rotation. 

a3/| . M.  Arago,  ayant  observe  qu’une  plaque  de  cuivre, 
ou  de  toute  autre  substance  solide  ou  liquide,  placée 
au-dessous  d’une  aiguille  aimantée,  jouissait  de  la  pro- 
priété de  diminuer  l’amplitude  des  oscillations  sans 
changer  sensiblement  leur  durée,  eut  l’idéê  d’essayer  si 
cette  même  aiguille  ne  serait  pas  entraînée  par  une 
plaque  en  mouvement.  I^  conséquence  était  naturelle  : 
l’expérience  vint  confirmer  ses  prévisions,  et  la  physi- 
que s’enrichit  alors  d’un  fait  capital  par  les  résultats 
importants  qui  en  découlent. 

Commençons  par  décrire  l’appareil,  fig.  g5,  qui  a 
servi  à observer  l’action  d’une  plaque  en  mouvement 
sur  une  aiguille  aimantée. 

H est  une  horloge  en  cuivre,  à l’exception  de  deux 
ou  trois  pivots  qui  sont  en  acier.  Elle  est  portée  sur 
un  trépied  qui  est  mis  d’aplomb  au  moyen  de  trois 
vis  calantes,  et  est  destinée  à imprimer  un  mouvement 
de  rotation  très-rapide  à un  axe  vertical , auquel  est 
assujettie  une  pièce  b b'  b"  à trois  branches,  sur  la- 
quelle on  place  les  disques  que  l’on  soumet  à l’expé- 
rience. Ces  disques  sont  percés  à leur  centre  d’un  petit 
trou  qui  reçoit  le  prolongement  de  l’axe  de  rotation  ; 
on  les  retient  sur  les  branches  b b'  b'  au  moyen  d’une 
vis  de  pression.  Des  volants  v v v",  que  l’on  incline  h 
volonté,  sont  destinés  à ralentir  plus  ou  moins  la  vitesse 
des  disques. 

Une  table  TT'  porte  un  plateau  pp',  percé  au  milieu 
d’une  ouverture  un  peu  plus  grande  que  les  disques. 
Une  feuille  de  papier  est  collée  en  JJ\  fig.  96,  à la 
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face  inférieure  de  ce  plateau , et  sur  la  face  supérieure 
on  pose  une  cloche  c,  dans  laquelle  on  suspend  une  ai- 
guille aimantée  a a',  au  moyen  d’un  fil  de  soie.  Un  petit 
treuil  est  destiné  à élever  ou  à descendre  l’aiguille. 
L’horloge  est  mise  en  mouvement  au  moyen  d’un  poids 
P.  Un  compteur  indique  le  nombre  de  tours  exécutés 
dans  un  temps  donné. 

Décrivons  maintenant  le  phénomène  observé  par 
M.  Aragq. 

Si  l’on  fait  tourner  une  plaque  de  cuivre  avec  une 
vitesse  déterminée,  sous  une  aiguille  aimantée,  aussitôt 
que  le  mouvement  de  rotation  commence,  l’aiguille  est 
chassée  du  méridien  magnétique , avec  d’autant  plus 
de  force  que  le  mouvement  est  plus  rapide.  La  force 
d’entraînement  étant  balancée  par  l’action  de  la  terre, 
qui  tend  à maintenir  l’aiguille  dans  le  méridien  ma- 
gnétique, il  en  résulte  une  nouvelle  position  d’équili- 
bre , qui  dépend  du  rapport  de  ces  deux  forces  ; mais 
quand  le  mouvement  est  très-rapide,  l’aiguille  ne  s’arrête 
pas  et  continue  de  tourner. 

L’action  (|ue  reçoit  l’aiguilie  du  dis(|ue  en  mouve- 
ment, décroît,  pour  la  même  vitesse,  à mesure  que  leur 
distance  diminue;  ainsi,  si  l’aiguille  tourne  d’un  mou- 
vement continu  quand  les  deux  corps  ne  sont  séparés 
que  par  une  feuille  de  papier,  en  augmentant  la  distance, 
elle  prend  une  position  fixe , et  la  déviation  devient 
toujours  moindre,  à mesure  que  l’on  élève  l’aiguille  au- 
dessus  du  disque.  Lorsque  les  plaques  sont  évidées 
dans  la  direction  des  rayons,  l’effet  est  moindre  que 
dans  le  cas  où  elles  sont  pleines. 

M.  Arago  ayant  soumis  à l’expérience  des  plaques 
de  diverses  substances,  de  même  dimension , dans  l’es- 
poir de  déterminer  rigoureusement  le  mode  d’action  de 
chacune  d’elles  sur  l’aiguille  aimantée,  trouva  pour  les 
mêmes  métaux  des  résultats  si  différents,  suivant  qu’ils 
contenaient  plus  ou  moins  d’alliage,  qu’il  préféra  ne 
pas  les  publier,  plutôt  que  de  donner  des  valeurs  qui 
n’étaient  exactes  que  dans  les  circonstances  où  ce  célèbre 
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physicien  avait  opéré.  Les  résultats  généraux  que  nous 
venons  d’exposer  ont  été  annoncés  par  lui  à l’Académie 
des  sciences,  dans  la  séance  du  mars  iSaS.  Aussitôt 
cette  communication,  on  s’empressa  de  toutes  parts  de 
répéter  l’expérience  du  magnétisme  de  rotation.  Des 
théories  furent  imaginées  pour  expliquer  ce  singulier 
phétiomène;  mais  M.  Arago,  au  lieu  d’en  chercher  la 
cause,  s’appliqua  à déterminer  complètement  les  direc- 
tions de  la  force  qui  est  développée  sur  les  disques  tour- 
nants. Il  chercha,  à cet  effet,  les  composantes  de  cette 
force  suivant  trois  lignes  parallèles  à trois  plans  coor- 
donnés perpendiculaires  entre  eux. 

La  composante  perpendiculaire  au  plateau  est  une 
force  répulsive,  que  l’on  rend  sensible  au  moyen  d’un 
aimant  fort  long,  suspendu  à un  fil  dans  une  direction 
verticale,  à l’extrémité  du  fléau  d’une  balance,  qui  est 
maintenu  en  équilibre  avec  un  poids  convenable  placé 
à l’autre  extrémité.  Dès  l’instant  que  le  plateau  commence 
à tourner,  l’aimant  est  repoussé  et  le  fléau  de  la  balance 
penche  de  l’autre  côté.  La  seconde  composante  est  ho- 
rizontale et  perpendiculaire  au  plan  vertical, qui  contient 
le  rayon  aboutissant  à la  projection  du  pôle  de  l’aiguille. 
Cette  force  est  celle  qui  imprime  le  mouvement  de  ro- 
tation à l’aiguille;  elle  agit  tangentiellement  au  cercle; 
son  effet  est  connu  immédiatement  par  l’expérience. 

La  troisième  composante  est  dirigée  parallèlement  au 
rayon  qui  aboutit  à la  projection  du  pôle  de  l’aiguille  : 
on  la  détermine  avec  une  aiguille  d’inclinaison  que  l’on 
place  verticalement,  de  manière  que  son  axe  de  rota- 
tion soit  contenu  dans  un  plan  perpendiculaire  à l’un 
des  rayons  du  disque.  Une  semblable  aiguille  placée  au 
centre  du  disque  n’éprouve  aucune  action.  Il  existe  éga- 
lement un  second  point,  plus  voisin  du  bord  que  du 
centre,  où  elle  n’éprouve  non  plus  aucun  changement 
dans  sa  position;  mais  entre  ces  deux  points,  le  pôle 
inférieur  est  constamment  attiré  vers  le  centre,  taudis 
qu’il  est  repoussé  au-delà  du  point. 

a35.  Les  physiciens  qui  répétèrent  les  observations  de 


Digitized  by  Google 


CHAPITRE  VII.  3gg 

M.  Arago,  y ajoutèrent  quelques  faits  nouveaux  dont 
nous  allons  rendre  compte.  Parlons  d’abord  des  tenta- 
tives qui  ont  été  faites  pour  trouver  la  loi  suivant  la- 
quelle agissent  les  plaques  en  raison  de  leur  distance  à 
l’aiguille. 

MM.  Prévost  et  Colladon  ont  déduit  (i)  d’expériences 
faites  avec  soin  pour  déterminer  l’influence  de  la  vi- 
tesse et  de  la  distance  des  disques,  que  les  angles  de  dé- 
viation et  non  leurs  sinus  augmentent  proportionnelle- 
ment avec  la  vitesse,  du  moins  entre  certaines  limites; 
que  les  sinus  des  angles  de  déviation  croissent  en  raison 
inverse  de  la  puissance  2 ÿ de  la  distance. 

MM.  Babbage  et  Ilerschell  ont  annoncé  que  la  loi 
suivant  laquelle  la  force  diminue  quand  la  distance  aug- 
mente, ne  paraît  pas  être  constante,  et  qu’elle  varie 
entre  la  raison  du  carré  et  celle  du  cube  de  la  distance. 
M.  Christie  a avancé , de  son  côté , que  lorsqu’on  fait 
tourner  un  disque  épais  au-dessous  d’une  aiguille  très- 
déliée,  la  force  qui  tend  à faire  dévier  l’aiguille  croît  direc- 
tement comme  la  vitesse  de  rotation  du  disque,  et  in- 
versement comme  la  quatrième  puissance  de  la  distance. 
Ces  trois  physiciens  ont  trouvé,  comme  on  voit,  des 
résultats  différents  ; cela  vient  de  ce  qu’ils  n’ont  pas 
opéré  dans  les  mêmes  circonstances.  Ces  trois  exemples 
montrent  combien  les  recherclies  qui  nous  occupent 
sont  délicates , si  l’on  veut  arriver  à des  lois  générales. 

Parmi  les  physiciens  qui  se  sont  occupés  des  phéno- 
mènes de  rotation , il  faut  mettre  en  première  ligne 
MM.  Ilerschell,  Babbage,  Barlow,  Nobili,  Baccelli, Chris- 
tie, etc.,  etc.  I.a  plupart  de  leurs  travaux  présentent  peu 
d’accord  entre  eux,  en  raison  des  motifs  que  nous  avons 
indiqués  plus  haut.  Nous  regrettons  que  leur  étendue  ne 
nous  permette  pas  d’en  donner  ici  un  exposé  complet , 
pour  que  l’on  puisse  juger  de  leur  mérite  réciproque. 
Nous  allons  essayer  cependant  de  présenter  les  princi- 


(i)  Bibliothèque  de  Genève,  t.  xxix,  p.  3i6. 
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paux  résultats  auxquels  sont  parvenus  MM.  Babbage  et 
Ilerscbell  d’une  part,  et  Barîow  de  l’autre. 

Les  deux  premiers  ont  répété  l’expérience  de  M.Arago 
d’une  manière  inverse;  l’effet  produit  était  prévu,  puis- 
que la  réaction  est  toujours  égale  à l’action.  Des  disques 
de  cuivre  ou  d’autres  substances  magnétiques  ont  été 
suspendus  librement  à un  assemblage  de  plusieurs  fils 
sans  torsion,  au-dessus  d’uii  aimant  en  fer  à cheval  sou- 
mis à la  rotation.  Ot  aimant,  qui  portait  ao  livres,  était 
disposé  de  manière  à ce  qu’il  pût  recevoir  un  mouvement 
rapide  autour  de  son  axe  de  symétrie  placé  verticalement, 
les  pôles  en  haut.  Le  discjuc  circulaire  de  cuivre  avait  6 
pouces  de  diamètre  et  o,o5  pouce  d’épaisseur.  Aussitôt 
que  l’aimant  fut  mis  en  rotation,  le  cuivre  commença  à 
tourner  dans  la  même  direction,  d’abord  avec  un  mou- 
vement lent,  mais  dont  la  lapidité  s’accrut  graduelle- 
ment. £u  communiquant  un  mouvement  eu  sens  con- 
traire à l’aimant,  le  disque  changea  également  de  posi- 
tion, et  présenta  les  mêmes  phénomènes. 

L’interposition  de  plarjues  de  métal  de  lo  pouces  de 
diamètre  et  de  -j-  pouce  d’épaisseur  entre  les  disques  et 
l’aimant,  ne  modifièrent  pas  sensiblement  les  effets, 
comme  M.  Arago  l’avait  déjà  remarqué,  et  comme  le 
prouvent  encore  les  observations  suivantes. 


NOHBBB 

TEMPS  UE  L*  DURÉE  DES 

OSCILLATIONS. 

do  rôvotU' 
lion»  faites. 

Zinc 

interpoisé. 

BiRiitulit 

iiiterpofté. 

Cuivre 

interpose. 

Plomb 

ÎDlerposë 

Klain 

interpoaë. 

0 .... 

..  O.ü  ... 

...  0,0  .. 

...  0,0  . . 

...  0,0 

1 .... 

...  .12,0  ... 

...  32,0  .. 

...  32,0  .. 

...  32.0 

2 .... 

...  44,5  ... 

...  4t),Ü  .. 

...  40.0  .. 

. . 45.5 

Il 

...  r.4.3 

...  5(5,0  . . 

...  5Ü.0  .. 
...  64,7  .. 

...  55,2 

...  64,0 

IIWiHHIl 

...  wio  .. 

...  04^7  .. 

mmr  wwii 

...  70.7  .. 

...  72.7  .. 

...  72,6  .. 

...  71.5 

1 

...  77,5  . 

...  79.5  .. 

...  80,0  .. 

...  79,0 

H 

...  80.0  ... 

...  81.0  .. 

...  86.0 

...  80,0  .. 

...  85,0 

8 .... 

...  92,0  ... 

...  89,8  .. 

...  92.0  .. 

...  92.0  .. 

...  91,2 

0 .... 

...  97,0  ... 

....  Oo, 5 - . 

...  97,5  .. 

...  08.0  .. 

...  00. b 

10  .... 

...  lOl.O  .. 

...  103,0  .. 

...  103,5  .. 

...  102,2 
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Le  verre  interposé  ne  donne  aucun  effet , tandis  que 
l’influence  magnétique  est  fortement  diminuée  par  uné 
plaque  de  fer  étamé,  et  presque  annihilée  avec  deux  de  ' 
ces  plaques,  ainsi  qu’on  le  voit  dans  la  table  suivante  : 


RÉVOLUTIONS 

faites. 

TEMPS  QU’ELLES  ONT  MIS. 

Papier 

interposé. 

I plaque  de  fer 
étamé. 

a plaques  de 
fer  étamé. 

, . , 0,0  s.  . . 

. . . 0,0  ..  . 

...  89,7  ... 

. . . ia8,a  . . . 
. . . i5q,5  ,. . 

.. . 186,7  .. . 
. . . aii)5  .. . 
...  a34,7  ... 

. . • 0,0  s. 

...  164,7 

I T 

I 

. . . aa,5  .... 

a 

. ..  3i,5  .... 

3 .: 

...  38,5  .... 

Un  disque  de  cuivre  de  lo  pouces  de  diamètre,  d’un 
4-  pouce  d’épaisseur,  et  tournant  avec  une  vitesse  de 
sept  tours  par  seconde,  ne  communique  aucun  mouve- 
ment à un  disque  semblable,  librement  suspendu  à un 
assemblage  de  fils  de  soie. 

a36.  MM.  Babbage  et  Herschell  ont  employé  deux  mé- 
thodes pour  déterminer  le  degré  de  développement  de 
la  vertu  magnétique  dans  différents  métaux  et  dans  d’au- 
tres corps.  La  première  consiste  à placer  successivement 
chacun  des  disques  de  lo  pouces  à la  même  distance 
de  l’aiguille , et  à les  animer  de  la  même  vitesse. 


II. 


a6 
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NOSiS 

uopp» 

touroantE. 

MOtiVEMESt 

do  diaqoe  dirctct 
ou  irn  gulîei* 

MOÜVEMÏSt 
relrn^railc  ou 
régulier. 

MOYENNE. 

RAPPORT 
de  U force  à celle 
do  cuivre. 

e / 

Coivre 

....  n.3(»  .... 

...  JM7  .... 

...  n.24  ... 

. 1.00 

Zinc. ........ 

...  10. 16  

...  10,11  ... 

...  0.  90 

Ktain. ........ 

MUk  lAVIllJ 

...  5.12  

...  5,21  ... 

...  0. 47 

Plomb. . ...... 

. . 2,  .65  ... . 

...  2.53  ... 

..0.25 

Aniiinuine  .... 

....  1,12  .... 

...  1,17  .... 

...  1.10  ... 

..  0.11 

Bismuth 

0,  0 

...  0,  Ü .... 

...  0.6  ... 

...  O.OI 

Boifl ' 

0.  0 — 

...  0,  0 ....■ 

...  0,0  ... 

...  0,00 

MM.  Babbage  et  Ilerscbell  ont  trouvé,  en  opérant 
d’une  autre  manière,  pour  l’énergie  magnétique  des  mé- 


taux, 

Zinc 1,1 1 

Cuivre i,oo 

Étain 0,5 1 

Plomb 0,2  5 

Antimoine o,oi 


Parmi  les  autres  métaux,  l’argent  paraît  tenir  un  rang 
élevé  dans  l’échelle  de  l’énergie  magnétique,  et  l’or  un 
rang  très-inférieur. 

Pour  déterminer  l’énergie  du  mercure,  un  cercle  d’une 
boîte  de  bois  fut  cimenté  avec  de  la  cire  entre  deux  dis- 
ques circulaires  de  verre , de  manière  à former  un  cy- 
lindre creux , dont  le  diamètre  intérieur  était  de  2 pou- 
ces, et  la  hauteur  de  0,1.  Ce  cylindre  creux  fut  suspendu 
vide  à un  assemblage  de  fils  de  soie  sans  torsion , au- 
dessus  de  l’aimant  en  fer  à cheval,  dont  le  mouvement 
de  rotation  ne  lui  imprimait  aucun  mouvement  sensible. 
Rempli  de  mercure  très-pur,  il  n’en  fut  plus  de  même, 
car  le  cylindre  obéit  aussitôt,  quoique  faiblement,  à la 
rotation  de  l’aimant  dans  l’une  ou  l’autre  direction. 

MM.  Babbage  et  Ilerscbell  eu  ont  conclu  que  le  mer- 
cure, sous  le  rapport  de  sou  énergie  magnétique,  doit 
être  rangé  entre  l’antimoine  et  le  bismuth.  Quant  au 
bois,  au  verre,  à la  résine,  au  soufre  et  à l’acide  sulfu- 
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fique,  ils  n’ont  pu  rëussir  à leur  imprimer  un  mouve- 
ment sensible  de  rotation. 

237.  La  seconde  méthode  qui  a été  employée  pour  déter  - 
miner  l’énergie  magnétique  des  corps  est  plus  expéditive 
que  la  précédente,  et  permet  d’agir  sur  de  très-petites 
quantités.  Cette  méthode  consiste  à suspendre  des  par- 
ties de  différents  corps,  de  même  forme  et  de  même 
dimension,  au-dessus  d’un  aimant  en  mouvement,  et  à 
noter  le  temps  des  oscillations  successives  et  le  point  d’é- 
quilibre. MM.  Babbage  et  Herschcll  l’ont  employée  à 
rechercher  l’effet  d’une  solution  de  continuité  partielle 
ou  totale  dans  la  masse  sur  lacjuelle  on  agit  : expérience 
qui  avait  été  faite  aussi  par  M.  Arago. 

Un  disque  de  plomb,  de  2 pouces  de  diamètre  et 
de  7^  d’épaisseur,  fut  suspendu  à une  distance  donnée 
de  l’aimant  en  fer  à cheval , tournant  avec  la  rapidité 
ordinaire,  d’abord  entier,  et  ensuite  successivement  coupé, 
avec  un  burin  dans  le  sens  des  rayons,  comme  l’indi- 
quent les  figures  97,  97  a,  97  é>,  97  c. 

En  supposant  que  dans  les  forces  accélératrices  il  y 
a une  accélération  uniforme,  on  peut  prendre  pour  les 

représenter  l’expression —,  s étant  le  nombre  de  tours, 

et  t le  temps  employé  ; on  a dans  ce  cas  : 


COURS. 

DISQUE 
noa  coup4. 

DISQUE 

coupé 

comme  dans 
la  Gg.  97. 

DISQUE 
. coupé 
comme  (Uns 
lafiff.97«. 

DISQUE 

cuupé 

comme  dans 
lafigf.  97  4. 

DISQUE 

coupé 

comme  dans 
la  97  c. 

DISQUE 

coupe 

comme  dans 
1a  fig.97e. 

/= 

f= 

/= 

cr= 

/= 

t =: 

f = 

/= 

1,... 

28.2  . 

1258 

30,9. 

1047 

33,1  . 

913. 

42. 1 

564 

48.] 

432 

55,6 

324 

2.... 

41.2. 

1178 

44.5. 

47,4. 

59.8 

60.0 

81.4 

302 

3.,.. 

GO, 6. 

1178 

55,0. 

59,0  . 

74,7 

• 

86,6 

103.3 

281 

4 

58,7  . 

1161 

63,9 

68,3  . 

88,0 

102. 1 

124,5 

258 

5.... 

66,4. 

1134 

72,0. 

77,2. 

100,0 

116,8 

145.9 

2.75 

26. 
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Les  autres  métaux  ont  donné  des  effets  semblables, 
mais  à différents  degrés  : le  fer  doux  étamé,  découpé, 
n’a  produit  qu’une  très-légère  diminution  de  force,  tan- 
dis que  dans  le  cuivre  l’effet  de  la  même  opération  a 
été  de  réduire  la  force  dans  le  rapport  de  i à 0,20. 

a38.  Un  léger  disque  de  cuivre,  suspenduaunedistance 
donnée  au-dessus  d’un  aimant  en  mouvement,  exécutait 
six  révolutions  en  54‘,8;  lorsqu’il  fut  coupé  en  huit  en- 
droits dans  la  direction  des  rayons  près  du  centre,  sa  vertu 
magnétique  fut  tellement  affaiblie,  qu’il  lui  fallait  iai",3 
pour  exécuter  le  même  nombre  de  révolutions.  Les  par- 
ties coupées  ayant  été  soudées  avec  de  l’étain,  l’action 
magnétique  fut  tellement  rétablie  qu’elle  les  rendit  ca- 
pables d’achever  six  révolutions  en  5y",3,  à peu  près 
dans  le  même  temps  que  le  disque  entier.  Ce  fait  est 
très-remarquable,  attendu  que  l’étain  n’a  pas  la  moitié 
de  l’énergie  du  cuivre.  MM.  Babbage  et  Herschellse  sont 
servis  de  cette  propriété  pour  augmenter  les  suscepti- 
bilités magnétiques  des  corps.  Ils  suspendirent  un  dis- 
que de  laiton,  de  a pouces  a 5 de  diamètre  et  de  0,1 5 
pouce  d’épaisseur , comme  dans  le  dernier  cas  , et  ob- 
servèrent le  temps  qu’il  mettait  à achever  ses  révolutions 
successives  : 

I tour.  2 tours.  3 tours.  4 tours.  5 tours. 

ao",a.  29", I.  35",a.  4o'',8.  45",7. 

I-e  même  disque  ayant  été  découpé  comme  ci-dessus , 
les  portions  détachées  furent  placées  sur  le  disque  au 
moyen  d’une  légère  feuille  de  papier  , pour  qu’il  ne 
perdît  rien  de  son  poids.  On  eut  pour  le  temps  des 
oscillations  : 

I tour.  2 tours.  3 tours.  4 tours.  5 tours. 

4i",i.  57",9.  •7i",o.  83",o.  93",7. 

Le  temps  étant  double , les  forces  étaient  dans  le  rap- 
port de  4 ' t • 

Les  parties  coupées -furent  soudées  avec  du  bismuth, 
dont  l’énergie  magnétique  est  très-faible.  L’effet  de  ce 
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métal  pour  rendre  le  magnétisme  au  disque  de  laiton 
fut  tel,  que  celui-ci  décrivit  ses  révolutions  dans  le 
nombre  de  secondes  qui  suit  : 

I tour.  a tours.  3 tours.  4 tours.  5 tours. 

a8",a.  39", 7.  48", 4.  56", 3.  63",o. 

La  force  accélératrice  est  devenue  plus  que  double  de 
celle  qui  avait  été  développée  dans  la  dernière  expé- 
rience. 

Le  bismuth  ayant  été  enlevé,  et  les  parties  découpées 
remplies  avec  de  l’étain,  on  trouva  pour  le  temps  des 
révolutions  : 


ai",7.  3o",8.  38",o.  43", 5.  48", 7. 

Ainsi  le  disque  était  revenu  à son  état  primitif. 

s 

En  se  servant  de  la  formule  f ■=  1000000  — , e les 

moyennes  des  cinq  résultats  pris  dans  chaque  cas  ont 
donné  pour  les  forces  accélératrices  : 


Airain  non  coupé 

coupé 

Soudé  avec  le  bismuth.. 
Soudé  aveu  l’étaiu 


I,O0. 

oM- 

0,53. 

0,88. 


Cuivre  non  coupé. . . . . 

coupé 

Soudé  avec  l’étaiii 


1,00. 

0,30. 

0,91. 


Tous  ces  résultats  nous  montrent  l’influence  des  vi- 
des, et  des  substances  qui  les  remplissent  dans  les  plaques, 
sur  leur  énergie  magnétique. 

Les  mêmes  métaux  réduits  en  fils  ou  en  poudre 
ont  donné  des  effets  beaucoup  moindres  encore. 

Tels  sont  les  faits  que  MM.  Babbage  et  Herschell  ont 
ajoutés  à ceux  qui  ont  été  découverts  par  M.  Arago. 


Digitized  by  Google 


4o6  EFFETS  DE  LA.  FORCE  COERCIT.  DAHS  l’aCIER,  ETC. 

§ IV.  Des  ejfets  de  la  force  coercitive  dans  Vacier 
sur  le  magnétisme  par  rotation. 

aSp.  M.  Halclat  (i)  a cherché  la  limite  à laquelle  une 
aiguille  d’acier  ou  de  fer  cessait  d’être  entraînée  par  le 
disque  rotateur;  il  a trouvé  que  toute  aiguille,  pourvu 
qu’elle  fût  magnétique,  quoiqu’à  un  très-faihie  degré, 
obéissait  toujours  à l’action  du  disque,  mais  que  cette 
action  était  sans  effet  sur  elle  aussitôt  que  la  polarité 
disparaissait. 

Il  fit  ensuite  de  vaines  tentatives  pour  aimanter  des 
aiguilles  de  fer  ou  d’acier  au  moyen  du  disque  en  mou- 
vement, même  lorsque  la  rotation  était  la  plus  grande 
possible. 

Ayant  attribué  cet  effet  à l’absence  de  la  vertu  coer- 
citive, il  soumit  à l’expérience  des  disques  de  fer  et  d’acier, 
et  fut  conduit  à un  résultat  auquel  il  était  loin  de  s’at- 
tendre. 

Un  disque  de  fer  doux  a agi  avec  plus  d’énergie 
qu’un  disque  de  cuivre;  comparé  à un  disque  de  laiton, 
il  a entraîné  l’aiguille  à une  distance  double  pour  la 
même  vitesse.  Le  fer  fortement  écroui  s’est  comporté 
comme  le  fer  doux,  et  n’a  pu  communiquer  la  polarité 
à une  aiguille  d’acier.  Mais  un  dis(|ue  d'acier  non  trem- 
pé, d’un  millimètre  d’épaisse, ur,  (|ui  devait  exercer,  sui- 
vant sa  manière  de  voir,  une  forte  action,  en  vertu  de 
sa  force  coercitive,  ne  produisit  aucun  effet  appréciable 
sur  l’aiguille  aimantée  qui , après  quelques  oscillations 
irrégulières , s’est  maintenue  dans  sa  position  d’équili- 
bre ordinaire.  M.  Haldat  en  a conclu  que  la  force  d’en- 
traînement était  en  raison  inverse  de  la  force  coercitive. 

Le  même  observateur  a cherché  comment  la  chaleur, 
qui  exerce  une  influence  sur  la  force  coercitive  de  l’a- 
cier , agit  sur  le  magnétisme  par  rotation.  Il  n’a  ob- 


(x)  Annal,  de  Ch.  et  de  Pbys. , t.  xxxiz,  p.  a3i. 
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serve  aucune  différence  dans  l’action  exercée  par  les 
disques  incandescents  et  les  disqu(;s  qui  se  trouvent  à 
la  température  ordinaire. 

§ V.  Des  phénomènes  magnétiques  produits  dans  une 

sphère  de  Jer  pleine  ou  creuse,  par  la  rotation. 

%l\o.  M.  Barlow,  le  i4  avril  i8a5,  six  mois  par  consé- 
quent après  la  première  communication  de  M.  Arago  à 
l’Académie  des  sciences,  a annoncé  à la  Société  royale 
de  Londres  le  résultat  de  ses  recherches  sur  les  effets 
magnétiques  produits  dans  le  fer  par  la  rotation. 

Ayant  fixé  un  obus  à un  tour,  auquel  on  pouvait 
communiquer  un  mouvement  de  64<>  tours  par  minute, 
il  plaça  à peu  de  distance  une  aiguille  de  boussole,  qui 
fut  déviée  de  plusieurs  degrés  et  resta  ensuite  station- 
naire pendant  tout  le  mouvement  ; mais  elle  reprit  sa 
direction  aussitôt  que  le  mouvement  eut  cessé.  Le  mou- 
vement ayant  lieu  en  sens  inverse , l’aiguille  se  dévia 
d’un  même  nombre  de  degrés  dans  un  sens  contraire, 
et  tous  les  phénomènes  précédents  se  reproduisirent. 

L’expérience  fut  répétée  plus  en  grand  : une  bombe 
de  12  pouces  fut  fixée  au  mandrin  d’un  tour  mû  par 
une  machine  à vapeur. 

L’effet  fut  plus  considérable.  Dans  certaines  posi- 
tions, l’aiguille  ne  recevait  aucune  action  : il  y en  avait 
pour  lesquelles  la  déviation  avait  lieu  en  un  sens,  et 
d’autres  où  elle  avait  lieu  en  sens  contraire.  limite 
de  la  déviation  était  comprise  entre  zéro  et  80  degrés. 
En  raison  de  la  situation  de  l’aiguille  et  de  sa  distance 
à l’appareil , les  autres  effets  se  reproduisirent  comme 
précédemment. 

241.  M.  Barlow,  pour  trouver  les  lois  qui  déterminent 
la  direction  de  l’aiguille  pour  tous  les  cas,  construisit  un 
appareil,  dans  lequel  il  n’avait  plus  à crainilre  l’influence 
de  la  masse  de  fer  qui  faisait  partie  des  tours.  En  voici 
la  description,  dont  on  concevra  facilement  le  mécanisme 
en  jetant  les  yeux  sur  la  figure  98. 
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Cet  appareil  consiste  en  un  châssis  ou  cadre,  comme 
celui  d’une  machine  électrique.  Une  hombe  de  8 pouces 
de  diamètre  et  d’un  poids  de  trente  livres  remplace  le 
cylindre.  Les  pieds  de  la  table  massive  sont  fortement 
assujettis  sur  le  sol  ; le  système  moteur  sé  compose  de 
deux  roues , l’une  de  1 8 pouces  de  diamètre , et  l’autre 
de  3. 

La  manivelle  pouvant  tourner  aisément  2 tours  par 
seconde,  on  imprime  ainsi  à la  bombe  un  mouvement 
de  720  tours  par  minute.  On  place  près  de  l’appareil  un 
guéridon  sufOsainment  affermi,  qui  a une  échancrure 
demi-circulaire,  au  moyen  de  laquelle  on  peut  le  placer 
aussi  près  de  la  bombe  qu’on  le  veut. 

Une  aiguille  placée  dessus  peut  en  être  approchée 
dans  toutes  les  directions.  Des  trous  pratiqués  dans  la 
table  permettent  de  fixer  le  cadre  ou  châssis  dans  tous 
les  azimuts.  Le  guéridon  peut  s’élever  à toutes  les  hau- 
teurs, afin  que  l’aiguille  soit  placée  au-dessus  ou  au- 
de.ssous  de  la  bombe. 

Le  guéridon  fut  d’abord  élevé  à la  hauteur  de  l’axe 
de'  la  bombe,  et  l’aiguille  placée  successivement  en  di- 
verses positions  autour  d’elle. 

L’aiguille,  quel  que  fût  l’azimut,  pourvu  que  l’on 
détruisît  l’influence  terrestre  au  moyen  d’un  aimant,  pré- 
senta les  effets  suivants  : le  pôle  nord  s’approchait  de 
la  bombe  quand  la  partie  supérieure  de  celle-ci  descen- 
dait vers  l’aiguille;  dans  le  mouvement  eu  sens  contraire, 
c’était  le  pôle  sud. 

M.  Barlow,  tantôt  mit  l’axe  de  rotation  dans  le  mé- 
ridien magnétique,  tantôt  dans  la  direction  de  l’est  à 
l’ouest,  et  plaça  successivement  la  boussole  autour  de 
la  bombe.  Parmi  les  résultats  qu’il  a obtenus,  nous  rap- 
portons ceux  qui  suivent  : 

Ayant  neutralisé  l’action  terrestre  avec  un  aimant 
convenablement  placé , pour  que  l’aiguille  fût  dans  une 
direction  tangeutielle  à la  bombe,  il  a trouvé  que,  quelle 
que  soit  la  direction  de  l’axe  de  rotation , si  le  mouve- 
ment de  la  bombe  est  dirigé  vers  l’aiguille,  l’extrémité 
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nord  de  cette  dernière  est  attirée  ; elle  est  repoussée  au 
contraire  s’il  a lieu  dans  un  sens  contraire.  Le  mou- 
vement restant  le  même , si  l’aiguille  est  successive- 
ment portée  autour  de  la  bombe,  dans  le  demi-cercle 
où  le  mouvement  est  dirigé  vers  l’aiguille , l’extrémité 
nord  approche  de  la  balle,  et  dans  l’autre  demi-cerclè 
elle  s’en  éloigne;  les  points  sans  action  se  trouvent  aux 
deux  extrémités  d’un  axe,  et  ceux  où  l’effet  est  le  plus 
fort  aux  deux  extrémités  de*  l’axe  qui  est  à angles  droits. 
Dans  ce  cas,  l’aiguille  se  dirige  tout-à-fait  vers  le  cen- 
tre de  la  balle. 

La  figure  99  indique  les  diverses  positions  de  l’ai- 
guille : s est  la  bombe,  ab  son  axe,  ns,  ns,  etc.,  les 
positions  primitives  de  l’aiguille,  n‘s',  n's',  celles  qui 
résultent  du  mouvement  qui  a lieu  de  c en  d.  Quand  le 
mouvement  s’effectue  de</  en  c,  les  effets  sont  renversés. 

Si  l’aiguille  étant  parfaitement  neutralisée,  on  la  pro- 
mène autour  de  la  bombe,  parallèlement  à l’axe,  elle 
a une  tendance  à se  mettre  à angles  droits  avec  elle, 
et  se  trouve  dans  des  directions  opposées  à certaines 
parties  du  cercle.  Si  l’on  suppose,  par  exemple,  l’axe 
dans  le  méridien  magnétique,  et  le  mouvement  dirigé 
de  l’ouest  à l’est,  au  point  est  de  l’borizon,  l’aiguille  se 
dirige  vers  l’ouest,  et  se  comporte  de  même  à tous  les 
points  entre  l’horizon  et  une  hauteur  de  60°;  au-delà, 
l’extrémité  nord  se  dirige  vers  l’est,  jusqu’à  ce  qu’on  ait 
passé  le  zénith  trente  degrés  à l’ouest  : et  alors  de  ce 
point  à l’horizon  ouest,  l’extrémité  nord  se  dirige  vers 
l’ouest,  et  de  semblables  changements  se  passent  sous 
la  bombe. 

a4a.  De  semblables  effets  ont  lieu,  quelles  que  soient 
la  direction  de  l’axe  et  celle  du  mouvement. 

Quand  l’action  de  la  terre  n’est  pas  neutralisée  et  que 
l’on  place  l’aiguille  successivement  dans  diverses  posi- 
tions autour  de  la  bombe,  dont  l’axe  est  dans  la  direc- 
tion magnétique,  on  a les  effets  représentés  fig.  100. 
AB  est  l’axe  de  rotation  ; les  lignes  noires  représentent  les 
directions  naturelles  de  l’aiguille,  et  les  lignes  ponctuées 
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celles  qu’elle  prend  en  vertu  du  mouvement  de  rota- 
^ tion.  Commençons  par  le  point  A : si  le  mouvement  va 
de  gauche  à droite,  c’est-à-dire  de  Vo  à /’e,  l’aiguille 
va  de  n en  dans  le  même  sens',  jusqu’à  ce  qu’on  ar- 
rive à 3o";  elle  reste  alors  dans  sa  direction  naturelle; 
l’aiguille  va  au  contraire  de  droite  à gauche  à 6o“,  75“ 
et  à' 90°,  etc. 

243.  M.Barlow  (i),  pour  compléter  se.*!  recherches  sur 
la  déviation  produite  dans  la  direction  de  l’aiguille  ai- 
mantée par  la  rotation  d’une  bombe  de  fer,  a répété  les 
mêmes  expériences  sur  des  boulets  pleins  et  vides,  de 
même  diamètre,  afin  de  voir  comment  la  masse  de  mé- 
tal influait  sur  le  phénomène. 

Cet  habile  physicien  .se  procura  un  boulet  du  poids  de 
68  livres,  de  7,87  pouces  de  diamètre,  ainsi  qu’un  pro- 
jectile creux  pesant  la  moitié  de  l’autre.  Il  attacha  à un 
axe  vertical  de  rotation  un  cylindre  de  bois  creusé  à sa 
partie  inférieure  en  coupe  hémisphérique.  Il  assujettit 
dans  ce  creux  le  projectile.  L’appareil  était  disposé  en- 
suite comme  il  a été  dit  précédemment.  Voici  le  résultat 
des  expériences  : 


Avec  le  boulet  solide , faisant  6/(0  tours  par  minute. 


EXPÉRIENCES. 

SITUATION 

de  rdiguille 
pciidaut  le  repo^ 
du  boiUeL 

DÉVIATION 
pur  le 

ninuTcinent  vers 
la  ^aucUe. 

déviation 

par  le 

tnouvemrtit  vers 
la  dioiie. 

DÉVI.ATION 
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1 .... 

0® 

0 . 

...  27® 

0 ... 

. . . 29®  0 . . . 

.. . 28® 

0’ 

2 .... 

..  + I 

(1  . 

...28 

0 ... 

...  29  0 . . . 

..  28 

30 

3 .... 

— 0 

30  . 

...28 

0 ... 

...29  30  ... 

...  28 

46 

4 .... 

. . 0 

0 . 

...  28 

30  .. . 

...  2»  40  . . . 

9ft 

45 

6 .... 

0 

0 . 

...27 

au  ... 

...2»  30  ... 

...  28 

0 

6 

..  + 1 

0 

...  2, 

... 

...29  10  ... 

...  98 

IS 

7 

— 0 

.30  . 

...27 

30  .. . 

...  29  0 

...  28 

15 

8 

..  + 1 

0 . 

...  28 

30  ... 

...  28  0 ... 

...28 

45 

La  moyenne  générale  de  la  déviation  est 
de  28°  24'- 


(i)  Edimb.,  Journ.  of  Science,  b®  11. 
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Avec  le  boulet  creux , faisant  640  tours  par  minute. 


EXPÉRIENCES. 

S1TU.\T!0N 
(le  raiguilla 
pendant  le  repos 
du  boulet. 

DÉVIATION 
par  le 

mouvement  vers 
la  gauche. 

DÉVIATION 
par  le 

mouvement  vers 
la  droite. 

DÉVIATION 

moyeane. 

I .... 

..  -f  0» 

30  . 

...  14®  45  ... 

. . . i5® 

0 ... 

....  14®  52' 

2 i... 
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0 . 
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...  15 
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3 .... 

••  -t- 1 

0 . 

...  15  30  ... 

...  15 

0 ... 

15  15 

4 .... 

..  0 
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...13  30  ... 

...  15 
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6 .... 

— 0 
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...  IS 
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...  15 
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....  15  0 

6 ... 
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30  . 

...  15  30  ... 

. ..  15 

30  ... 

....  15  30 

7 

..  -I-  0 

30  . 

...  15 

0 ••• 

...  15 

0 ... 

....  1 5 ,0 

H .... 

0 

0 

...15 

0 ... 

...  15 

0 ... 

....  15  0 

Moyenne  générale  de  la  déviation, 

i5°  5'. 


Or  le  boulet  solide  a donné  28°  24’  pour  la  moyenne 
des  déviations,  tandis  que  l’autre  n’a  fourni  que  i5®  5'. 

La  différence  entre  ces  deux  résultats  est  tellement 
marquée  que,  bien  que  M.  Barlow  n’ait  peut-être  pas 
employé  un  appareil  très-parfait  pour  faire  ses  observa- 
tions, on  ne  peut  douter  néanmoins  que  l’influence  des 
deux  sphères  en  mouvement  ne  soit  très-différente.  Cette 
différence  est  nulle  quand  les  mêmes  corps  sont  en  re- 
pos, comme  M.  Barlow  l’a  démontré.  Ces  résultats  sont 
èntièrement  conformes  à ceux  que  MM.  Arago  , Babbage 
et  Herschell  avaient  obtenus  avec  des  disques  de  métal 
pleins  ou  évidés  dans  la  direction  des  rayons. 
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244-  Si  l’on  compare  les  phénomènes  électriques  d’at- 
traction et  de  répulsion  aux  phénomènes  magnétiques  du 
même  genre,  on  trouve  des  rapports  communs  et  des 
différences  caractéristiques  qui  ne  permettent  pas  d’ap- 

^uer  au  magnétisme  la  théorie  mathématique  de  l’é- 
ricité.  Nous  avons  montré  que  les  premiers  peuvent 
être  attribués  à l’existence  de  deux  fluides , dont  les  mo- 
lécules de  chacun  d’eux  se  repoussent  entre  elles,  et  at- 
tirent avec  la  meme  force  les  molécules  de  l’autre  fluide, 
et  ce  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance.  Même 
supposition  peut  être  faite  pour  les  attractions  et  répul- 
sions magnétiques,  c’est-à-dire  que  l’on  peut  les  faire 
dépendre  de  deux  fluides  doués  des  mêmes  propriétés 
attractives  et  répulsives.  D’un  autre  côté , dans  l’élec- 
tricité, on  partage  les  corps  en  corps  conducteurs  et 
corps  non  conducteurs;  les  premiers  s’électrisent  immé- 
diatement par  influence,  à l’approche  d’un  corps  élec- 
trisé, et  rentrent  dans  l’état  naturel,  aussitôt  que  l’oa 
retire  ce  corps;  tandis  que  les  autres  résistent  long- 
temps à cette  action.  Mais  une  fois  que  l’électricité  y 
est  développée , elle  y persévère  pendant  plus  ou  moins 
de  temps,  quand  ils  sont  hors  de  sa  présence.  Dans  le 
magnétisme,  on  établit  une  semblable  distinction  en- 
tre le  fer  doux , non  écroui , ni  tordu , et  l’acier  trempé. 
Tels  sont  les  rapports  communs  ; voyons  les  différences. 
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Le  fluide  électrique  pénètre  toutes  les  substances,  soit 
pour  les  traverser  avec  une  vitesse  excessive,  soit  pour 
s’y  arrêter.  Le  fluide  magnétique,  tel  que  nous  l’avons 
considéré  jusqu’ici,  n’agit  d’une  manière  très-prononcée, 
pour  aimanter  dans  l’état  de  repos,  que  sur  trois  mé- 
taux, le  fer,  dans  ses  différents  états  et  combinaisons,  le 
cobalt  et  le  nickel.  Mais  il  n’est  jamais  transporté,  dans 
l’acte  de  l’aimantation , à l’une  des  extrémités  des  bar- 
reaux ; puisque  Coulomb  a démontré  que  les  deux  fluides 
boréal  et  austral  n’éprouvent  que  des  déplacements  in- 
flniment  petits,  et  ne  sortent  jamais  de  la  molécule  à la- 
quelle ils  appartenaient  avant  l’aimantation. 

Ce  mode  d’action  n’existe  pas  seulement  dans  le  fer 
doux , mais  encore  dans  l’acier,  qui  relient  le  magné- 
tisme qu’on  y a développé;  cet  effet  est  dû  à l’existence 
d’une  force  coercitive  qui  s’oppose  à la  séparation  et  à 
la  recomposition  des  deux  fluides.  Dans  l’électricité,  les 
attractions  et  répulsions  des  corps  conducteurs  ne  dé- 
pendent que  de  leurs  formes  et  de  leurs  dimensions,  et 
nullement  de  leur  nature;  ce  qui  n’a  pas  lieu  dans  le  ma- 
gnétisme, puisque, xl’une  part , la  forme  et  la  dimension 
n’exercent  aucune  influence  sur  l’aimantation , et  de  l’au- 
tre , que  deux  masses  de  même  forme  et  de  même  vo- 
lume de  fer  et  de  nickel,  dans  lesquelles  la  force  coer- 
citive est  très-faible,  n’exercent  pas  la  même  action  sur 
une  aiguille  aimantée  placée  à la  même  distance  de  cha- 
cune d’elles.  Ce  fait  a été  établi  par  M.  Gay-Lussac 
qui , ayant  fait  osciller  de  chaque  côté  du  méridien  ma- 
gnétique une  aiguille  aimantée  de  o'°,a  de  longueur, 
trouva  qu’elle  exécutait  lo  oscillations  en  i3i";il  plaça 
ensuite  au-dessous,  dans  le  même  méridien,  à une  dis- 
tance deo'",o5,  un  barreau  prismatique  de  fer  doux, 
dont  la  longueur  était  de  o'",i96,  la  largeur  de  o'",oi8, 
l’épaisseur  verticale  de  o'",ooi4,  et  dont  le  milieu  se 
trouvait  dans  la  même  verticale  que  le  point  de  suspen- 
sion de  l’aiguille;  les  oscillations  devinrent  plus  rapides, 
puisqu’il  y en  eut  d’abord  dix  en  65  secondes;  mais 
bientôt  après  il  n’en  fallut  plus  que  6o.  £n  substituant  au 
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barreau  de  fer  doux  un  barreau  de  nickel  pur  de  meme 
forme  et  de  mêmes  dimensions,  l’aiguille  exécuta  ses  dix 
oscillations  en  78  secondes,  et  peu  après  en  secondes. 
Le  barreau  de  nickel  ayant  été  enlevé , l’aiguille  s’est 
comportée  comme  avant,  sous  l’influence  terrestre.  Le 
fer  et  le  nickel,  après  cette  expérience,  iront  montré  au- 
cune trace  d’aimantation.  Les  barit^aux  n’ayant  pas 
exercé  sur-le-champ  leur  maximum  d’action, il  est  pro- 
bable qu’il  leur  restait  encore  une  très-petite  force 
coercitive.  Cette  expérience  prouve  que  l’acier  et  le  ni- 
ckel ne  possèdent  pas  le  même  pouvoir  magnétique. 

Nous  arrivons  à la  théorie  mathématique  queM.  Pois- 
son a donnée  des  phénomènes  magnétiques , indépen- 
damment de  la  nature  particulière  des  fluides  boréal  et 
austral.  Dans  l’impossibilité  où  nous  sommes  d’exposer 
ses  savants  calculs,  nous  indiquerons  seulement  la  mar- 
che qu’il  a suivie  pour  déterminer  les  résultantes  des  at- 
tractions et  des  répulsions  des  deux  fluides,  ainsi  que 
leur  distribution  dans  les  corps  aimantés. 

M.  Poisson  admet  les  principes  suivants  pour  l’aimanta- 
tion : «Dans  l’acte  de  l’aimantation,  les  deux  fluides  boréal 
« et  ausüal,  qui  étaient  réunis  à l’état  neutre,  se  sont  très- 
« peu  écartés  les  uns  des  autres.  Nous  ne  déciderons  pas 
« si  les  parties  des  corps  aimantés,  dans  lesquelles  la  dé- 
« composition  du  fluide  neutre  peut  s’effectuer,  sont  les 
« molécules  mêmes  de  ces  corps;  nous  supposerons  seule- 
« ment  que  leurs  dimensions  sont  toujours  extrêmement 
« petites.  Nous  appellerons  élément  magnétique  chacune 
« de  ces  petites  parties,  dont  la  propriété  caractéristi- 
« que  consiste  en  ce  que  les  quantités  des  deux  fluides 
« y sont  égales  entre  elles,  dans  l’état  d’aimantation, 
« comme  dans  l’état  neutre.  Or  nous  pouvons  concevoir, 
« pour  envisager  la  question  dans  sa  plus  grande  géné- 
« ralité,  que  les  éléments  magnétiques  ne  sont  pas  con- 
« tigus  dans  l’intérieur  des  corps  aimantés;  qu’ils  y sont 
« au  contraire  séparés  les  uns  des  autres  par  des  espaces 
« pleins  ou  vides,  où  les  deux  fluides  ne  peuvent  péné- 
« ti'er,  et  que  les  dimensions  de  ces  intervalles  isolants 
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« sont  du  même  ordre  de  grandeur  que  celles  des  élé- 
« ments  magnétiques,  sans  cependant  que  le  rapport  des 
« unes  aux  autres  soit  le  même  dans  les  aimants  de  na- 
o ture  differente  : cela  étant,  les  attractions  et  répul- 
« sions,  exercées  par  ces  corps  dans  les  mêmes  circon- 
« stances , seront  différentes , comme  l’expérience  l’a 
« déjà  fait  connaître  à l'égard  du  nickel  et  du  fer.  Ainsi 
« nous  nous  représenterons  un  corps  aimanté,  comme 
« un  assemblage  de  parcelles  magnétiques  , séparées  par 
« des  espaces  inaccessibles  au  magnétisme.  Le  rapport 
« de  la  somme  de  toutes  ces  parcelles  au  volume  entier 
a du  corps , qu’on  pourrait  prendre  pour  sa  densité, 
« sous  le  rapport  du  magnétisme , sera  une  fraction 
« qui  approchera  plus  ou  moins  de  l’unité,  dans  les 
(f  corps  de  nature  diverse,  et  qui  devra  être  donnée  pour 
a chaque  corps  en  particulier;  les  actions  extérieures 
« augmenteront  ou  diminueront  d’intensité  avec  la  gran- 
« deur  de  ce  rapport.  » 

On  voit  dans  le  mémoire  de  M.  Poisson  suivant  quelles 
lois  dépendent  ces  actions;  il  y indique  aussi  la  possi- 
bilité de  vérifier  la  théorie  par  l’expérience , en  faisant 
varier  à volonté  le  rapport  dont  on  vient  de  parler,  en 
mélangeant,  dans  des  proportions  convenables,  de  la  li- 
maille de  fer  très-fine  avec  une  autre  matière  non  ma- 
gnétique, soumettant  ensuite  ces  corps  à l’influence 
de  très-forts  aimants,  et  mesurant  les  attractions  et  ré- 
pulsions. 

M.  Poisson  suppose  que  le  pouvoir  attractif  ou  ré- 
pulsif des  deux  fluides  est  le  même  dans  tous  les  corps 
aimantés  à distance  égale  et  pour  des  quantités  égales 
de  fluides;  il  regarde  cette  supposition  comme  la  plus 
simple  que  l’on  puisse  faire  à priori. 

La  quantité  qui  exprime  le  rappor  de  la  somme  des 
volumes  des  éléments  magnétiques  au  volume  entier  du 
corps  dont  ils  font  partie,  et  qui  se  trouve  dans  ses 
calculs , peut  dépendre  de  la  température  des  corps  ; 
car  on  conçoit  que  la  chaleur  dilate  les  espaces  qui  sé- 
parent les  éléments  les  uns  des  autres  et  comprime 
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ces  éléments,  sans  changer  dans  le  même  rapport  le  vo- 
lume'total.  Dans  cette  hypothèse,  les  attractions  ou  ré- 
pulsions magnétiques  exercées  par  un  même  corps 
devront  varier  avec  son  degié  de  chaleur,  ce  qui  est 
démontré,  comme  on  l’a  vu  précédemment. 

Jja  plupart  des  expériences  ayant  été  faites  sur  des 
barreaux  aimantés,  où  la  force  coercitive  était  loin  d’être 
nulle,  les  effets  observés  proviennent  et  de  la  variation 
de  cette  force,  et  du  changement  du  rapport  dont  on 
parle. 

Pour  déterminer  la  variation  de  ce  rapport,  il  faudrait 
que  les  mêmes  expériences  fussent  répétées  simultané- 
ment sur  le  fer  doux  et  le  nickel  pur.  Il  serait  utile  d’é- 
tendre  ce  genre  d’observations  à d’autres  métaux,  dans 
lesquels  le  magnétisme  ne  s’est  pas  encore  développé, 
et  chercher  s’il  ne  deviendrait  pas  magnétique  à de 
très-basses  températures.  I/analogie,  ajoute M.  Poisson, 
porte  à croire  qu’il  existe  des  éléments  magnétiques  dans 
tous  les  corps,  mais  que  le  rapport  de  la  somme  de  leur 
volume  au  volume  entier  de  chaque  corps,  d’où  dépend 
l’intensité  des  actions  magnétiques,  est  une  fraction 
très-petite  dans  la  plupart  des  métaux  connus;  ce  rap- 
port variant  avec  la  température,  il  pourrait  se  faire 
qu’en  abaissant  convenablement  celle  d’un  métal , ce 
rapport  y devînt  assez  grand  pour  que  ce  corps  fût  alors 
susceptible  d’aimantation  à un  degré  sensible. 

Le  rapport  entre  la  somme  des  éléments  magnétiques 
et  le  volume  entier  du  corps  aimanté  n’est  pas  la  seule 
donnée  relative  à ce  corps,  d’où  puisse  dépendre  l’in- 
tensité de  ces  actions;  car  la  forme  des  éléments  peut 
aussi  influer  sur  cette  intensité,  et  cette  influence  a cela 
de  particulier  qu’elle  n’est  pas  la  même  en  des  sens  diffé- 
rents. Supposons  que  les  éléments  magnétiques  soient 
des  ellipsoïdes,  dont  les  axes  aient  la  même  direction 
dans  toute  l’étendue  d’un  même  corps,  et  que  ce  corps 
soit  une  sphère  aimantée  par  influence,  dans  laquelle 
la  force  coercitive  soit  nulle  ; les  attractions  ou  répul- 
sions qu’elle  exercera  au  dehors  seront  différentes  dans 
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le  sens  des  axes  de  ces  cléments  et  dans  tout  autre  sens. 
C’est  ainsi  que  lorsque  l’on  fait  tourner  cette  sphère 
sur  elle-même,  son  action  sur  un  même  point  change 
en  général  en  grandeur  et  en  direction  ; mais  si  les  élé- 
ments magnétiques  sont  des  sphères  de  diamètres  égaux 
ou  inégaux,  ou  bien  s’ils  s’écartent  de  la  forme  sphéri- 
que et  qu’ils  soient  disposés  sans  aucune  régularité  dans 
l’intérieur  d’un  corps  aimanté  par  influence , leurs 
formes  n’influeront  plus  sur  les  résultats  qui  dépendront 
seulement  de  la  somme  de  leur  volume,  comparée  au 
volume  entier  de  ce  corps  et  qui  seront  alors  les  mêmes 
en  tout  sens.  Ce  dernier  cas  est  celui  du  fer  forgé  et 
des  autres  corps  non  cristallisés  dans  lesquels  on  a ob- 
servé le  magnétisme.  Telles  sont  les  données  fondamen- 
tales qui  ont  servi  de  bases  à l’analyse  mathématique 
de  M.  Poisson. 

Le  problème  qu’il  s’est  proposé  de  résoudre  est  celui- 
ci  : Déterminer  en  grandeur  et  en  direction  la  résultante 
des  attractions  ou  répulsions  exercées  par  tous  les  élé- 
ments magnétiques  d’un  coi’ps  aimanté  de  forme  quel- 
conque, sur  un  point  pris  en  dehors  ou  dans  son  in- 
térieur ;'ïen  ajoutant  aux  composantes  de  celte  force 
relative  à un  point  intérieur , celles  des  forces  extérieures 
qui  influent  sur  ce  corps,  on  aura  les  forces  totales  qui 
tendent  à séparer  les  deux  fluides  réunis  en  ce  point;  or, 
si  la  matière  du  corps  n’oppose  aucune  résistance  au 
déplacement  de  ces  deux  fluides , il  sera  nécessaire  pour 
que  l’équilibre  magnétique  ait  lieu , que  ces  forces  to- 
tales soient  égales  à zéro , sans  quoi  elles  produiraient 
une  nouvelle  décomposition  de  fluide  neutre,  et  l’état 
magnétique  du  eorps  serait  changé.  Si  la  force  coercitive 
n’est  pas  nulle , il  suffit  que  la  résultante  de  toutes  les 
forces  extérieures  et  intérieures  qui  agissent  en  un  point 
quelconque  de  ce  corps  , ne  surpasse  nulle  part  la  gran- 
deur donnée  de  la  force  coercitive,  dont  l’effet  serait 
analogue  à celui  du  frottement  dans  les  machines.  Il 
en  résulte  que  dans  ce  cas  l’équilibre  magnétique  peut 
subsister  d’une  infinité  de  manières  différentes. 

II.  S7 
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M.  Poisson  s’est  borné  à considérer  raiinantation  des 
corps  aimantés  par  influence  pour  lesquels  la  force 
coercitive  est  nulle. 

Les  deux  fluides  boréal  et  austral,  dans  cette  suppo- 
sition, se  transportent  sur  les  surfaces  des  éléments 
magnétiques,  où  iis  sont  arrêtés  par  la  cause  qui  les 
empêche  de  franchir  les  espaces  qui  les  séparent. 

Là,  ils  y forment  une  couche  très-mince,  par  rapport 
même  aux  dimensions  de  ces  éléments.  Cette  suppo- 
sition résulte  de  ce  que  l’on  regarde  le  fluide  neutre , 
contenu  dans  chaque  élément,  comme  inépuisable.  Dans 
ce  cas,  la  partie  décomposée  doit  toujours  être  très-pe- 
tite relativement  à la  totalité  de  ce  fluide. 

M.  Poisson  a ensuite  essayé  de  déterminer,  d’après 
les  principes  et  les  formules  qu’il  a donnés  , la  distri- 
bution du  magnétisme  dans  les  aiguilles  d’acier  aiman- 
tées à saturation,  et  dans  les  aiguilles  de  fer  doux 
aimantées  par  influence;  d’où  l’on  déduit  les  lois  de 
leurs  attractions  ou  répulsions  mutuelles. 

Jl  a donné  les  équations  qui  renferment,  pour 
tous  les  cas , les  lois  de  là  distribution  du  magnétisme 
dans  l’intérieur  dos  corps  aimantés  par  influence,  et 
celles  des  attractions  ou  répulsions  qu’ils  exercent  sur 
des  points  donnés  de  position  ; mais  la  résolution  de 
ses  équations  pour  en  déduire  des  résultats  compara- 
bles à l’expérieucc  n’est  possible  que  dans  un  nombre 
de  cas  très-limité  , eu  égard  aux  différentes  formes 
des  aimants.  Celui  que  ce  célèbre  géomètre  a pris 
pour  exemple  admet  une  solution  complète;  c’est  le  cas 
d’une  sphère  pleine  ou  creuse,  aimantée  par  des  forces 
dont  les  centres  d’action  sont  distribués  d’une  manière 
quelconque,  au  dehors  ou  dans  son  intérieur.  En  rédui- 
sant ces  forces  à une  seule , à l’action  magnétique  de  la 
terre,  les  formules  deviennent  très-simples;  on  en  déduit 
sans  difficulté  la  déviation  d’une  aiguille  de  boussolej 
produite  par  le  voisinage  d’une  sphère  aimantée  par 
l’influence  de  la  terre.  Cette  déviation  varie  avec  les 
distances  du  milieu  de  l’aiguille  au  centre  de  la  sphère. 
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au  plan  du  méridien  magnétique  passant  par  ce  centre, 
et  au  plan  mené  parle  même  point  perpendiculairement 
à la  direction  du  maguctisme  terrestre.  Les  lois  de  ces 
diverses  variations  données  par  le  calcul  s’accordent 
avec  celles  que  M.  Barlow  a trouvées  par  l’expérience. 

Ce  calcul  montre  aussi  que  l’action  d’une  sphère  creuse 
est  à très-peu  près  indépendante  de  son  épaisseur, 
tant  que  le  rapport  de  celle-ci  au  rayon  n’est  pas  une 
très-petite  fraction  qui  peut  changer  de  valeur  avec  la 
matière  et  la  température  de  la  sphère. 

JM.  Barlow,  comme  nous  l’avons  vu,  a cherché  les 
déviations  qu’une  aiguille  aimantée  éprouve  de  la  part 
d’une  sphère  pleine  ou  creuse  de  fer,  aimantée  par  l’ac- 
tion du  globe  terrestre.  En  soumettant  successivement  la 
même  aiguille  à l’action  de  deux  .sphères  de  fer  de  même 
nature,  de  dix  pouces  anglais  de  diamètre,  l’une  en- 
tièrement pleine,  et  l’autre  creuse,  celle-ci  pesant  un 
quart  de  moins  que  la  première,  il  a reconnu  ce  fait 
fondamental,  que,  dans  la  même  position,  la  déviation 
de  l’aiguille  aimantée  est  égale  pour  les  deux  sphères, 
qu’elles  soient  pleines  ou  creuses,  pourvu  néanmoins 
que  l’épaisseur^des  sphères  creuses  surpasse  une  certaine 
limite  qu’il  a fixée  à un  trentième  de  pouce.  Dans  ce 
cas,  la  déviation  de  l’aiguille  produite  par  la  sphère 
creuse,  soumise  en  premier  lieu  à l’expérience,  est  ré- 
duite aux  deux  tiers  environ  de  la  déviation  correspon- 
dante à une  sphère  pleine  de  même  dimension.  M.  Barlow 
en  a conclu,  comme  les  cxpéiiences  de  Coulomb  sur 
des  aimants  formés  d’un  certain  nombre  de  barreaux 
pouvaient  le  faire  présumer,  ainsi  que  celles  deM.  Nobili 
qui  sont  plus  récentes,  que  le  magnétisme  résidait  à la 
surfiice  des  corps  aimantés,  ou  du  moins  qu’il  ne  pé- 
nétrait pas  dans  leur  intérieur  au-delà  de  la  limite  que 
nous  venons  de  citer. 

M.  Poisson  , en  cherchant  à obtenir,  au  moyen  de  ses 
formules,  les  résultats  que  M.  Barlow  a déduits  de  ses 
obsçrvation.s , a cru  devoir  ne  pas  négliger  dans  le  calcul 
des  déviations  de  l’aiguille,  les  corrections  dues  à sa 
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longueur  et  à sa  réaction  sur  la  sphère  aimantée,  quand 
l’aiguille  est  le  plus  rapprochée  de  la  sphère,  c’est-à-dire 
quand  elle  se  trouve  à une  distance  de  son  milieu  au 
centre  de  ce  corps  égale  à 12  pouces. 

M.  Barlow  a reconnu , qu’en  plaçant  dans  le  même 
point  le  milieu  d’une  aiguille  de  6 pouces,  et  celui  d’une 
petite  aiguille  d’un  demi-pouce  en  longueur,  Ip  dévia- 
tions étaient  les  mêmes.  M.  Poisson  a pense  que  les 
deux  corrections  dont  on  vient  de  parler,  dont  l’une 
tendait  à augmenter  la  déviation , et  l’autre  h la  dimi- 
nuer, se  sont  compensées  l’une  l’autre.  Notre  célèbre  ma- 
thématicien avoue  cependant  que  cette  compensation  a 
• été  imparfaite,  car  en  calculant  les  déviations  de  l’ai- 
guille, et  négligeant  la  double  correction , la  différence 
qu’il  a trouvée  entre  le  calcul  et  l’expérience  était  trop 
grande  pour  être  attribuée  en  entier  aux  erreurs  des  ob- 
servations. Nous  allons  en  citer  ici  quelques  e.xemples. 
M.  Barlow  a trouvé,  avec  une  sphère  de  6‘’,4  et  en  plaçant 
le  milieu  de  l’aiguille  à 12  pouces  de  distance  de  la 
sphère,  que  la  déviation  de  l’aiguille  aimantée  était  de 
36"  i5',  l’aiguille  étant  placée  soit  à l’est,  soit  à l’ouest 
du  méi  idien  magnétique;  tandis  queM.  Poisson  n’a  trouvé 
parlecalculque  32°  38'  : la  différence  de  3°  37',  qui  ne 
peut  être  attribuée  en  entier  aux  erreurs  de  l’observation, 
est  due  en  grande  partie,  suivant  lui,  à la  longueur  et 
à la  réaction  de  l’aiguille  dont  on  n’a  pas  tenu  compte 
dans  le  calcul.  M.  Poisson  n’avait  pas  par  devers  lui  les 
données  nécessaires  déduites  de  l’expérience  pour  effec- 
tuer la  correction  relative  à la  réaction  de  l’aiguille. 

Dans  un  autre  cas  où  la  distance  du  milieu  de  l’ai- 
guille' au  centre  de  la  sphère  était  de  i 5 p.  et  au-delà , 
les  déviations  calculées,  en  faisant  également  abstraction 
de  la  longueur  et  de  la  force  de  l’aiguille,  ont  toujours 
été  plus  petites  que  les  déviations  observées  comme 
dans  le  cas  précédent  ; ces  différences , qui  ont  été 
souvent  de  i’  et  quelques  minutes  dans  le  même  sens, 
ne  SC  trouvent  que  dans  la  comparaison  dos  grandeurs 
absolues  des  déviations,  puisque  les  lois  de  variation 
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auxquelles  sont  soumises  les  déviations,  suivant  la  po- 
sition des  aiguilles , s’accordent,  soit  qu’on  les  déduise 
de  la  tliéorie  ou  de  l’expérience;  sous  ce  rapport,  les 
nombreuses  observations  de  M.  Barlow  viennent  con- 
firmer les  recherches  analytiques  de  M.  Poisson. 

Cet  accord  remarquable  du  calcul  et  de  l’observation  est 
une  confirmation  importante  de  l’exactitude  de  l’analyse 
et  de  la  théorie  sur  laquelle  elle  est  fondée.  M.  Poisson, 
pour  soumettre  son  analyse  à de  nouvelles  épreuves,  a 
cliercbé  s’il  ne  serait  pas  possible  de  résoudre  les  équa- 
tions générales,  en  les  appliquant  à des  corps  qui 
n’eussent  pas,  comme  la  sphère,  une  forme  constante; 
il  a trouvé  qu’elles  peuvent  être  résolues  très-simple- 
ment, dans  le  cas  d’un  ellipsoïde  quelconque,  pourvu 
que  la  force  qui  produit  son  aimantation  fût  constante 
en  grandeur  et  en  direction  dans  toute  son  étendue;  ce 
qui  a lieu,  par  exemple,  h l’égard  du  magnétisme  ter- 
restre. Nous  y reviendrons  quand  nous  traiterons  cette 
dernière  question. 

Après  avoir  donné  les  formules  relatives  à un  ellip-  ' 
solde  dont  les  trois  axes  ont  entre  eux  des  rapports  quel- 
conques, M.  Poisson  considère  les  deux  cas  extrêmes 
où  ce  corps  est  très-aplati,  et  où  il  est,  au  contraire, 
très-alongé.  Dans  le  premier,  le  corps  aplati  peut  re- 
présenter une  plaque  dont  « l’épaisseur  varierait  /rès- 
lenteinenl  près  du  centre  et  décroîtrait  depuis  ce  point 
jusqu’à  la  circonjérence  : son  action  sur  des  points 
peu  éloignés  de  son  centre  doit  être  sensiblement  la 
même  que  celle  de  toute  autre  plaque  d'une  épaisseur 
constante  et  (Tune  très -grande  étendue.  De  même  un 
ellipsoïde  tres-alongé  peut  être  représenté.,  dans  la  prati- 
que, par  une  aiguille  on  une  barre  dont  le  diamètre 
décroit  depuis  son  milieu  jusqu  a ses  extrémités , en 
variant  d’abord  très-lentement , et  son  action  sur  des 
points  voisins  de  son  milieu  doit  très-peu  dijférer  de 
celle  d’une  barre  dont  le  diamètre  est  très -petit  par 
rapport  à la  longueur.  » 

« Lors  donc , ajoute  M.  Poisson , que  les  physiciens  au- 
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ront  observé  les  actions  d’une  barre  ou  d’une  plaque , 
aimantée  par  l’influence  de  la  terre,  sur  des  points  très- 
rapprocbés  du  milieu  ou  du  centre  de  ces  corps,  on 
pourra  comparer , sous  ce  nouveau  point  de  vue , la  théo- 
rie à l’observation.  Afin  de  faciliter  cette  comparaison, 
j’ai  eu  soin  d’énoncer  dans  mon  mémoire  les  consé- 
quences principales  du  calcul  qui  mériteraient  le  plus 
d’être  vérifiées  par  l’expérience.  » 


Digitized  by  Google 


>%■%%»» 


CHAPITRE  IX. 


THÉORIE  MATHÉMATIQUE  DES  PHÉNOMÈNES 
MAGNÉTIQUES  DE  ROTATION. 


245.  PLTJsiKuns  théories  ont  été  imaginées  pour  expli- 
quer les  phénomènes  magnétiques  de  rotation  ; nous  ne 
nous  y arrêterons  pas,  parce  qu’elles  ont  été  renversées 
par  les  belles  découvertes  de  M.  Faraday  sur  l’inductiotj 
magnétique,  dont  nous  parlerons  dans  le  livre  suivant. 
Nous  donnerons  seulement  un  exposé  de  la  théorie  ma- 
gnétique que  M.  Poisson  a donnée  de  ces  phénomènes, 
attendu  que  les  résultats  analytiques  coïncidaient.telle- 
ment  avec  ceux  de  l’observation , à l’époque  où  elle 
parut,  le  10  juillet  1826,  que  les  physiciens  doivent  la 
prendre  en  considération , quelles  que  soient  les  idées 
qu’ils  aient  adoptées  sur  la  cause  première  de  ces  phé- 
nomènes. 

M.  Poisson,  pour  expliquer  la  différence  d’action  du 
magnétisme  des  corps,  dans  l’état  de  repos  et  dans  l’état 
de  mouvement,  remonte  aux  premiers  principes  qui  ont 
servi  de  base  à sa  théorie  du  magnétisme.  On  a vu  dans 
le  chapitre  précédent  qu’il  attribue  tous  les  phénomènes 
magnétiques  à deux  fluides  impondérables,  soumis  aux 
lois  générales  de  l’équilibre  et  du  mouvement , et  qui 
peuvent  exercer  sur  les  coi'ps,  en  vertu  de  l’action  réci- 
proque de  leurs  particules,  des  pressions  qui  peuvent 
être  mesurées.  La  loi  de  leur  attraction  et  de  leurs  ré- 
pulsions est  celle  de  la  raison  inverse  du  carré  de  la 
distance.  La  différence  essentielle  qui  existe  entre  ces 
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deux  fluides,  et  ceux  auxquels  sont  dus  les  phénomènes 
. électriques,  consiste  en  ce  que  les  derniers  peuvent  passer 
d’une  molécule  h une  autre,  et  parcourir  toute  l’éten- 
due d’un  corps,  tandis  que,  dans  l’acte  de  l’aimantation, 
les  particules  des  deux  fluides  magnétiques  n’éprouvent 
que  des  déplacements  si  faibles  qu’ils  n’ont  pas  encore 
pu  être  appréciés.  M.  Poisson  appelle  éléments  magné- 
tique les  petites  portions  des  corps  dans  lesquelles  les 
fluides  boréal  et  austral  peuvent  se  mouvoir,  et  qui  sont 
séparées  les  unes  des  autres  par  des  intervalles  imper- 
méables au  magnétisme. 

I^a  proportion  de  la  somme  de  leur  valeur  au  volume 
entier  de  chaque  corps , qui  n’est  pas  la  même  dans  les 
différents  corps,  suffit  pour  montrer  comment,  dans 
l’état  de  repos,  ces  matières  donnent  des  signes  de 
magnétisme  plus  ou  moins  marqués  sous  l’influence  des 
mêmes  forces  extérieures. 

Nous  avons  vu  ce  que  c’était  que  la  force  coercitive 
dans  les  aimants,  et  dont  les  effets  peuvent  être  com- 
parés à ceux  du  frottement  dans  les  machines.  M.  Pois- 
son admet  que  les  substances  où  cette  force  est  nulle  ou 
insensible , et  où  l’aimantation  se  produit  dès  que  la 
moindre  force  extérieure  commence  à agir,  que  ces 
substances,  dis- je,  exercent  une  action  analogue  à la 
résistance  des  milieux  sur  les  particules  des  deux  flui- 
des, laquelle  action  retarde  le  mouvement  des  fluides 
dans  l’intérieur  des  éléments  magnétiques,  et  qui  peut 
être  très-différent  dans  les  différentes  matières.  Il  attri- 
bue à cette  espèce  de  résistance  particulière  à chaque 
substance,  les  phénomènes  magnétiques  des  corps  en 
mouvement. 

Supposons  donc , avance  M.  Poisson , « qu’on  ap- 
« proche  un  aimant  d’une  matière  où  la  force  coercitive 
O est  insensible,  et  où  les  éléments  magnétiques  sont 
« en  proportion  quelconque,  aussitôt  la  décomposition 
« du  fluide  neutre  commencera  dans  .les  éléments  , et 
« elle  continuera  jusqu’à  ce  que  l’action  du  fluide  libre 
« fasse  équilibre  à la  force  extérieure,  ce  qui  ne  man- 
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« quera  pas  d’arriver  si  cette  force  est  constante  en 
« grandeur  et  en  direction.  Mais  si  elle  varie  continuel- 
« lement,  ou  bien,  si  l’aimant  extérieur  change  de  po- 
« sition  par  rapport  aux  éléments  du  corps  soumis  <à 
« son  influence,  les  deux  fluides,  au  lieu  de  parvenir 
« à un  état  permanent,  se  mouvront  dans  chaque  élé- 
« ment  avec  des  vitesses  dépendantes , toutes  choses  égales 
« d’ailleurs,  de  la  résistance  que  la  matière  du  corps 
« leur  oppose.  Dans  cet  état,  nous  ne  saurions  déterini- 
« ner  à chaque  instant  la  distribution  variable  des  deux 
« fluides  dans  les  aimants  magnétiques  : néanmoins,  on 
« peut  concevoir  qu’elles  soient  très-différentes  de  la  dis- 
« tribution  permanente  qui  a lieu  dans  l’état  d’équilibre  : 
a il  est  possible  en  effet  que,  pendant  le  mouvement, 

« la  décomposition  du  fluide  neutre  ayant  lieu  dans 
« toute  l’étendue  de  chaque  élément,  l’un  des  deux  flui- 
« des,  boréal  ou  austral,  soit  en  excès  dans  chacun  de 
« ces  points,  et  qu’au  contraire,  dans  l’état  d’équilibre, 

« le  fluide  décomposé  soit  transporté  .à  sa  surface,  où 
« il  forme  une  couche  d’une  très-petite  épaisseur  par 
« rapport  aux  dimensions  de  cet  clément.  Ij’action  exer- 
« cée  au  dehors  par  un  même  élément  soumis  à l’iii- 
« fluence  des  mêmes  forces,  serait  alors  très-différente 
« dans  les  deux  cas,  puisque,  dans  l’iin,  elle  émanerait 
O seulement  des  points  voisins  de  sa  surface,  et  dans 
« l’autre,  de  tous  les  points  de  son  volume. 

« Toutefois,  je  ne  fais  ici  cette  observation  que  pour 
« indiquer  une  cause  probable  de  la  différence  d’action 
« magnétique  que  l’expérience  a fait  connaître  entre  les 
« corps  en  mouvement  et  les  corps  en  repos.  Mon  ana- 
« lyse  embrasse  à la  fois  ces  deux  cas,  et  je  l’ai  affran- 
« chie  de  toute  hypothèse  relative  à la  disposition  des 
« deux  fluides  dans  les  éléments  magnétiques;  elle  est 
« fondée  sur  un  seul  principe  dont  les  conséquences  dé- 
n duites  par  un  calcul  rigoureux  devront  être  comparées 
« à l’expérience;  en  voici  l’exposé  le  plus  général  : si  / 
« un  élément  magnétique,  de  forme  quelconque  , est 
« soumis  à l’action  d’une  force  donnée,  qui  soit  la  même 
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« pour  tous  ses  points,  l’action  qu’il  exercera  sur  un 
« point  extérieur  de  position  déterminée  aura  pour  ex- 
« pression  la  somme  des  trois  composantes  de  cette  force , 
« multipliées  par  des  fonctions  du  temps,  qui  seront 
« nulles  dans  le  premier  moment  et  qui  acquerront 
«des  valeurs  constantes,  après  un  très -court  inter- 
« valle  de  temps;  ce  temps  très-court  dépendra  de  la 
« vitesse  des  deux  fluides  ou  de  la  résistance  que  la 
« matière  de  l’élément  oppose  à leur  mouvement.  On 
« fait  abstraction,  comme  on  l’a  déjà  dit,  de  la  foi’ce 
« coercitive,  dont  l’effet  se  fera  sentir  pendant  un  temps 
« bien  plus  long  et  qui  empêcherait  meme  toute  décom- 
« position  de  fluide  neutre  de  commencer,  tant  que  la 
« force  extérieure  n’aurait  pas  une  grandeur  convenable.  » 
En  partant  de  ce  principe,  et  conformément  à l’expé- 
rience, M.  Poisson  montre  qu’une  matière  dans  laquelle 
les  cléments  magnétiques  sont  très-rares,  et  qui  n’exerce 
qu’une  très-faible  action  sous  l’influence  de  forces  con- 
stantes , peut  néanmoins  en  exercer  une  très -puissante 
sous  l’influence  de  forces  très-variables;  et,  réciproque- 
ment, il  peut  se  faire  que  l’action  exercée  par  un  autre 
corps  dans  le  premier  cas  soit  très-peu  augmentée  dans 
le  second.  On  conçoit  très-bien  que  les  constantes  rela- 
tives à ces  deux  genres  d’action  doivent  être  déterminées 
par  l’expérience.  En  les  supposant  connues,  le  problème 
que  M.  Poisson  s’est  proposé  de  résoudre  est  celui-ci  : 

« Déterminer  l’action  magnétique  exercée  à chaque 
« instant  par  un  corps,  déformé  quelconque,  en  repos 
« ou  en  mouvement,  sur  un  système  de  points  donnés 
« de  position , ce  corps  étant  soumis  à des  forces  dont 
« les  composantes  sont  aussi  données  en  fonction  du 
« temps.  » 

Les  équations  générales  qui  renferment  la  solution 
de  la  question  se  résolvent  facilement  dans  le  cas  d’une 
sphère  homogène  tournant  sur  elle-même  avec  une  vi- 
tesse constante;  M.  Poisson  a trouvé  que,  lorsque  la 
force  à laquelle  elle  est  soumise  est  égale  pour  tous  les 
points,  comme  l’action  de  la  terre,  son  état  magnétique 
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est  le  niêmetjuesi  elle  était  en  repos,  et  que  si  l’on  ajoutait 
à la  force  donnée  une  autre  force  semblable  dont  la  di- 
rection soit  perpendiculaire  à l’axe  de  rotation  et  même 
à très  peu  près  normale  au  plan  passant  par  cette  droite 
et  parallèle  à la  force  extérieure;  résultat  qui  rentre 
dans  la  proposition  générale  que  l’on  doit  à M.  Barlow. 

M.  Poisson  a fait  aussi  une  application  de  ses  for- 
mules à l’action  d’une  plaque  tournante  au-dessus  d’une 
aiguille  aimantée,  ou  d’une  plaquç  immobile  sur  une  ai- 
guille en  mouvement  ; les  formules  ne  sont  seulement 
applicables  qu’au  cas  où  les  bords  de  la  plaque  sont 
assez  éloignés  des  pôles  de  l’aiguille  pour  que  leur  in- 
fluence mutuelle  soit  insensible;  car  ce  célèbre  géomètre 
a trouvé  que  l’action  des  bords,  à cause  de  leurs  arêtes, 
présente  des  difficultés  d’analyse  très-grandes.  11  adonné 
dans  son  mémoire  les  tiois  composantes  de  l’action 
exercée  sur  un  point  donné,  par  une  plaque  circulaire, 
tournant  uniformément  sur  elle-même  , et  dont  on  con- 
sidère le  diamètre  comme  infini;  l’une  de  ces  forces  est 
parallèle  à la  surface  de  la  plaque  et  agit  circulai  rement; 
l’autre  lui  est  aussi  parallèle,  mais  elle  est  dirigée  sui- 
vant les  rayons  qui  partent  de  son  centre  de  rotation  ; 
la  troisième  est  normale  à cette  surface.  Nous  ne  don- 
nerons pas  ici  l’expression  mathématique  de  ses  compo- 
santes, parce  que  nous  serions  obligés  d’entrer  dans  des 
considérations  qui  nous  jetteraient  en  dehors  du  plan 
que  nous  nous  sommes  proposé;  nous  nous  bornerons 
à dire  que,  si  la  plaque  est  horizontale,  la  première 
composante  est  la  force  qui  écarte  l’aiguille  du  méri- 
dien magnétique;  les  deux  autres  composantes  agissent 
sur  le  pôle  inférieur  de  l’aiguille  d’inclinaison.  Si  celle- 
ci  est  un  peu  longue , leur  action  est  insensible  sur 
l’autre  pôle,  et  quand  le  plan  dans  lequel  elle  tourne  passe 
par  le  centre  de  rotation  de  la  plaque,  ces  deux  forces 
sont  les  seules  qui  la  font  dévier  de  sa  direction  natu- 
relle. Quant  à l’action  verticale  de  la  plaque  tournante 
sur  les  deux  pôles  de  l’aiguille  horizontale,  elle  dimi- 
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nue  son  poids  apparent  d’une  quantité  dont  M.  Poisson 
a donné  l’expression  analytique. 

La  composante  horizontale  a constamment  le  même 
signe  , quand  on  regarde  le  diamètre  de  la  plaque  comme 
infini;  mais  il  n’en  est  plus  de  même  dans  la  réalité, 
quand  la  projection  horizontale  du  point  sur  lequel 
cette  force  s’exerce , s’approche  de  la  plaque.  Notre  sa- 
vant géomètre  a trouvé,  dans  ce  cas,  en  raison  de 
l’influence  des  bords , que  l’expression  de  cette  force  se 
compose  de  deux  termes  de  signes  contraires  qui  sont 
égaux,  à une  certaine  distance  du  centre  de  rotation, 
de  manière  qu’en-deçà  et  au-delà  cette  force  est  dirigée 
dans  deux  sens  opposés. 

Quand  la  plaque  horizontale  est  mobile,  son  action 
diminue  les  amplitudes  successives  de  l’aiguille  de  dé- 
clinaison et  de  celle  d’inclinaison , en  influant  beaucoup 
moins  sur  la  durée  de  leurs  oscillations,  ce  qui  s’accorde 
avec  les  expériences  de  M.  Arago.  Dans  ce  cas,  les  di- 
minutions dans  l’amplitude  de  ces  aiguilles  sont  des 
quantités  du  même  ordre  qui  peuvent  se  déduire  l’une 
de  l’autre , ce,  qui  n’a  pas  lieu  dans  le  cas  du  mouve- 
ment. Lorsque  l’on  connaît  la  déviation  horizontale  cor- 
respondante à une  vitesse  donnée  de  la  plaque,  on  peut 
en  conclure,  au  moyen  d’une  formule,  la  diminution 
d’amplitude  des  oscillations  de  la  même  aiguille  à la 
même  distance  de  cette  plaque. 

M.  Poisson  considère  que  les  forces  qui  agissent  sur 
la  plaque,  quand  elle  est  immobile  ou  en  mouvement, 
sont  le  magnétisme  terrestre  et  l’action  des  pôles  de  l’ai- 
guille sur  lesquels  elle  réagit.  Dans  le  cas  où  la  plaque 
est  très-étendue,  l’influence  de  la  première  cause  est 
peu  considérable,  ce  qui  fait  que  la  réaction  de  la  pla- 
que est  sensiblement  proportionnelle  au  carré  de  l’in- 
tensité magnétique  des  pôles  de  l’aiguille.  La  même 
chose  n’a  pas  lieu  à l’égard  de  la  déviation  d’une  aiguille 
produite  par  l’action  d’une  sphère  ou  d’un  autre  corps 
en  repos , ou  en  mouvement,  aimanté  par  l’action  de  la 
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terre;  cette  déviation  est  toujours  la  même,  quel  que 
soit  le  degré  d’aimantation  de  l’aiguille.  M.  Poisson  a 
montré  que  les  résultats  de  son  analyse  coïncidaient 
avec  ceux  <jui  ont  été  déduits  de  l’observation  dans  leur 
ensemble  général,  à l’époque  où  il  publia  son  travail.  On 
ne  peut  rien  exiger  de  plus  d’une  théorie  mathéma- 
tique. 
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CHAPITRE  PREMIER. 

DE  I/ACTIOX  DES  COURANTS  l':LECTRIQ|ÎES  CONTI- 
NUS OU  DISCO.VTIM'S  SUR  L’AIOUILLE  AIMAN- 
TÉE , L’ACIER  ET  LE  FER  DOUX. 

4 


§ l"".  De  l’aclion  des  courants  électriques  sur 
r aiguille  aimantée. 

246. 0^  savait  depuis  long-temps  qu’une  décharge  élec- 
trique jouissait  de  la  propriété  de  donner  le  magnétisme 
à une  aiguille  d’acier,  et  même  de  renverser  les  pôles 
d’un  aimant,  ou  de  lui  faire  acquérir  des  points  consé- 
quents; seinblahlcs  observations  avaient  été  faites  sur 
les  aiguilles  de  boussole  des  vaisseaux  qui  avaient  été 
frappés  de  la  foudre.  Franklin,  Beccaria  et  d’autres  phy- 
siciens avaient  essayé,  mais  en  vain,  de  lemonter  à la 
soui’ce  de  ce  phénomène;  on  fut  donc  obligé  d’admettre 
que  la  décharge  électrique  qui  ébratde  les  particules  de 
la  matière,  produit  le  même  effet  (pie  le  choc  d’un  mar- 
teau. Cette  explication,  faute  d’autres,  fut  admise  jus- 
qu’en i8'20,  ou  M.  OErsted,  professeur  à Copenhague, 
qui  avait  conçu  depuis  long-temps  un  système  à l’aide 
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duquel  il  cherchait  à expliquer  les  affinités  et  le  magné- 
tisme, eut  l’heureuse  idée  d’essayer  l’action  d’un  courant 
électrique  sur  une  aiguille  aimantée,  librement  suspen- 
due. Cette  tentative  eut  un  plein  succès  et  nous  valut  une 
découverte  du  premier  ordre,  dont  les  applications  n’ont 
pas  tardé  à faire  connaître  toute  l’importance.  A M.  OErs- 
ted  appartient  la  gloire  d’avoir  posé  le  premier  la  base 
fondamentale  de  cette  partie  nouvelle  de  la  science  que 
nous  appelons  l’électro-magn  élisme. 

Voici  le  fait  fondamental  découvert  par  M.  OErsted. 
Supposons  un  fil  de  métal  qui  joigne  les  deux  pôles  d’une 
pile,  si  on  en  approche  une  aiguille  aimantée,  suspen- 
due sur  un  pivot,  on  voit  qu’elle  tourne,  s’agite  et  re- 
çoit une  action  de  la  part  du  fil  conducteur. 

M.  OErsted  ne  s’en  tint  pas  à cette  première  indica- 
tion; il  étudia  toutes  les  circonstances  du  phénomène 
avec  une  grande  sagacité,  et  fut  conduit  par-là  à con- 
naître dans  le  fil,  traversé  par  le  courant  électrique, 
une  action  révolutive.  Pour  en  étudier  toutes  les  cir- 
constances, l’aiguille  fut  d’abord  placée  au-dessus  du 
fil  tendu  horizontalement  dans  le  plan  du  méridien  ma- 
gnétique. Le  pôle  nord  fut  chassé  dans  un  sens,  et  le 
pôle  sud  dans  l’autre.  Quand  l’aiguille  était  très-rappro- 
chée  du  fil , et  que  l’action  de  la  pile  était  vive,  l’ai- 
guille se  mettait  h angle  droit  avec  le  fil;  en  plaçant  l’ai- 
guille au-dessous,  la  déviation  était  inverse;  en  la  mettant 
à droite  ou  à gauche,  elle  s’inclinait  dans  un  sens  ou 
dans  un  autre.  M.  OErsted  admit  sur-le-champ  que 
l’aiguille  ne  pouvait  éprouver  une  semblable  action  que 
de  la  part  d’une  force  qui  agissait  d’une  manière  révo- 
lutive autour  du  fil,  comme  l’indique  la  fig.  loi  , et  à 
laquelle  on  a donné  le  nom  de  force  électro-dynamique. 
. Les  beaux  travaux  que  M.  Ampère  a faits  à ce  sujet 
constituent  l’éleclro-dynamique,  c’est-à-dire  la  science  qui 
comprend  tous  les  phénomènes  relatifs  à l’action  des 
courants  les  uns  sur  les  autres,  quelles  que  soient  leur 
direction  et  leur  origine.  Les  propriétés  générales  des 
courants  étant  bien  établies,  le  reste  n’est  plus  qu’une 
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question  de  dynamique  sur  laquelle  nous  nous  éten- 
drons peu.  Avant  d’exposer  ces  propriétés,  nous  devons 
nous  entendre  sur  le  sens  du  courant.  On  est  convenu 
de  prendre  pour  sa  direction  celle  qu’il  affecte  quand 
il  va  du  pôle  positif  au  pôle  négatif.  Lorsque  le  courant 
passe  par  un  conducteur  rectiligne,  on  l’appelle  courant 
rectiligne;  s’il  traverse  un  cylindre  creux,  courant  cy- 
lindrique; un  fil  courbe,  courant  curviligne,  etc....  Si 
le  conducteur  forme  un  circuit  complet,  on  dit  que  le 
courant  est  fermé.  Ces  définitions  sont  relatives  seule- 
ment à la  direction  du  courant  et  non  à son  mode 
d’action  sur  les  conducteurs. 

M.  Ampère,  pour  mieux  préciser  encore  la  direction 
du  courant,  suppose  qu’un  homme  est  couché  dans  le 
sens  de -la  longueur  d’un  fil  conducteur,  les  pieds  du 
côté  du  pôle  positif,  la  Icto  du  côté  du  pôle  négatif,  de 
telle  sorte  que  le  courant  va  des  pieds  à la  tête.  Il  ad- 
met ensuite  que  la  face  est  tournée  vers  le  milieu  de 
l’aiguille;  l’effet  est  tel  alors  que  l’aiguille  a toujours 
son  pôle  austral  vers  la  gauche  de  l’homme. 

§ II.  De  Vaclion  à distance  du  courant  sur  V aiguille 
aimantée. 

247.  Avant  d’exposer  l’action  des  courants  les  uns  sur 
les  autres,  nous  devons  cherdicr  comment  le  courant  agit 
sur  l’aiguille  aimantée  en  raison  de  la  distance , afin  de 
nous  faire  une  idée  bien  précise  de  son  mode  d’action. 
I,a  découverte  de  la  loi  qui  ré^it  cette  action  à distance 
est  due  à MM.  Biot  et  Savart. 

Pour  l’observer,  ils  prirent  une  aiguille  aimantée  AB 
fig.  (>02),  suspendue  à un  fil  de  cocon  au  moyen  d’une 
chape  de  cuivre,  et  placée  sous  une  cloche  de  verre  pour 
éviter  les  agitations  de  l’air.  Pour  se  débarrasser  entiè- 
rement de  l’action  du  magnétisme  terrestre,  ils  neutra- 
lisèrent celte  action  au  moyen  d’un  barreau  A'B'  placé 
dans  l’axe  de  l’aiguille,  les  pôles  inverses  en  regard,  et 
à une  distance  convenable,  pour  que  les  oscillations 
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fussent  extrêmement  lentes.  Au  moyen  de  cette  dispo- 
sition , l’aiguille  était  préparée  à obéir  sans  difficulté  à 
l’action  du  courant.  Ils  employèrent  un  gros  fil  de 
cuivre  Cs,  de  8 ou  lo  pieds  de  long,  tendu  verticale- 
ment et  traversé  par  le  courant:  l’appareil  était  telle- 
ment disposé  que  l’on  pouva'it  varier  la  distance  du  fil 
à l’aiguille,  qui  correspondait  toujours  sensiblement  au 
milieu  de  sa  longueur.  De  plus,  la  distance  de  l’aiguille 
au  fil  pouvait  varier  au  moyen  d’un  appareil  à engre- 
nage. D'après  la  loi  découverte  par  OErsted , l’aiguille 
se  mit  iininédiateinent  en  croix  avec  le  courant.  En  la 
dérangeant  de  sa  position  d’équililire,  elle  y revenait  par 
une  suite  d’oscillations  isoebrones,  dont  la  durée  dé- 
pendait de  l’intrmsité  de  la  force  du  courant. 

Le  tableau  suivant  renferme  les  résultats  d’un  certain 
nombre  d’expériences: 


Distance  du  conrant  Durée  de  dix 

au  centre  de  raiguille.  o.scillation$. 

iniQ  ,, 

3o  4^,2  5 

4o  48,85 

3o  4^,00 

20  33,5o 

3o  4'jOt) 

5o  54,75 

3o  4-^,2  5 

Go  56,75 

3o  41,75 

120  89,00 

3o  4'*,5o 

1 5 3o,oo 

,3o  43, 1 5 


La  pile  variant  à chaque  instant,  on  est  revenu  sou- 
vent à la  meme  distance  pour  opérer  de  nouveau;  puis 
l’on  a pris  des  moyennes,  afin  de  pouvoir  compter  sur 
les  résultats.  Pour  remonter  des  oscillations  aux  forces 
qui  les  ont  produites^  il  faut  se  rappeler  que  les  inten- 
sités de  ces  forces  sont  comme  les  carrés  des  nombres 
II.  a8 
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d’oscillations  exécutées  dans  le  piême  temps;  d’après 
cela  , si  l’on  représente  par  i et  i'  les  intensités  de  la 
force  dans  deux  expériences,  N et  K'  je  nombre  des 

é N*  » 

oscillations  , on  aura 

Maintenant,  pour  déterminer  la  loi  de  rintensité 
quand  la  distance  varie,  il  est  facile  de  voir,  au  moyen 
des  résultats  précédents,  qu’elle  est  en  raison  inverse 
de  la  distance;  en  effet,  admettons  cette  loi,  on  aura, 
en  désignant  les  distances  au  fd  par  D et  D' , 

f D' 


N’  D'  /d~ 

d’où  on  déduira  ou  N'=  N y gr; 

N'  T 

et  comme  dans  le  pendule  on 
on  en  déduira  > 

T et  T'  représentant  les  durées  de  lo  oscillations.  Or, 
faisant  D — 3o  milliin. , et  prenant  pour  T le  résultat  de 
l’expréience,  [\-i.  , 20,  et  pour  D'  diverses  distances  4^, 
a5,  on  a pour  les  valeurs  de  T',  des  nombres  qui  diffè- 
rent très-peu  de  ceux  qui  sont  donnés  par  l’expérience. 


DISTANCES 
du  coiir.Ttit 
au  centre  de 
l’aiguilIc. 


DUREK  DE  10  OSCU.I.ATIOSS 


calculée. 


10 /|8,62  . 

ao 33,88  . 

5o 53,74  . 

(if) 59,40  • 

120 84,25  . 

i5  ..  ...  3o,99  . 


CHAPITRE  PREMIER. 


435 

Les  différences  qu’il  y a entre  les  résultats  du  calcul 
(;t  ceux  de  l’expérience  sont  assez  faibles  pour  que  nous 
puissions  en  conclure  que  la  force  électro-dynamique 
croît  en  raison  inverse  de  la  simple  distance. 

Nous  avons  supposé  que  le  courant  était  rectiligne 
et  indéfini  relativement  à la  longueur  de  l’aiguille;  on 
a donc,  par  conséquent,  le  résultat  exercé  par  tout  le 
fil  sur  l'aiguille  ; cependant  il  est  possible  de  détermi- 
ner, par  le  calcul,  la  force  électro-dyüamique  exercée 
par  l’élément  de  ce  fil.  M.  I^aplace  a trouvé  qu’en  sup- 
posant la  force  élémentaire  agissant  en  raison  inverse 
du  carré  de  la  distance,  comme  l’attraction  générale  et 
les  forces  électriques,  l’action  d’un  long  fil  était  en  rai- 
son inverse  de  la  simple  distance,  conformément  aux 
expériences  de  MM.  Biot  et  Savart. 

a38.  Il  restait  à déterminer  si  l’action  de  chaque 
tranche  de  fil  était  encore  la  même  dans  toutes  les  di- 
rections à distance  égale,  ou  si  elle  éprouvait  des  chan- 
gements dans  différents  sens.  Pour  résoudre  cette  ques- 
tion, MM.  Biot  et  Savart  ont  tendu , dans  un  plan  vertical, 
un  long  fil  Z MC  (fig.  io3),  plié  en  M de  manière  que  les 
deux  lignes  ZM  et  MC  fissent  deux  angles  égaux  avec  l’ho- 
rizontale HM.  Ils  ont  tendu  ensuite  un  autre  fil  semblable 
au  premier,  dans  une  direction  verticale,  lequel  n’était 
séparé  du  premier,  eu  M,  que  par  une  feuille  de  papier 
très-mince.  L’aiguille  aimantée  ayant  été  ensuite  suspen- 
due devant  ce  double  fil,  ils  firent  passer  successivement 
le  courant  dans  le  fil  vertical  et  le  fil  oblique;  puis  ils 
firent  osciller  l’aiguille.  Des.  résultats  obtenus,  M.  Biot 
en  déduisit  parle  calcul,  que  l’action  de  chaque  élément 
oblique  sur  chaque  molécule  M du  magnétisme  austral 
ou  boréal  de  l’aiguille,  était  proportionnelle  au  sinus 
de  l’angle  formé  par  l’élément  du  courant  et  la  ligne, 
qui  joint  le  milieu  de  cet  élément  avec  le  pôle  magné- 
tique et  inversement  au  carré  de  la  distance.  M.  Savary, 
en  appliquant  aux  expériences  de  MM.  Biot  et  Savart 
les  formules  données  par  M.  Ampère,  pour  des  cou- 
rants électriques , et  en  partant  de  la  loi  précédente , 

* 28. 
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a trouvé  que  l’action  totale  du  fil  était  réciproquement 
proportionnelle  à ]a  simple  distance,  et  directement  à 
la  tangente  du  quart  de  l’angle  ZMC. 

L’intensité  du  courant  électrique  est  la  même  en  un 
point  quelconque  d’un  fil  de  métal  qui  joint  les  deux 
extrémités  d’une  pile.  Il  est  facile  de  démontrer  ce  fait 
qu’on  pouvait  prévoir  à priori  avec  le  multiplicateur  à 
deux  fils  : soient  P et  N les  deux  extrémités  d’une  pile  , 
et  P N le  fil  conjonctif.  Prenons  sur  ce  fil , à partir  de  son 
milieu  o,  des  ■distances  égales  oa,  ab,  be,  od,  àb\  be, 
soudons-en  chacun  des  points  a,  b,c,  etc.,  a',  b' , c,  etc., 
des  fils  de  cuivre  égaux  en  longueur  et  en  diamètre,  et 
mettons  deux  fils  contigus,  aa,  bb,  en  communication 
avec  les  deux  bouts  du  fil  d’un  multiplicateur;  l’aiguille 
aimantée  sera  déviée  de  sa  position  d’équilibre  , et  d’au- 
tant plus  que  la  distance  a b est  plus  petite.  Si  l’on 
met,  en  même  temps,  en  communication  avec  le  même 
multiplicateur,  les  deux  fils  c'y',  d /,  de  manière  à pro- 
duire, dans  le  fil  conjonctif,  un  courant  dirigé  en  sens 
inverse  du  premier,  l’aiguille  n’éprouvera  aucune  action. 
Les  deux  courants  sont  donc  égaux;  de  là  nous  con- 
cluons que,  puisque  pour  des  distances  égales  ab,  bc, 
cd,  etc.,  les  courants  secondaires  sont  égaux,  le  cou- 
rant doit  avoir  la  même  intensité  à tous  les  points  du 
fil  conjonctif. 

§ III.  Des  hélices. 

23g.  Puisqu’une  aiguille  aimantée,  suivant  quelle  est 
placée  au-dessus  ou  au-dessous  du  fil  conjonctif,  se  dirige 
perpendiculairement  à la  direction  de  ce  fil,  avec  cette 
différence  néanmoins  que,  dans  chaque  cas,  le  même  pôle 
n’est  pas  dirigé  du  même  côté,  il  en  sera  encore  de  même 
lorsque  le  fil  sera  replié  sur  lui-même  de  manière  à for- 
mer un  circuit  fermé;  l’action  se  trouvera  alors  doublée. 
L’inspection  seule  de  la  fig.  io4  suffit  pour  se  rendre 
compte  de  cet  effet.  Il  résulte  de  là  que  si  l’on  plie  le 
fil  sur  lui-même  de  manière  que  le  courant  ne  puisse 
pas  passer  d’une  spire  dans  l’autre,  condition  qui  est 
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remplie  en  employant  un  fil  recouvert  de  soie,  on  forme 
des  spirales  dont  l’action  sur  l’aiguille  aimantée  aug- 
mente en  raison  du  nombre  des  spires.  C’est  ce  principe 
qui  a servi  de  base  à la  construction  des  multiplicateurs, 
dont  nouri  nous  sommes  occupés  au  commencement  de 
ce  volume. 

On  obtient  le  même  résultat  avee  des  hélices  que  l’on 
forme  en  enroulant  convenablement  un  fil  de  métal  sur 
un  tube  de  verre  ; l’hélice  est  dextrorsuni,  fig.  io5,  ou  si- 
nistrorsum,  fig.  loG,  selon  que  le  fil  va  vers  la  droite  ou 
vers  la  gauche.  Dans  la  première,  le  pôle  boréal  de  l’ai- 
guille est  toujours  du  côté  par  où  entre  le  courant;  dans 
la  seconde,  c’est  le  pôle  austral  qui  se  trouve  à l’extré- 
mité positive.  Les  hélices,  telles  que  les  a imaginées 
M.  Ampère,  ont  le  même  diamètre,  et  les  spires  qui  les 
composent  ont  des  inclinaisons  égales.  Nous  nous  occu- 
perons plus  loin  de  l’action  de  ces  hélices  les  unes  sur 
les  autres  et  sur  les  aimants. 

§ IV.  Action  produite  sur  V aiguille  aimantée  du  multi- 
plicateur par  les  décharges  cCune  bouteille  deLeyde. 

aSo.  M.  Colladon  est  le  premierqiii  ait  obtenu  une  ac- 
tion sur  l’aiguille  aimantée  du  multiplicateur,  avec  un 
courant  électrique  produit  par  la  machine  électrique 
ou  la  décharge  d’une  bouteille  de  Leyde.  Sans  entrer 
en  explication,  pour  l’instant,  sur  toutes  les  causes  qui 
s’opposaient  à la  réussite  de  l’expérience  , je  rapporte- 
rai d’abord  les  observations  de  M.  Colladon.  Ce  physi- 
cien avait  eu  l’occasion  de  remarquer  que  l’isolement 
des  différents  tours  du  multiplicateur  était  une  des  condi- 
tions indispensables  pour  le  succès  de  l’expérience;  aussi, 
pour  remplir  aussi  complètement  que  possible  cette 
condition,  construisit-il  son  appareil,  comme  il  a été 
dit  (12).  A chacune  des  extrémités  du  fil  était  soudée 
une  pointe  très-fine  destinée  à soutirer  l’électricité. L’une 
des  pointes  ayant  été  mise  en  communication  avec  les 
coussins  d’u<ie  machine  électrique,  l’autre  fut  placée  de* 
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vant  un  des  conducteurs,  à différentes  distances,  pour 
soutirer  l’électricité  positive  ; M.  Colladon  obtint  les 
résultats  suivants  : 

A X déc.  de  distance,  une  déviation  de  90“  à 7a®, 


ou  de 18® 

a déc T O 

4 

8 3 

1 mètre a 


La  déviation  était  donc  encore  sensible  quand  la  pointe 
se  trouvait  à i mètre  du  conducteur. 

Il  paraît  que  l’action  soutirante  d’une  pointe  est  sen- 
siblement proportionnelle  à sa  distance  du  conducteur, 
mais  qu’à  une  certaine  proximité  cette  action  n’augmente 
plus.  Avec  la  machine  à cylindre  qui  n’a  qu’un  seul 
coussin,  la  loi  de  proportionnalité  s’est  maintenue  pour 
de  plus  petites  distances.  M.  Colladon  a expliqué  cette 
différence,  en  disant  que,  dans  les  machines  à plateau 
qui  ont  quatre  coussins,  les  surfaces  de  ces  derniers,  ne 
communiquant  entre  elles  que  par  des  conducteurs  très-  ' 
imparfaits,  il  arrive  un  instant  où  l'extrémité  du  gal- 
vanomètre, qui  est  en  communication  avec  l’une  de  ces 
surfaces,  ne  soutire  que  la  quantité  d’électricité  qui  est 
égale  à celle  que  peut  fournir  au  plateau  un  seul  cous- 
sin ; alors  lactiou  ne  doit  plus  augmenter. 

Avec  la  machine  S cylindre,  non-seulement  la  dé- 
viation marche  régulièrement , comme  nous  venons  de 
le  dire,  mais  encoi’e  elle  est  proportionnelle  à la  vitesse 
avec  laquelle  on  tourne  la  manivelle,  comme  on  peut 
s’en  assurer  en  réglant  le xnou veinent  avec  un  compteur. 

M.  Colladon,  dans  une  expérience  ou  la  manivelle 
faisait  trois  tours  par  seconde,  a obtenu 


Kepos» 

Déviation  constante. 

Déviation  absolae. 

0 

0 

12  5® 

35° 

alternant 

les  extrémités  du 

multiplicateur. 

90“ 

54” 

36“. 
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Une  batterie  de  [\ooo  pouces  a donné  des  écarte- 
ments trop  près  du  maximum  pour  qu’on  pût  les  rtie- 
surer;  mais  en  n’approcliant  que  très-lentement  la  pointe, 
la  déviation  a été  sensiblement  la  meme  pendant  quel- 
ques instants.  Dans  une  des  expériences,  la  déviation 
a été  de  3o"  pendant  65  secondes. 

Avec  une  bouteille  de  Leyde  de  a pieds  carrés,  char- 
gée aussi  fortement  que  possible,  là  déviation  de  l’ai- 
guille a été  de  3a”. 

Voilà  une  différence  d’action  bien  maPqüéè  entre 
l’électricité  voltaïque  et  celle  qui  est  dégagée  jiar  les 
machines  ordinaires  : ces  deux  électricités  sont  icepén- 
dant  identiques  dans  leur  nature,  mais  ell(;s  ne  le  sont 
pas  à la  vérité  dans  leur  état. 

a5 1 . M.  Faraday  ( i ),  qui  s’est  beaucoup  occupé  de  cette 
question  , a reconnu  qu’il  était  nécessaire,  pour  qü’lm 
courant  d’électricité  ordinaire  qui  traverse  un  multi- 
plicateur fit  dévier  l’aiguille  aimantée,  que  l’action  eût 
le  temps  de  se  développer;  condition  qui  était  remplie 
en  transmettant  le  courant  à travers  l’eau,  un  fil,  l’air 
raréfié  ou  au  moyen  de  pointes  dans  l’àir  ordinaire;  alors 
on  obtient  les  mêmes  effets  qu’avec  un  courant  voltaïque. 
Il  a reconnu  , ën  outre,  que  l’eau  sàléc  et  les  acides 
étaient  plus  convenables  pour  produire  des  effets  que 
tout  autre  mode,  comme  les  pointes  et  les  balleS,  attendu 
que  les  premiers  convertissent  la  charge  d’une  puissante 
batterie  en  un  courant  continu,  qui  agit  comrtie  tel  suë 
l’aiguille  aimantée,  et  qui  ne  dérange  pas  sensiblement 
le  magnétisme  des  aiguilles.  Voici  le  dispositif  des  ex- 
périences que  fit  M.  Faraday  pour  arriver  à ces  consé- 
quences : il  prit  une  batterie  électrique  cotnposée  de 
quinze  jarres,  présentant  chacune  une  surface  armée, 
sur  les  deux  faces,  de  84  pouces  carrés.  Celte  batterie 
était  chargée  avec  une  forte  machine  électrique. 

Les  deux  surfaces  de  la  batterie  furent  mises  en  com- 
munication avec  des  tuyaux  qui  servaient  à transporter 

(i)  î’hil.  Transact. , i”  partie,  p.  3o. 
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le  gaz  dans  les  divers  quartiers  de  Londres  , afin  de 
faire  parcourir  à l’électricité  de  grandes  distances. 

M.  Faraday  s’attaclia  d’abord  à déterminer  le  pou- 
voir retardateur  des  mauvais  conducteurs,  en  employant 
un  multiplicateur  à deux  aiguilles,  composé  de  deux 
parties  indépendantes  cl  formé  chacun  de  dix-huit  pieds 
de  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie;  les  deux  moitiés  étaient 
semblables  en  figure  et  en  nombre  de  tours  ; elles  étaient 
placées  l’une  à côté  de  l’autre,  et  séparées  par  un  petit 
intervalle  où  se  trouvait  l’aiguille.  Lorsque  les  courants 
introduits  dans  les  deux  moitiés  avaient  la  même  di- 
rection, ils  agissaient  sur  l’aiguille  avec  la  .somme  de 
leurs  puissances  ; dans  le  cas  contraire,  ils  agissaient 
avec  leur  différence.  I.a  jarre  de  verre  qui  recouvrait 
l’appareil  et  qui  portait  l’aiguille,  était  revêtue  en  de- 
dans et  en  dehors  jusqu’à  une  certaine  hauteur,  pour 
que  l’on  pût  observer  les  mouvements  de  l’aiguille.  La 
partie  supérieure,  non  revêtue,  fut  entourée  d’un  fil 
de  métal  garni  de  nombreuses  pointes  aiguës.  Quand 
le  fil  et  les  deux  surfaces  armées  communiquaient  en- 
semble au  moyen  des  longs  conducteurs  des  tuyaux  à 
gaz,  on  pouvait  alors  ap|>rocber  une  pointe  isolée  on 
une  balle  à une  distance  d’un  pouce  du  multiplicateur, 
sans  que  l’aiguille  fût  affectée  par  l’attraction  ou  la  i-é- 
pulsion  ordinaire.  Il  ii’y  avait  donc  pas  d’électricité  li- 
bre pendant  la  décharge  de  la  batterie.  L’extrémité  B 
du  fi!  ou  du  multiplicateur  fut  mise  ensuite  en  communi- 
cation avec  la  surface  extérieure  de  la  batterie  et  le  long 
conducteur.  L’extrémité  A fut  jointe  à la  surface  inté- 
rieure au  moyeu  d'une  baguette  de  décharge,  par  l’inter- 
médiaire d’un  cordon  mouillé  de  quatre  pieds  de  long. 
La  batterie  ayant  été.  chargée  positivement , on  la  dé- 
chargea avec  la  baguette,  de  manière  que  le  courant  tra- 
versa le  multiplicateur;  l’aiguille  fut  aussitôt  déviée. 

Pendant  que  l’aiguille  oscillait  on  cliargeait  rapide- 
ment la  batterie,  et  lorsque  l’oscillation  recommençait, 
on  faisait  passer  de  nouveau  la  décharge  au  travers;  en 
répétant  cette  action  plusieurs  fois,  les  oscillations  dé- 
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passèrent  /\o°.  L’effet  produit  ne  variait  ni  dans  sa  di- 
rection ni  dans  son  degré , lorsqu’on  sc  servait  d’un 
cordon  court  et  épais,  ou  même  de  quatre  cordons  épais, 
au  lieu  du  fil  long  et  mince.  Avec  un  multiplicateur 
très-sensible  , l’aiguille  éprouvait  une  secousse  après 
cliaipie  décharge. 

T.es  déviations  eurent  lieu  dans  le  même  sens  que  si 
un  courant  électrique  eût  passé  à travers  le  galvano- 
mètre, c’est-à-dire,  de  même  que  si  la  surface  de  la  bat- 
terie électrique  chargée  positivement  eût  été  rempla- 
cée par  le  pôle  positif  de  l’appareil  voltaïque  (a68), 
et  la  surface  négative  par  le  pôle  négatif. 

T.a  batterie  ayant  été  mise  de  côté , l’on  établit  en- 
suite les  communications  de  manière  à ce  que  le  cou- 
rant de  la  machine  passât  du  premier  conducteur  dans 
la  baguette  de  décharge,  puis  à travers  le  cordon  hu- 
mide, le  fil  du  multiplicateur,  et  enfin  dans  le  con- 
ducteur qui  le  dispersait.  On  pouvait  arrêter  ce  courant 
quelques  moments  eu  enlevant  la  baguette  de  décharge 
et  en  arrêtant  la  machine.  L’aiguille  fut  disposée  de  telle 
sorte  que  lorsque  ses  oscillations  avaient  peu  d’étendue, 

11  lui  fallait  a5  battements  d’une  montre  pour  effectuer 
une  oscillation. 

Le  courant  venant- de  la  machine  traversa  le  fil  du 
multiplicateur  pendant  aS  battements,  ensuite  il  fut  in- 
terrompu pendant  a5  autres  battements,  renouvelé  pen- 
dant a5  battements,  et  ainsi  de  suite.  L’aiguille  com- 
mença bientôt  à osciller,  et  l’amplitude  de  l’oscillation 
alla  jusqu’à  4o”. 

En  substituant  au  cordon  mouillé  un  fil  de  cuivre, 
les  effets  furent  tout-à-fait  les  mêmes.  Au  lieu  de  faire 
passer  l’électricité  à travers  le  système  avec  la  baguette 
de  décharge,  qui  était  mise  en  contact  avec  le  conduc- 
teur, on  fixa  quatre  pointes  sur  la  baguette  ; quand  on 
faisait  passer  le  courant,  elles  étaient  suspendues  à environ 

12  pouces  loin  du  conducteur;  dans  ce  cas,  l’aiguille 
était  fortement  déviée,  et  les  résultats  s’accordaient  par- 
faitement avec  les  premiers. 
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Ces  expériences  prouvent  bien,  comme  nous  Tavons 
avancé  précédemment , que  l’on  peut  obtenir  une  dé- 
viation continue  de  l’aiguille  aimantée  dans  le  multipli- 
cateur, avec  la  machine  électrique  ordinaire,  pourvu 
que  l’on  donne  le  temps  à l’action  de  se  produire, 
résultats  que  l’on  obtient  eu  faisant  traverser  à l’élec- 
tricité des  conducteurs  imparfaits. 


’«««• 
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DE  L’AIMANTATIOS  DU  FER  ET  DE  L’ACIER  PAR 
LES  COURANTS  ÉLECTRIQUES  CONTINUS  ET 
DISCONTINUS. 


§ I".  Premières  observations  relatives  à T aimantation 
par  les  courants  et  les  décharges  électriques. 

2 52.  Aussitôt  après  la  découverte  de  l’action  d’un  cou- 
rant sur  l’aiguille  aimantée,  M.  Arago  a trouvé  que  ce 
même  courant  développait  fortement  la  vertu  magnétique 
dans  des  lames  de  fer  doux  ou  d’acier  qui  ne  la  possédaient 
pas  avant.  Voici  les  résultats  qu’il  a obtenus  : i“  de  la  li- 
maille de  fer  doux  placée  à peu  de  distance  d’un  fil  de 
métal,  qui  joint  les  deux  extrémités  d’une  pile,  est  at- 
tirée par  lui  et  retombe  aussitôt  que  celle-ci  cesse  de 
fonctionner;  2°  le  fil  conjonctif,  plongé  dans  la  limaille, 
s’en  charge  tout  autour  en  formant  des  anneaux  con- 
centriques, dont  l’épaisseur,  qui  est  quelquefois  de  plu- 
sieurs millimètres,  dépend  de  la  force  de  la  pile;  3“  si 
l’on  substitue  au  fer  doux  de  petites  aiguilles  d’acier,  on 
leur  donne  une  aimantation  permanente,  et  elles  se 
mettent  en  croix  avec  le  fil  conjonctif,  en  tournant  cha- 
que pôle  d’un  côté  ou  de  l’autre , suivant  le  sens  du 
courant.  Il  résulte  de  ces  observations  et  de  celles  qui 
sont  rapportées  dans  le  paragraphe  précédent,  que  pour 
donner  du  magnétisme  à des  aiguilles  qui  en  sont  pri- 
vées , il  faut  les  placer  dans  la  direction  perpendicu- 
laire au  fil  conjonctif,  ou  bien,  si  on  veut  leur  procurer 
un  fort  degré  d’aimantation , les  introduire  dans  une 


Digitized  by  Google 


444  AIM.  par  les  COUR.  ET  LES  DÉCHARG.  ÉLECTR. 

hélice,  et  faire  passer  le  courant  à travers  le  fil.  Il  suf- 
fit d’un  seul  instant  pour  aimanter  une  aiguille  aussi 
complètement  que  possible. 

M.  Arago  a imaginé  d’aimanter  un  fil  d’acier  placé  dans 
l’axe  de  deux  liélices  symétriques,  de  même  diamètre, 
séparées  par  une  partie  rectiligne  du  même  fil,  et  diri- 
gées en  sens  contraire;  le  courant  électrique,  en  par- 
courant les  spires  de  ces  diverses  hélices,  aimanta  les 
portions  correspondantes  du  fil  d’acier  comme  si  elles 
avaient  été  séparées  les  unes  des  autres  ; il  en  est  résulté 
un  point  conséquent  à la  jonction  de  cliacune  des  hé- 
lices. En  opérant  avec  trois  hélices,  dirigées  alternati- 
vement en  sens  contraires,  il  a obtenu  deux  points  con- 
séquents. Voilà  un  moyen  de  faire  naître  des  points 
conséquents  dans  un  fil  d’acier,  autant  qu’on  le  veut, 
en  multipliant  convenablement  l’inversion  des  spires. 

M.  Arago  a reconnu,  en  outre,  que  dans  l’intérieur 
d’une  hélice  qui  est  suffisamment  longue  par  rapport  à 
son  diamètre  et  dont  le  pas  est  très-court,  des  aiguilles 
placées  d’une  manière  quelconque,  mais  parallèlement 
à l’axe,  acquièrent  toutes  à peu  près  la  même  intensité 
magnétique.  A l’extérieur  l’aimantation  est  très-faible, 
et  d’autant  moindre  que  l’hélice  est  plus  longue  et  les 
spires  plus  rapprochées. 

a53.  M.  Nobili  ayant  construit  une  spirale  plane  avec 
un  fil  de  cuivre,  plaça,  entre  les  spires  isolées  les  unes 
des  autres,  perpendiculairement  à leur  plan,  des  aiguilles 
d’acier,  et  fit  passer  une  décharge  électrique  quelconque 
à travers  la  spirale.  I.ies  aiguilles  situées  vers  le  centre, 
et  celles  qui  étaient  voisines  de  la  circonférence,  s’aiman- 
tèrent en  sens  contraire  ; il  en  résulte  qu’à  une  certaine 
distance  du  centre,  l’aiinantation  devait  être  nulle.  Nous 
expliquerons  plus  loin  ce  mode  d’action. 

Lorsqu’on  fait  passer  la  décharge  d’une  machine  élec- 
trique dans  un  fil  droit,  en  mettant  en  communication 
les  deux  extrémités  avec  les  conducteurs  et  les  coussins, 
on  n’obtient  aucun  effet  dans  une  aiguille  placée  très- 
près  de  ce  fil,  tant  que  le  courant  est  continu;  mai» 
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pour  peu  que  l’on  lire  de  petites  étincelles,  l’aiguille 
commence  à s’aimanter,  et  le  magnétisme  augmente  à 
mesure  que  les  étincelles  sont  plus  fortes  et  partent  de 
plus  loin.  En  employant  des  hélices  les  effets  sont  en- 
core plus  marqués;  dans  ce  cas,  le  courant  continu, 
comme  l’a  observé  M.  Ridolli,  peut  donner  du  magné- 
tisme à une  aiguille.  Les  décharges  des  houteilles  de 
Leyde  ou  des  batteries  agissent  puissamment  pour  dé- 
velopper du  magnétisme,  quand  elles  agissent  dans  des 
fils  droits  ou  dtins  des  hélices;  mais  leur  action  est  dé- 
pendante de  la  distance  des  spires  aux  aiguilles,  non- 
seulement  pour  l’intensité  du  magnétisme,  mais  encore 
pour  la  nature  de  l’effet  produit.  Nous  touchons  ici  à 
une  partie  intéressante  de  la  physique,  que  M.  Savary  a 
traitée  avec  talent. 

§ IL  De  I 'aimantation  par  les  décharges  élec- 
triques. 

q44*  Le  travail  que  M.  Savary  a fait  sur  ce  sujet  est 
aussi  complet  qu’on  peut  le  désirer,  mais  les  résultats 
qu’il  a obtenus  sont  si  nombreux,  que  je  ne  puis  rap- 
porter que  les  plus  importants. 

Il  a commencé  par  opérer  sur  des  aiguilles  d’acier 
très -fines,  placées  horizontalement  à diverses  hau- 
teurs , et  perpendiculairement  à un  fil  métallique  en 
ligne  droite  et  également  horizontal  ; leur  milieu  coi’- 
respondait  verticalement  à la  direction  du  fil.  Il  a d’a- 
bord pris  un  fil  de  platine  d’un  quart  de  millimètre  de 
grosseur,  et  de  u mètres  de  longueur;  les  aiguilles,  dont 
la  trempe  était  forte,  avaient  un  quart  de  millimètre  de 
diamètre,  et  i5  millimètres  de  longueur.  Après  avoir  fait 
passer  dans  le  fil  de  platine  la  décharge  d’une  hatterie 
électrique  de  22  pieds  de  surface,  il  les  fit  osciller  pour 
déterminer  la  (juantité  de  magnétisme  qu’elles  avaient 
prise.  Il  obtint  les  résultats  suivants.  On  a indiqué  dans 
le  tableau  le  sens  de  l’aimantation,  parce  que  ce  sens^ 
change  avec  la  distance  de  l’aiguille  au  fil. 
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Ces  résultats  nous  montrent  une  propriété  très-remar- 
quable (les  décharges  électriques,  celle  de  produire  une 
aimantation  en  sens  inverse,  suivant  la  distance  de  l’ai- 
guille au  fil;  dans  les  expériences  précédentes,  le  sens 
du  magnétisme  a changé  deux  fois.  Les  aiguilles  n’ont 
pas  pris  de  points  conséquents,  le  maximum  d’intensité 
pour  les  aiguilles  négatives  s’est  trouvé  à 5 millimètres 
du  fil , et  les  maxima  des  aiguilles  positives  au  contact 
et  à 3 centimètres  de  hauteur. 

5.45.  Quand  on  fait  varier  les  longueurs  des  aiguilles,  on 
trouve  que  les  distances  auxquelles  a lieu  le  changement 
de  sens  dans  l’aimantation  ne  diffère  que  de  quelques 
dixièmes  de  millimètre.  Dans  les  expériences  précé- 
dentes, le  fil  de  platine  avait  2 mètres  de  longueur;  si 
on  lui  en  donne  plus  que  la  moitié,  les  résultats  sont 
différents  de  ceux  que  nous  avons  donnés.  Nous  rap- 
portons ici  les  résultats  qui  ont  été  obtenus  dans  ce 
cas  par  M.  Savary. 
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On  voit  qu’aveq  un  fil  moitié  moindre  de  j’autre , il 
y a eu  quatre  changements  dans  le  sens  de  l’aimantation, 
et  que  les  qjguilles  qui  étaient  négatives  dans  la  première 
série  sont  positives  dans  la  seconde , et  récipi’oquement. 
Le  dernier  maximum,  qui  se  trouvait  à 3 cent,  de  hau- 
teur, est  à 4 çen^.  ÿ;  sa  valeur  n’est  plus  que  de  34  ’- 
a56.  M.  Savary  a cherché  également  ce  qui  se  passait 
lorsque  la  longueur  du  fil  restait  la  même,  c’est-à-djre 
égale  à un  n^ètre,  le  diamètre  n’élant  plus  le  même.  Avec 
un  fil  de  O,  inij.  3y  de  (|ja>iiètre , le  changement  de  signe 
■ a eu  lieu  aux  distances  3,  5,  9 et  l i.  £n  prenant  un  fil 
plus  fin  que  le  précéaent,d’un  diamètre  égal  à un  huitième 
de  millimètre,  il  n*y  a plus  eu  de  changement  dans  le 
sens  de  l’aimantation,  et  le  maximum  d'intensité  s’est 
trouvé  à 1 1 millimètres  de  hauteur:  c’est-à-dire  à une 
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ilistance  cinq  fois  nioiiulre  du  fil,  que  lorsqu’on  opérait 
avec  un  fil  de  platine  trois  fois  plus  gros  ; ce  maxi- 
mum est  l’état  de  saturation  que  l’on  obtient  avec  des 
aimants,  lequel  est  six  fois  plus  considérable  que  celui 
qu’on  obtient  avec  un  fil  d’un  diamètre  triple. 

Si  l’on  fait  passer  dans  le  même  fil  des  décharges  de 
plus  en  plus  faibles,  le  maximum  diminue  à mesure  que 
l’on  approche  du  conducteur,  sans  cependant  obtenir 
des  changements  de  signe. 

Une  décharge  donnée  produit  toujours  une  aiman- 
tation dont  l’intensité  est  d’autant  plus  grande , que  la 
longueur  du  fil  est  plus  grande  par  rapport  à son  dia- 
mètre. Cet  accroissement  dans  les  effets  a une  limite  que 
M.  Savary  a déterminée;  dans  trois  séries  d’expériences 
qu’il  a faites  avec  des  fils  d’un  huitième  de  millimètre 
de  diamèti  e et  de  o,  mil.  5o  de  longueur,  de  i mètre  o, 
et  de  4 mètres  3o,  il  a reconnu  que  le  fil  d’un  mètre 
donnait  le  maximum  absolu  le  plus  élevé , et  que  les 
maxima  relatifs  à chaque  série  se  trouvaient  d’autant 
plus  près  du  fil,  qu’il  était  plus  long. 

Il  en  résulte  que,  pour  une  même  batterie,  des  fils 
de  même  longueur  et  des  aiguilles  pareilles,  les  résultats 
dépendent  de  l’intensité  de  la  décharge,  du  diamètre  et 
de  la  longueur  du  fil. 

257.  Nous  ne  mentionnons  pas  ici  plusieurs  résul- 
tats auxquels  M.  Savary  est  parvenu , parce  que 
nous  nous  sommes  boi’iiés  à ne  rapporter  que  les  plus 
impoi  tants,  afin  que  l’on  puisse  prendre  une  idée  juste 
de  l’aimantation  des  aiguilles  d’acier  au  moyeu  des  dé- 
charges électriques. 

Le  même  physicien  a trouve  qu’avec  une  tige  en  laiton 
de  5 millimètres  de  diamètre,  il  y avait  encorç  renver- 
sement dans  l’aimantation.  Il  a cherché  ensuite  si  tous 
les  points  du  fil  conducteur  exerçaient  des  actions  égales 
dans  des  longueurs  peu  étendues.  Il  a trouvé  qu’il  en 
était  ainsi,  attendu  que  des  aiguilles  fort  éloignées  les 
unes  des  autres,  placées  à dos.  mêmes  hauteurs,  pourvu 
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qu’elles  ne  fussent  pas  trop  près  des  extrémités -de  la 
partie  rectiligne,  communiquaient  la  même  quantité  de 
magnétisme. 

a58.  Pour  étudier  l’influence  mutuelle  des  différentes 
parties  d’un  circuit,  M.  Savary  a dispose  trois  séries 
d’aiguilles  sur  trois  fils  de  laiton  placés  à la  suite  les  uns 
des  autres  et  joints  ensemble  par  leur  extrémité;  ces  fils 
avaient  la  même  longueur:  le  premier,  qui  était  situé 
entre  les  deux  autres, avait  un  diamètre  de  o,  millini.  ia5, 
le  second  de  o,  millim.  SyS,  le  troisième  de  o,  millim. 

Sur  ces  fils,  l’aiguille  maximum  faisait  60  oscillations 
en  36",  et  il  a conclu  des  faits  observés  que  l’égalité  d’ac- 
tion qui  a lieu  Sur  tous  les  points  d’un  fil  conducteur , 
subsiste  encore  dans  un  circuit  composé  de  fils  n’ayant 
pas  le  même  diamètre. 

aSg.  M.  Savary  a cherché  comment  variaient  les  ré- 
sultats, suivant  que  les  aiguilles  étaient  trempées  roides 
ou  non  trempées;  les  aiguilles  avaient  i5  millim.  de 
long,  et  o,  mètre  3o  de  diamètre,  et  provenaient  toutes 
du  même  acier. 


1’^  SÉBIE. 
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Les  aiguilles  trempées  roides  présentent  deux  chan- 
gements de  signe  , et  celles  non  trempées  aucun  ; le 
maximum  dans  les  aiguilles  trempées  roides  est  bien  plus 
loin  du  fil  conducteur  que  dans  les  autres. 

Il  paraît  que  l’aimantation,  dans  l’état  de  trempe,  est 
un  état  tel  d’équilibre  entre  des  forces  et  des  résistances 
plus  grandes,  qu’une  cause  extérieure  l’altère  plus  diffi- 
cilement. 

L’influence  du  diamètre  des  aiguilles  sur  l’aimantation 
ne  peut  donc  être  dégagée  de  la  trempe  pour  faire  va- 
rier les  résultats;  ce  qui  est  facile  à concevoir,  puisque 
les  parties  intérieures  d’une  aiguille  épaisse  né  peuvent 
prendre,  dans  le  l’efroidissement  subit,  la  même  dispo- 
sition que  les  couches  extérieures. 

llelativement  à l’intensité  que  prennent  des  aiguilles 
de  trois  grosseurs  différentes,  et  de  même  longueur,  il 
a reconnu  que  les  aiguilles  moyennes  ne  donnaient  qu’un 
minimum  en  contact  avec  le  fil  même,  tandis  que  dans 
les  grosses  aiguilles  il  y avait  un  décroissement  continu 
d’intensité,à  mesure  qu’on  les  éloignait  du  fîl.ll  en  a déduit 
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une  explication  du  renversement  des  pôles  dans  les  ai- 
guilles de  boussole  par  des  coups  de  foudre;  le  mode  de 
renversement  doit  varier  effectivement  selon  que  l’action 
de  l’électricité  sur  ces  aiguilles  est  différente,  selon 
qu’elle  s’exerce,  d’un  côté  ou  de  l’auti’e,  à une  distance 
plus  ou  moins  grande. 

260.  Occupons-nous  actuellement  de  l’aimantation 
dans  les  hélices,  par  les  décharges  électriques. 

L’hélice  dont  M.  Savary  a fait  usage  était  un  cylindre 
creux  de  bois  de  9 cent,  de  long,  et  d’environ  6 rnillim.  7 
de  diamètre,  autour  duquel  était  enroulé  un  fil  de  laiton 
de  O,  rnillim.  180  de- grosseur;  le  bas  de  l’hélice  pouvait 
avoir  3 rnillim.  de  hauteur.  En  donnant  au  fil  une  lon- 
gueur de  o,  mètre  80,  des  aiguilles  de  i5  mill.  de  long., 
d’un  ~ de  mill.  de  diamètre,  et  trempées  roides,  ont  été 
aimantées  par  des  décharges  de  plus  en  plus  fortes.  Il  a 
obtenu  les  résultats  suivants,  pour  la  durée  de  Go  oscil- 
lations, en  suivant  l’ordre  d'intensité  croissante  des  dé- 
charges: -^-25'',6;-^-  56'  , 8;  — 38", 2 ; — 25",5  ; -H  28  ", 9; 
-t-27",  I ; — 42",  O ; — 33",  1 ; — 67", 6;  27",8;  -+■  2 3",o  ; 

-t-34",6; — i",i5;  4-3i",3.  Cette  série  indique  que  le 
sens  de  l’aimantation  a changé  six  fois.  M.  Savary  pense 
que  si  l’on  diminuait  encore  la  longueur  du  fil , on  ob- 
tiendrait peut-être  un  plus  grand  nombre  d’inversions. 

Si  l’on  augmente  la  longueur  du  fil,  sans  changer  la 
partie  roulée  en  hélice,  il  faut  employer  une  force  plus 
grande,  pour  obtenir  les  premiers  changements  désigné, 
mais  ensuite  il  n’y  a plus  de  renversement  et  on  ne 
trouve  plus  que  des  variations  d’intensité  magnétique. 
11  a examiné  ensuite  le  cas  où,  le  diamètre  et  la  lon- 
gueur du  fil  étant  les  mêmes  , on  change  successivement 
la  longueur,  le  diamètre  et  le  pas  de  l’hélice.  La  lon- 
gueur des  hélices , aussitôt  qu’elle  est  égale  à sept  ou  huit 
fois  leur  diamètre  et  deux  fois  plus  grande  que  la  lon- 
gueur des  aiguilles ,.  n’exerce  plus,  ou  presque  plus, 
d’influence  sur  l’intensité  magnétique. 

M.  Arago  avait  démontré  que  des  aiguilles  placées 
d’une  manière  quelconque  dans  l’intérieur  d’une  grande 

»9- 
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hélice,  à une  certaine  distance  des  extrémités,  prenaient 
toutes  le  même  degré  d'aimantation,  et  que  ce  degré  était 
à peu  près  le  même  dans  deux  hélices  de  différents  dia- 
mètres et  d’une  certaine  longueur,  pourvu  que  leurs 
pas  fussent  égaux  et  suffisamment  courts.  Quand  les  spi- 
res sont  à 3 millim.  de  distance , l’action  des  hélices  est 
en  raison  inverse  du  diamètre;  mais  comme  cet  accrois- 
sement est  très-faible,  M.  Arago,  pour  le  mesurer,  a 
placé  l’une  dans  l’autre  les  deux  hélices  qui  tournent 
dans  le  même  sens , en  les  faisant  communiquer  par  les 
extrémités  des  fils  qui  les  recouvrent.  On  a alors  deux 
courants  en  sens  inverse.  L’aimantation  est  nulle,  ou  plus 
ou  moins  sensible,  suivant  que  les  deux  hélices  ont  des 
facultés  égales  ou  différentes  d’aimantation. 

Si  les  deux  hélices,  au  lieu  de  tourner  dans  le  même 
sens,  tournent  en  sens  contraire,  on  a des  actions  qui 
s’ajoutent;  c’est  un  moyen  d’avoir  des  effets  doubles, 
triples,  etc.  Voici  quelques  résultats  qui  montrent  que 
pour  des  intensités  de  charges  électriques  déterminées 
par  approximation  , l’action  d’une  décharge  est  très-diffé- 
rente du  double  de  l’action  d’une  décharge  simple  : 


1 

INTEN.SITE 

des 

ch.arges  éleclriques. 

DURÉE  DE  Go 

-HÉLICE  SIMPLE. 

OSCILLATIONS. 

HÉLICE  DOUBLE. 

a 

. ..  + 35", 5 . . 

3 

1 /. 

4 

» • • • J 4 

4 T 

i ! 

- . . 

. ai  5 

Ces  résultats  montrent  que  l’action  d’une  décharge 
double  est  tres-differente  du  double  de  l’action  d’une  dé- 
charge simple. 
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a6i.  Dans  les  expériences  précédentes,  toutes  les  de'- 
charges,  les  plus  faibles  comme  les  pl  us  fortes,  étaient  tirées 
de  la  même  batterie , et  l’on  supposait  qu’à  des  décharges 
égales  correspondaient  les  mêmes  tensions;  mais  si  l’on 
donne  aux  surfaces  électrisées  des  étendues  très-diffé- 
rentes et  de  plus  en  plus  petites,  à mesure  que  pour  des 
charges  égales  la  tension  est  plus  élevée  , on  trouve 
que  les  inaxima  d’intensité  magnétique  pour  la  même 
hélice  ont  moins  de  valeur. 

M.  Arago  ayant  trouvé  que  dans  l’intérieur  d’une 
hélice , des  aiguilles  semblables  sont  également  aimantt'es, 
M.  Savary  a soumis  à l’expérience  les  différentes  parties 
d’une  même  aiguille,  pour  déterminer  les  effets  dus  à 
la  différence  de  longueur.  11  prit  à cet  effet  des  aiguilles 
de  même  trempe  et  de  même  diamètre , mais  de  trois 
longueurs,  i millim. , lo  millim.  et  5 millim.;  à chaque 
décharge,  trois  nouvelles  aiguilles  de  différentes  lon- 
gueurs furent  placées  dans  l’hélice;  après  l'aimantation, 
on  les  fit  osciller,  puis  les  aiguilles  moyennes  furent 
biisées  en  deux,  celles  de  i5  millimètres  en  trois  parties 
égales,  et  l’on  fît  osciller  ces  fragments  qui  étaient  égaux 
aux  plus  petites  aiguilles. 

Le  même  physicien  a observé  que  les  fragments  égaux 
d’une  même  aiguille  étaient  toujours  aimantés  également, 
et  dans  le  même  sens  que  celui  de  l’aiguille  entière. 

Dans  le  tableau  suivant,  les  nombres  indiquent  la  durée 
moyenne  des  durées  presque  égales  qu’on  obtient  en 
faisant  osciller  successivement  les  fragments  d’une  même 
aiguille. 
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1 

1 

OURHE  DF,  80  OSCILLATIONS. 

1 cbarges 

électriques. 

H 

Aiginiles 

de 

10  tuillim. 

Aif^uüles 

de 

5 millim. 

Fmpments 
de  5 millim. 
des  aiguilles 
moyenRCs. 

Fpâgmetits 
de  5 millim. 
des  grandes 
aiguilles. 

n 

n 

n 

U 

ir 

I . ... 

. + 29.4  . 

. 4 22,4  . 

..  -t-  16, 7 . 

..  4 14. 0 

11,5 

3 .... 

. ^ 40,0  . 

. — 3(1,6  . 

. . — 22.  3 . 

— 16,  6 , 

..  — 16,0 

4 .... 

. — M25.4  . 

. — I'6,8  . 

Nulle 

..  — 28.2  . 

..  ~ 24.6 

6 

. + 30.3  . 

. + 21.6  . 

..  4 14,2  . 

..  + 12.5 . 

..  -4- 11,7 

J*  .... 
» .... 

n • . . . 

. + 28.5  . 

. ~ 28,7  . 

. — 26.9  . 

. 4-  33,6  . 

. 4-  20.0  . 
. — 21. 1 . 
. — 19,8  . 

. 4 24,0  . 

..  4 M.l  . 

— 14.7  . 
..  — 14.8  . 
. 4 I6,C  . 

..  4- 12.6 . 

..  4 41,4 

La  première  conséquence  que  l’on  tire  de  ces  expé- 
riences, c’est  que  les  aiguilles  de  longueurs  différentes 
sont  toiijoui  s aimantées  dans  le  même  sens;  la  seconde, 
que  les  aiguilles  de  5 millimètres  ont  pris  moins  d’inten- 
sité magnétique  que  les  fragments  égaux  des  aiguilles 
de  lo  millimètres,  et  ceux-ci  moins  encore  que  les 
fragments  des  aiguilles  plus  longues. 

Plusieurs  questions  restent  à résoudre;  le  décroisse- 
ment a-t-il  une  valeur  déterminée?  comment  l’influence 
de  la  tension  se  combine-t-elle  avec  l’influence  de  la 
longueur  des  fils,  de  leur  diamètre,  et  de  l’écartement  des 
spires?  comment  les  phénomènes  sont-ils  modifiés  par 
la  température  des  fils? 

262.  M.  Arago  avait  trouvé  qiie  la  force  qui  aimante 
le  fer  et  l’acier  transmet  son  action  à travers  le  bois,  le 
verre  et  les  autres  corps  isolants,  et  que,  dans  ce  cas,  l’ai- 
mantation était  la  même;  M.  Savarya  recherché  l’influence 
des  corps  conducteurs  sur  l’aimantation  produite  par  les 
courants  électriques.  11  a placé  en  conséquence  dans  une 
hélice  deux  aiguilles,  l’une  sans  enveloppe,  l’autre  entourée 
d’un  cylindre  épais  de  cuivre  rouge  isolé  du  conducteur. 
Il  a trouve  d’abord  que  la  décharge  qui  aimantait  for- 
tement la  première,  ne  produisait  aucun  effet  sur  la 
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seconde  ; ainsi  le  cuivre  anéantissait  la  force  d’aimanta- 
tion. En  substituant  à l’aiguille  non  aimantée  dans  l’étui 
une  aiguille  déjà  aimantée , mai.s  de  manière  à renverser 
ses  pôles,  ou  du  moins  h affaiblir  son  magnétisme,  le 
cuivre  s’est  opposé  encore  à l’action  de  l’électricité. 

Mais  en  diminuant  peu  à peu  l’épaisseur  de  l’enve* 
loppe,  l’intensité  des  décharges  étant  toujours  la  même, 
les  aiguilles  enveloppées  commencèrent  à éprouver  une 
action  de  plus  en  plus  sensible.  L’aiguille,  après  avoir 
atteint  un  maximum,  se  rapprocha  de  nouveau,  par  des 
diminutions  successives,  du  degré  d’aimantation  de  l’au» 
tre  aiguille.  Ainsi  donc,  pour  des  épaisseurs  de  plus  en 
plus  faibles,  l’aiguille  enveloppée  atteignait  la  plus  forte 
intensité  magnétique  des  deux.  Il  trouva  aussi  qu’en 
augmentant  l’intensité  des  décharges,  l’épaisseur  d’en-> 
veloppe,  pour  laqiielle  1rs  deux  aiguilles  recevaient  le 
même  degré  d’aimantation , devenait  de  plus  en  pins 
grande.  L’accroissement  de  magnétisme  dû  à de  moin- 
dres épaisseurs  d’enveloppe  devenait  aussi  de  plus  en  plus 
grand.  M.  Savary  a fait  ces  observations  avec  des  lames 
d’étain  dont  on  pouvait  diminuer  l’épaisseur  à volonté; 
quand  il  a compare  deux  tubes  de  métal  d’épaisseur  et 
de  longueurs  égales,  mais  de  rayons  différents,  il  a 
trouvé  que  Je  plus  large  exerçait  l’action  la  plus  forle,  et 
que  si  deux  tubes  avaient  le  même  diamètre,  la  même 
épaisseur  et  des  longueurs  inégales,  le  plus  court  était 
celui  dont  l’action  avait  le  plus  d’influence.  Il  a comparé 
l'action  des  cylindres  formés  de  métaux  dififéronts;  trois 
aiguilles  de  1 5 millim.  de  longueur,  et  de  o,  mètre  4 de  dia' 
mètre,  furent  placées,  l’une  dans  un  cylindre  de  cuivre 
de  5 millim.  de  rayon;  la  seconde,  dans  un  cylindre 
pareil,  en  étain;  et  la  troisième  .sans  enveloppe;  elles 
reçurent  dans  wne  même  hélice  les  quantité*  de  magné- 
tisme, ayant  pour  me.sure  les  nombres  H- a' 35"; -1-45’’; 
— I ' 5a",  qui  étaient  les  durées  de6o  oscillations  pour  cha- 
que aiguille.  On  voit  par-là  que  l’aiguille  qui  n’avait  pas 
d’enveloppe  a pris  une  aimantation  différente  des  deui; 
autres. 
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En  comparant  deux  cylindres  d’étain  de  trois  millim. 
d’épaisseur,  l’un  de  65  millim.,  et  l’autre  de  loo  de 
longueur,  leurs  actions  pour  une  faible  décharge  ont  été 
dans  le  rapport  de  3 à i ; ce  fait  montre  qu’il  doit  exister 
entre  la  longueur  et  l’épaisseur  d’un  cylindre  métallique 
une  cerlame  relation,  afin  que  son  influence  soit  la  plus 
grande  possible  pour  une  décharge  donnée. 

En  changeant  la  nature  de  la  substance  isolante  qui 
sépare  l’hélice  de  l’enveloppe  métallique,  et  donnant  à 
cette  enveloppe,  dans  l’intérieur  de  l'hélice,  une  position 
quelconque,  pourvu  que  les  axes  de  figure  restent  paral- 
lèles, on  ne  modifie  pas  pour  cela  l’action  de  l’aiguille. 
Si  l’on  multiplie  concentriquement  autour  de  l’aiguille 
les  alternatives  de  couches  conductrices  et  non  conduc- 
trices, l’action  des  premières  n’est  pas  sensiblement 
changée,  par  suite  de  leur  isolement.  Des  enveloppes  très- 
épaisses  de  limailles  fines,  égales  en  poids  à des  cylin- 
dres de  ces  métaux  qui  détruisent  l’action  des  décharges, 
sont  sans  effet  pour  s’opposer  à cette  action. 

Si  dans  un  tube  de  verre  rempli  de  mercure  on  place 
parallèlement  à l’axe,  à diverses  distances  de  la  surface, 
depuis  la  circonférence  jusqu’au  centre,  diverses  aiguilles, 
et  qu’on  les  compare  à une  aiguille  soumise  à la  même 
décharge,  dans  la  même  hélice,  on  trouve  d’abord  un 
accroissement  graduel  d’intensité,  un  maximum,  puis 
une  diminution  qui  va  jusqu’au  centre.  Quand  la  charge 
est  faible , ou  que  l’enveloppe  est  assez  épaisse , on  trouve 
qu’il  y a un  certain  rayon  pour  lequel  la  somme  des  ac- 
tions du  métal  est  nulle. 

Voici  les  résultats  que  M.  Savary  a obtenus  en  pla- 
çant des  aiguilles  de  a cent,  de  longueur,  et  de  o,  mètre  5 
de  diamètre,  à diverses  distances  de  la  surface  métallique 
dans  un  tube  de  verre  de  lo  millim.  de  rayon  intérieur 
rempli  de  mercure. 

Distance  à la  surface  extérieure  du  liquide, 
i,mil.5;  2,mil.o;  a,in,8;  4™-o;  6m.o;ioiu.o, 
Durée  de  4o  oscillations. 

a8",  9;  a8",  8 ; 29",  i ; 3o",  8 ; 49",  a ; 1',  2a",7. 
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Il  est  à remarquer  qu’une  aiguille  semblable  aux. 
piécédenles , aimantée  sans  l’intermécliaire  du  mercure, 
faisait  le  même  nombre  d’oscillations  en  i',/}9",3. 

I.ÆS  métaux  qui  ont  été  essayés  en  cylindres  très-épais, 
sont,  le  fer,  le  cuivie,  l’étain  et  le  meicure;  ils  e.xer- 
cent  des  actions  qui  vont  en  décroissant;  quant  aux  con- 
ducteurs liquides,  tels  que  les  acides  nitrique  et  sulfu- 
rique, quoique  leur  action  ne  soit  pas  nulle,  elle  n’a 
pas  été  déterminée. 

263.  M.  Savary  a étudié  le  mode  d’action  des  plaques 
métalliques  qui  sont  sous  l’influence  des  décharges 
transmises  par  un  fil  conducteur  rectiligne,  sur  des  ai- 
guilles d’acier  disposées  transversalement  à ce  fil;  les 
aiguilles  ayant  été  mises  en  contact  avec  les  surfaces, 
métalliques,  et  ayant  opéré  avec  des  décharges  infé- 
rieures à celles  qui  par  leur  action  directe  produisaient 
dans  l’acier,  suivant  la  distance  du  fil,  une  aimantation 
différente,  il  a obtenu  les  résultats  suivants  : 

1°  « Une  large  plaque  interposée  entre  le  conducteur 
« et  les  aiguilles  pour  des  décharges  très-faibles,  affaiblit 
« beaucoup  l’aimantation,  et  l’augmente  par  des  décharges 
«plus  fortes;  ainsi  pour  une  même  charge,  une  plaque 
«mince  et  une  plaque  épaisse  peuvent  produire  des 
«effets  contiaires,  et  il  y a une  certaine  épaisseur  dont 
« l’effet  est  nul.  » 

«2"  Des  aiguilles  posées  sur  la  plaque,  entre  celte 
«plaque  et  le  fil  : pour  de  très-faibles  décharges,  elle 
«augmente  leur  aimantation,  et  d’autant  plus  qu’elle 
«est  plus  épaisse.  Il  y a telle  décharge  pour  laquelle  une 
«plaque  épaisse  l’augmente,  et  une  plaque  mince  la  di- 
«minue;  pour  des  décharges  plus  fortes,  l’une  et  l’autre 
« l’affaiblissent,  la  dernière  surtout,  et  elle  finit  par  don- 
« ner  aux  aiguilles  un  magnétisme  contraire  à celui  que 
« le  courant  seul  développait. 

« En  général , les  deux  faces  d’une  même  plaque  exer^ 
« cent  des  actions  contraires.  » 

Les  plaques  de  différents  métaux,  de  même  forme  et 
d’égales  épaisseurs  , exercent  des  actions  qui  varient 
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avec  l’intensité  des  décharges.  Ainsi  le  cuivre  rouge  en 
plaques  minces  agit  moins  que  le  laiton;  avec  des  plaques 
beaucoup  plus  minces,  il  agit  au  contraire  davantage. 

Nous  rapportons  ici  quelques-uns  des  résultats  aux- 
quels il  est  parvenu;  les signes-t-et  — indiquent  toujours 
le  sens  de  l’aimantation.  Trois  aiguilles  furent  placées  à 
ü millim.  au-dessous  du  fil  conducteur  : la  aimantée 
sur  une  lame  de  verre,  durée  de  6o  oscillations,-!- 1 ,25"; 
sur  une  lame  de  laiton, — 1',28";  sur  une  lame  de  cuivre 
pareille, — 1’,56’';  pour  une  décharge  plus  forte  et  deux 
lames  plus  minces,  cuivre — 1,4  » laiton — 1’,34  - 

L’argent  agit  à peu  près  comme  le  cuivre,  tandis  que 
l’or  a un  mode  d’action  plus  fort. 

M.  Savary  pense  avec  raison  que  l’action  des  enve- 
loppes métalliques  peut  servir  à étudier  ce  qui  se  passe 
dans  les  différentes  parties  des  aiguilles  d’acier  elles-mê- 
mes pendant  l’aimantation;  car  on  peut  admettre  que 
les  couches  extérieures  des  aiguilles  agissent  sur  les 
couches  intérieures  à la  manière  des  autres  enveloppes 
métalliques.  Nous  partageons  d’autant  plus  son  opinion 
à cet  égard,  que  les  résultats  obtenus  par  Coulomb  et 
par  M.  Nobili,  sur  la  distribution  du  magnétisme  dans 
l’intérieur  des  aimants,  viennent  à l’appui  des  observa- 
tions de  M.  Savary  sur  l’aimantation  produite  à diffé- 
rentes distances  de  la  surface  dans  un  tube  de  verre 
rempli  de  mercure. 

§ III.  De  F aimantation  par  les  courants  électriques. 

2.64.  M.  Savary  a appliqué  à la  pile  les  modes  d’ex- 
périmentation que  nous  venons  d’exposer. 

Le  fil  conjonctif,  comme  on  l’a  vu  , est  parcouru  dans 
toutes  ses  parties  par  un  courant  électrique  dont  l’in- 
tensité est  partout  la  même  ; il  n’est  pas  étonnant  par 
conséquent  qu’il  aimante  également  sur  toute  sa  lon- 
gueur une  aiguille  d’acier:  quand  l’action  do  la  pile  n’est 
pas  très-énergique,  il  aimante  peu;  dans  ce  cas  il  faut 
enrouler  le  conducteur  en  hélice. 
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Ce  mode  d’aimantation  est  sensiblement  instantané , 
du  moins  pour  des  aiguilles  d’une  petite  longueur,  et 
n’aiiginente  pas  d’intensité. 

L’aimantation  par  la  pile  présente  les  mêmes  phéno- 
mènes que  ceux  qui  sont  produits  par  le  passage  d’une 
décharge  électrique. 

Lorsque  la  tension  de  la  pile  augmente  et  que  la  con- 
ductibilité diminue,  la  partie  de  l’effet  analogue  aux 
effets  des  décharges  est  plus  grande  et  l’action  du  courant 
continu  a moins  d’influence. 

C’est  ainsi  (|u’une  pile  de  20  couples,  chargée  avec 
un  liquide  très-peu  conducteur,  a donné  aux  aiguilles 
un  sens  d’aimantation  contraire  à celui  que  l’on  a obtenu 
avec  une  pile  plus  fortement  chargée.  Dans  le  premier 
cas,  des  aiguilles  qui  étaient  plus  longues  que  des  hé- 
lices étaient  aimantées  dans  le  même  sens  et  plus  for- 
tement que  celles  qui  étaient  placées  au  centre  de  ces 
mêmes  hélices.  Quand  la  pile  était  plus  énergique , le 
contraire  avait  lieu. 

M.  Savary  a trouvé  que  l’action  des  métaux  autres 
que  le  fer  et  l’acier,  devient  plus  sensible  sous  l’in- 
fluence des  petites  tensions.  L’exemple  suivant  en  est  Une 
preuve.  Si  l’on  place  deux  aiguilles  dans  une  même  hé- 
lice, l’une  sans  enveloppe,  l’autre  avec  une  enveloppe  de 
cuivre  épaisse,  d’environ  5 mill.  de  rayon,  un  courant 
énergique  les  aimante  à peu  près  de  même,  et  d’au- 
tant plus  fortement  que  la  conductihilité  de  l'appareil 
est  plus  grande  ; taiidis  qu’avec  un  courant  faible  les 
degrés  de  magnétisme  sont  d'autant  plus  différents 
que  l’on  interrompt  davantage  la  communication , que 
la  conductihilité  est  plus  imparfaite  et  la  tension  plus 
forte.  Il  a reconnu  que  si  on  laisse  fonctionner  long- 
temps l’appareil  voltaïque,  la  différence  d’aimantation 
des  deux  aiguilles,  l’une  sans  enveloppe  et  l’autre  en- 
veloppée d’un  cylindre  métallique,  devient  de  plus  en 
plus  grande  à mesure  que  l’action  est  moins  vive.  Il  pa- 
raît que  l’influence  amortissante  des  enveloppes  croît 
un  peu  avec  leur  épaisseur;  cependant,  quelquefois  les 
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enveloppes  métalliques  épaisses  augmentent  l’aimanta- 
tioii  d’une  quantité  supérieure  aux  écarts  possibles  de 
ces  expériences.  D’après  tous  les  faits  que  nous  venons 
de  rapporter , on  voit  combien  on  est  éloigné  encore 
de  connaître  toutes  les  causes  qui  influent  sur  l’ai- 
mantation. 

265.  M.  Savary,  qui  a analysé  avec  le  plus  grand  soin 
l’aimantation  que  des  aiguilles  de  fer  et  d’acier  pren- 
nent par  l’action  des  décharges  électriques  ou  des  cou- 
rants, s’est  borné  à exposer  les  faits  qui  préexistent  à 
toutes  les  hypothèses  que  l’on  peut  faire  pour  les  ex- 
pliquer; il  en  a déduit  cependant  des  conséquences  gé- 
nérales sur  la  nature  des  courants  électriques , qui  s’ac- 
cordent avec  notre  manière  de  voir  sur  les  phénomènes 
électriques.  Il  pose  d’abord  en  principe  qu’une  décharge 
électrique  est  un  phénomène  de  mouvement.  Il  examine 
ensuite  si  ce  mouvement  est  un  transport  de  matière, 
ou  s’il  résulte  d’une  suite  d’oscillations  transmises  du 
fil  au  milieu  environnant,  et  dont  la  vitesse  est  di- 
minuée par  la  résistance  des  particules  agitées.  Dans  le 
premier  cas,  les  alternatives  de  magnétisme  opposé  que 
l’on  trouve  à diverses  distances  d’un  conducteur  rec- 


tiligne, devraient  être  attribuées  uniquement  aux  réac- 
tions mutuelles  des  particules  magnétiques  dans  les  ai- 
guilles d’acier;  mais  il  rejette  cette  hypothèse  comme 
inadmissible  avec  ce  qui  se  passe  dans  un  fil  quand  sa 
longueur  change.  Il  pense  que  tous  les  pliénomènes  qu’il 
a observés  peuvent  être  déduits  de  l’hypothèse  qui  fait 
dépendre  non-seulement  l’intensité,  mais  le  sens  de  l’ai- 


mantation des  lois  suivant  lesquelles  les  petits  mouvements 
s’amortissent  dans  le  fil,  dans  le  milieu  qui  l’entoure,  et 
dans  la  substance  qui  reçoit  et  conserve  l’aimantation. 


Suivant  cette  manière  de  voir,  o les  oscillations  dans  le 


« fil  auront  une  vitesse  absolue  d’autant  .moindre,  elles 


n s’étendront  d’autant  plus  rapidement  que  ce  fil  sera 
« plus  long,  plus  mince,  que  la  résistance  propre  à sa 
« nature  sera  plus  considérable.  » C’est  un  moyen  d’ex- 
pliquer pourquoi,  avec  un  conducteur  rectiligne  et  une 


CHAPITRE  II. 


461 

charge  donnée,  il  existe  nue  longueur  de  fil  qui  produit 
le  maximum  d’aimantation.  Relativement  au  mode  d’ac- 
tion des  enveloppes  métalliques,  qui  tantôt  accroissent, 
tantôt  diminuent  l’aimantation  , M.  Savary  pense  qu’il 
« suffit  qu’elles  amortissent  dans  les  deux  cas  les  petits 
« mouvements  propagés  par  le  fil , et  que  leur  action  ne 
« soit  pas  seulement  proportionnelle  à la  vitesse  abso- 
« lue  de  ses  mouvements.  11  suffit  donc  d’admettre  pour 
« des  déplacements  infiniment  petits , ce  que  la  décou- 
« verte  de  M.  Arago  met  en  évidence  pour  des  oscilla- 
« lions  d’une  amplitude  finie.  » 


§ IV.  De  la  force  magnétique  que  prennent  des  bar- 
reaux de  Jer  doux , sous  Viiifluence  des  courants 
électriques. 

aGô.î^ous  avons  vu  toutes  les  tentatives  que  l’on  a faites 
pour  former  des  aimants  artificiels  doués  d’une  grande 
énergie;  mais  les  résultats  que  les  anciens  physiciens  ont 
obtenus  ne  sont  rien  en  comparaison  des  effets  produits 
dans  le  fer  doux  par  l’influence  de  courants  électriques 
énergiques. 

Le  procédé  consiste  à enrouler  autour  de  chacune  des 
branches  d’un  barreau  de  fer  doux  recourbé  en  fer  à cba- 
val,  et  toujours  dans  le  même  sens,  un  fil  de  métal  re- 
couvert de  soie,  dans  lequel  on  fait  passer  la  décharge 
d’une  pile  voltaïque  (fig.  108).  Un  seul  clément,  d’un 
pied  carré  de  surface,  suffit  pour  produire  un  effet  con- 
sidérable. L’aimantation  est  tellement  énergique,  sui- 
vant la  grandeur  du  barreau  et  la  force  de  la  pile,  que 
le  fer  à cheval  peut  supporter  jusqu’à  1000  kilogrammes, 
sous  l’influence  du  courant  ; dans  ce  cas  il  faut  employer 
une  batterie  voltaïque  dans  laquelle  le  zinc,  y compris 
les  deux  côtés  de  la  plaque,  présente  une  surface  de  cinq 
pieds  carrés. 

Afin  de  montrer  combien  est  grande  l’influence  des 
courants  électriques  sur  le  fer  doux  pour  y développer 
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une  grande  puissance  magnétique,  nous  allons  rapporter 
les  expériences  que  M.  Moll  a faites  à cet  égard. 

Ce  physicien  prit  un  morceau  de  fer  doux  atiglais, 
ayant  la  forme  d’un  fer  à cheval,  de  o met.  aa  de  hauteur, 
et  de  O mèt.  oa5  d’épaisseur;  il  enroula, autour  de  ce  fer, 
en  hélice  , 83  fois  un  fil  de  cuivre  rouge  recouvert 
de  soie,  de  o mèt.  oo3  de  diamètre.  A chacune  des 
branches  était  adapté  un  contre-poids,  qui  débordait 
un  peu  des  deux  côtés  et  pesait  une  livre.  Les  deux  ex- 
trémités du  fil  furent  mises  en  communication,  par  l’iii- 
termédiaire  de  petits  godets  de  bois  remplis  de  mercure, 
avec  les  deux  éléments  du  couple  voltaïque , composé 
d’un  baquet  de  cuivre  rouge,  dans  lequel  plongeait  une 
pla(|ue  de  zinc,  dont  la  surface  en  contact  avec  le  li- 
quide pouvait  avoir  i i pieds  anglais  de  surfac;e. 

A l’instant  où  la  communication  fut  établie,  le  fer 
à cheval  devint  suffisamment  magnétique  pour  suppor- 
ter a5  kilogrammes,  et  avec  quelques  précautions  on 
lui  en  fit  supporter  38.  Un  fer  à cheval,  du  poids  de 
i3  kilogrammes  , de  o mètre  3 de  hauteur  et  de 
55  millim.  d’épaisseur,  est  parvenu  à porter  ’jy  kilo- 
grammes. 

L’effet  est  instantané,  comme  nous  l’avons  dit;  en 
changeant  la  direction  du  courant,  le  renversement  des 
pôles  a lieu  aussitôt,  bien  que  l’effet  magnétique  per- 
sévère pendant  quelque  temps  après  que  le  courant  a 
cessé  de  circuler,  car  M.  MoU  assure  que  le  fer  à che- 
val qui  servait  à ses  expériences  pouvait  porter  encore 
- a5  kilogrammes,  un  quart  d’heure  après  que  la  pile  eut 
cessé  de  fonctionner. 

L’aimant  porte  la  plus  forte  charge  à l’instant  où  l’on 
établit  la  commnnication  avec  la  pile.  En  angmentant 
successivement  la  charge,  si  elle  vient  à tomber,  on  ne 
peut  lui  faire  reprendre  celle  qu’elle  avait  d’abord.'Cet 
effet  est  facile  à concevoir , puisque  l’on  sait  que  l’ac- 
tion électro- dynamique  a ordinairement  le  maximum 
d’intensité  à l’instant  où  la  pile  commence  à fonc- 
tionner. 
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M.  Moll,  en  soumettant  le  fer  à cheval  à l’action  de 
deux  ou  plusieurs  éléments  voltaïques , a observé  que 
la  puissance  magnétique  n’acquérait  pas  plus  d’inten- 
sité qu’avec  un  seul.  Ce  fait  démontre  que  la  force  de 
l’aimantation  dépend  de  la  vitesse  du  courant  , qui  di- 
minue avec  le  nombre  d’éléments  dont  se  compose  la 
pile. 

Un  fer  à cheval  en  cuivre,  soumis  à la  même  épreuve 
que  celui  de  fer  doux,  ue  reçoit  de  la  part  du  courant 
aucune  force  magnétique. 

Un  barreau  d’acier  courbé  en  fer  à cheval,  et  aimanté 
d’avance , soumis  à l’action  des  courants  électriques  , 
n’en  reçoit  pas  une  nouvelle  force  magnétique. 

267.  Plusieurs  physiciens  se  sont  occupés  de  la  cons- 
truction des  aimants  électro-magnétiques,  comme  nous 
l’avons  vu  dans  la  notice  historique.  M.  Henry  est  éga- 
lenient  un  de  ceux  qui  ont  traité  cette  question.  Nous 
allons  rapporter  l’appareil  dont  il  a fait  usage  (i).  Il 
courba  , en  forme  de  fer  à cheval , une  barre  de  fer 
doux,  de  a pouces  carrés  et  de  20  pouces  de  longueur, 
haute  de  9 pouces  j;  les  extrémités  de  la  barre  furent 
d’abord  un  peu  arrondies  avec  un  marteau;  une  pièce 
de  fer  de  la  même  barre , pesant  ^ livres , fut  aplanie 
à la  surface  pour  servir  d’armature;  lés  extrémités  des 
branches  du  fer  à cheval  furent  appuyées  sur  la  surface 
de  l’armature  : autour  do  ce  fer  à cheval  il  enroula  un 
fil  de  cuivre  de  54o  pieds,  en  neuf  tours  de  fio  pieds 
chacun;  les  différentes  extrémités  étaient  séparées,  afin 
de  pouvoir  varier  les  combinaisons  des  fils,  joignant  la 
seconde  extrémité  du  premier  à la  première  extrémité 
du  second  fil,  et  ainsi  dans  toutes  les  séries,  de  ma- 
nière à avoir  des  spirales  à long  fil  ou  à fil  court.  Le 
fer  à cheval  fut  suspendu  à un  fort  ehâssis  de  bois  ree- 
tangulaire;  une  barre  de  fer  fut  fixée  sous  l’aimant, 
de  manière  à agir  comme  un  levier  du  second  ordre  ; 


\ 


(i  ) The  American  journal  of  Sc.  and  Arts,  vol.  xix,  n"  2. 
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les  difFérents  poids  supportés  furent  mesures  au  moyen 
d’un  poids  cjui  glissait  comme  dans  une  balance  ro- 
maine. * 

Dans  une  des  expériences  que  fit  M.  Henry,  ce  pliy- 
sicien  s’est  servi  d’une  petite  batterie , formée  d’une 
plaque  de  zinc  longue  de  12  pouces  et  large  de  6,  et 
entourée  de  cuivre.  En  faisant  fonctionner  tous  les  fils, 
le  fer  à cheval  put  supporter  un  poids  de  ySo  livres. 

268.  M.  Moll  n’avait  fait  qu’indiquer  l’influence  de  la 
grandeur  des  éléments  voltaïques  , pour  développer  la 
force  magnétique  dans  le  fer  doux;  MM.  Lipkens  et 
Quetelet  ont  repris  ce  travail,  nous  allons  donner  ici  le 
résultat  de  leurs  recherches. 

Ces  deux  physiciens  prirent  un  barreau  de  fer,  courbé 
en  fer  à cheval,  pesant  2 kilogrammes,  et  autour  du- 
quel était  enroulé  un  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie  83 
fois  sur  lui-même.  Les  extrémités  de  fil  ayant  été  mises 
en  communication  avec  un  élément  voltaïque,  de  forme 
rectangulaire,  dont  le  zinc  sur  un  des  côtés  présentait 
4 pieds  J de  surface  , la  lame  de  zinc  fut  enfoncée 
graduellement  dans  le  liquide  conducteur. 

i"  Essai.  La  lame  enfoncée  de  2 pouces  le  fer  à 
cheval  supporta  18  kilogrammes. 

2'  Essai.  Le  zinc  ayant  été  retiré,  puis  enfoncé  une 
seconde  fois  à 2 pouces  ^ de  profondeur,  le  fer  à che- 
val ne  porta  plus  que  8 kilogrammes. 

3®  Essai.  Le  zinc  ayant  été  enfoncé  une  troisième  fois 
à 20  pouces  |,  l’aimant  ne  put  supporter  que  l'j  kilo- 
grammes. 

4®  Essai.  Quoique  le  zinc  plongeât  de  28  pouces,  le 
poids  supporté  ne  fut  que  de  i3  kilogrammes. 

5*  Essai.  La  lame  étant  plongée  entièrement,  le  fer 
ne  put  pas  porter  plus  de  iG  kilogrammes. 

I.a  plus  forte  charge  fut  donc  obtenue,  au  commen- 
cement de  l’expérience,  lorsque  la  lame  fut  plongée  pour 
la  première  fois,  et  seulement  de  2 pouces  - : ce  qui 
démontre  bien  que  l’effet  produit  est  en  rapport  avec 
l’énergie  de  l’action  chimique. 
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6'  Essai.  Les  expériences  précédentes  ayant  été  in- 
terrompues pendant  assez  de  temps  pour  que  le  zinc 
séchât,  on  le  replongea  brusquement  en  entier  dans  le 
liquide,  et  le  fer  à cheval  devint  apte  alors  à supporter 
33  kilogrammes. 

Ce  résultat  montre  que  l’on  peut  obtenir  des  effets 
magnétiques  très-puissants  avec  des  éléments  voltaïques 
d’une  surface  peu  étendue,  pourvu  que  l’action  chimi- 
que soit  énergique. 

I\IM.  Lij)lkens  et  Quetelet  ont  fait  une  autre  expé- 
rience avec  un  élément  voltaïque  dont  la  lame  de 
zinc  n’avait  que  a pieds  carrés  de  surface  d’un  côté; 
la  charge  fut  dans  uiu premier  essai  de  17  kilogrammes, 
et  dans  un  second,  de  i/j. 

En  variant  les  dimensions  des  éléments  voltaïques  et 
des  morceaux  de  fer,  ces  deux  physiciens  ont  conclu 
des  résultats  cpi'ils  ont  obtenus,  que  l’énergie  des  effets 
dépendait  moins  de  la  grandeur  des  premiers  que  de 
celle  des  seconds  ; de  sorte  qu’en  opérant  avec  des  élé- 
ments voltaïques  de  grandeur  assez  médiocre,  et  de  gros 
barreaux  de  fer  doux,  courbés  en  fer  à cheval  et  en- 
veloppés un  grand  nombre  de  fois  par  un  fil  conducteur, 
on  pouvait  augmenter  considérablement  les  effets. 

» 

§ V.  De  la  conservation  de  la  puissance  magnétique 
dans  le  fer  doux. 

269.  On  sait  qu’il  est  extrêmement  difficile  de  se  pro- 
curer du  fer  doux  privé  de  toute  force  coercitive;  aussi 
quand  un  barreau  de  fer  doux  a été  soumis  à l’action  par 
influence  d’un  aimant,  conserve-t-il  une  polarité  ma- 
gnétique plus  ou  moins  faible. 

INI.  Watkins  (i)  a fait  quel([ues  expériences  pour  con- 
naître plusieurs  des  circonstances  où  le  fer  doux  est 
capable  de  conserver  la  puissance  magnétique  qu’on  lui 


(i)  Pliilos.  Transac. , ii®  p.,  p.  333. 
II. 
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fait  acquérir  par  un  moyen  quelconque.  Il  s’est  servi 
pour  cela  de  quatre  barres  circulaires  de  fer  doux,  de 
1 8 pouces  de  long  et  d’un  pouce  de  diamètre.  Ces  barres 
ont  été  coui  bées  en  forme  de  fer  à cbeval , et  garnies 
d’une  armature  de  fer  doux.  Un  fil  de  cuivre,  d’environ 
20  pieds  de  long,  d’un  quinzième  de  pouce  d’épaisseur, 
a été  enroulé  autour  de  chaque  fer  à cheval.  On  mit 
ensuite  en  communication  les  extrémités  de  ce  fil  avec 
les  deux  pôles  d’une  batterie  voltaïque , coinpo.sée  d’un 
seul  élément.  Pendant  que  le  courant  traversait  l’hélice, 
le  fer  doux  supportait  un  poids  de  120  livres;  en  in- 
terrompant la  communication  avec  la  batterie,  le  fer  à 
cheval  ne  supporta  plus  qu’un  poids  de  56  livres.  Ce 
poids  ayant  été  enlevé,  on  mit  de  côté  le  fer  à cbeval 
en  prenant  la  précaution  de  ne  pas  déranger  l’armature. 
Le  pouvoir  de  suspension  du  fer  à cbeval  fut  essayé 
chaque  jour,  et  on  trouva  qu’il  supportait  toujours  56 
livres  : en  enlevant  violemment  l’armature,  tout  le  ma- 
gnétisme disparut. 

Cette  propriété  du  fer  doux,  quand  les  deux  extré- 
mités de  la  barre  sont  réunies  par  une  armature,  subsiste 
pendant  plusieurs  semaines  , et  probablement  pendant 
un  temps  plus  considérable.  Les  barres  en  fer  à cheval 
ayant  été  rendues  magnétiques  par  attouchement  et  par 
frottement  , on  reconnut  encore  que  la  polarité  subsis- 
tait aussi  long-temps  que  T’union  entre  les  extrémités 
n’était  pas  interrompue;  mais  aussitôt  qu’elle  était  dé- 
truite, tout  le  magnétisme  disparaissait. 

M.  Watkins  a remarqué  qu’en  séparant  l’armature,  si 
cette  séparation  arrivait  immédiatement  après  que  le  fer 
doux  avait  été  saturé  de  magnétisme  , ou  après  qu’il 
avait  servi  à le  conserver  pendant  quelques  semaines,  il 
restait  encore  au  fer  doux  une  petite  quantité  de  ma- 
gnétisme libre. 

11  a remarqué,  en  expérimentant  avec  des  aimants 
électriques  qui  pouvaient  supporter  des  poids  de  4 
à 5oo  livres,  que  lorsque  l’armature  glissait  en  avant 
ou  en  arrière  sur  les  extrémités  de  la  barre  en  fer  à 
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cheval , on  ne  voyait  qu’une  ou  deux  faibles  raies , soit 
sur  les  pôles,  soit  sur  l’armature;  conséquemment  il  n’y 
avait  eu  de  contact  métallique  que  dans  les  endroits  où 
étaient  ces  raies,  et  cependant  les  surfaces  étaient  aussi 
polies  que  si  on  les  avait  rendues  telles.  Il  en  a conclu 
que  le  pouvoir  de  suspension  des  aimants  électriques 
était  dépendant  d’une  induction  complexe;  que  tous  les 
phénomènes  magnétiques  appartenant  à cette  classe 
d’effets  avaient  leur  origine  dans  cette  influence  appe- 
lée induction. 
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PES  ACTIONS  EXCITÉES  DANS  TOUS  LES  CORPS  PAR 
L’INFLUENCE  DES  COURANTS  ÉLECTRIQUES  OU 
DES  AIMANTS. 


§ I®*'.  Des  actions  magnétiques  produites  dans  dif- 
férents minerais  de  fer  par  [influence  des  cou- 
rants électriques. 

2^0,  Peü  de  temps  après  la  découverte  du  multiplica- 
teur, je  cherchai  l’action  qui  serait  produite  sur  une  ai- 
guille d’une  substance,  quelconque,  substituée  à l’aiguille 
aimantée,  quand  on  fait  passer  la  décharge  d’une  batte- 
rie voltaïque  à travers  le  fil  de  l’appareil , pour  avoir  un 
courant  d’une  grande  intensité.  J’annonçai  alors  que  ce 
courant  avait  la  propriété  de  ramener  l’aiguille  dans  le 
plan  des  circonvolutions  ; mais  ayant  eu  l’occasion  tie 
répéter  cette  expérience,  je  me  suis  convaincu  que  les 
premiers  effets  observés  devaient  être  attribués  à des 
rxmraiits  d’air  dus  à la  chaleur  dégagée  dans  le  fil 
pendant  le  passage  du  courant  : dès  lors  je  renonçai  à 
l’espoir  de  pouvoir  agir  par  ce  moyen  sur  les  aiguilles 
de  hois,^  de  verre,  etc.  , 

Je  voulus  voir  ce  qui  se  passe  quand  on  opère  avec 
des  petites  cartouches  de  papier,  d’un  millimètre  de  dia- 
mètre, remplies  de  deutoxide  de  fer,  ou  d’un  mélange 
de  deutoxide  et  de  tritoxide  ; en  général , la  cartouche 
est  attirée  dans  le  plan  de  l’appareil , et  après  quelques 
oscillations,  elle  se  place  dans  le  sens  des  circonvolu- 
tions. Si  l’on  cherche  la  distribution  des  pôles  dans  la 
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cartouche,  avec  un  petit  barreau  aimanté,  on  trouve 
que  le  même  pôle  agit  tic  la  même  manière  sur  tous 
les  points  qui  sont  situes  sur  la  même  face  ; ainsi 
la  distribution  du  magnétisme  s’est  opérée  dans  le 
sens  transversal  du  fil , au  lieu  d’être  faite  dans  le  sens 
longitudinal,  comme  dans  les  aiguilles  aimantées  or- 
dinaires. 

Si  l’on  veut  avoir  une  distribution  du  magnétisme 
dans  le  sens  longitudinal,  il  suffit  de  maintenir,  pen- 
dant quelques  instants,  la  cartouche  qui  renferme  du 
deutoxidc  de  fer  dans  la  direction  perpendiculaire  aux 
circonvolutions;  on  peut  même,  avec  quelques  précau- 
tions, lui  faire  acquérir  une  aimantation  telle  que  la 
cartouche  se  maintienne  à 45°,  par  rapport  à la  direc- 
tion des  circonvolutions. 

Quand  la  cartouche  ne  renferme  que  du  tritoxide  de 
fer,  il  n’y  a qu’une  seule  position  possible  d’équilibre 
pour  elle,  c’est  celle  de  la  direction  des  circonvolutions. 

Si  l’on  compare  ces  résultats  à'  ceux  que  nous  avons 
obtenus,  dans  les  recherches  relatives  à l’action  des  bar- 
reaux aimantés  sur  tous  les  corps,  nous  voyons  qu’ils 
sont  les  mêmes  , mais  dans  les  cas  seulement  où  l’on 
emploie  un  seul  barreau,  ou  bien  que  les  deux  pôles  sont 
très-rapprochés. 

§ II.  Des  courants  électriques  produits  par  V influence 
des  courants  électriques. 

ini.  Dans  le  chapitre  (i)  précédent,  nous  nous  som- 
mes occupés  de  l’action  par  influence  des  courants  élec- 
triques sur  les  aiguilles  d’acier  aimantées  ou  non;  nous  ’ 
allons  continuer  les  mêmes  recherches  sur  tous  les  mé- 
taux , et  en  général  sur  tous  les  corps.  Cette  branche  de 
la  physique  a été  créée  par  M.  Faraday  (2^ , qui  en  a 
développé  toutes  les  parties  avec  ^a  sagacité  ordinaire. 


(i)  I®”  de  ce  Livre. 

(a)  Philos,  trans.,  i83i. 
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Voici  les  expériences  fondamentales  qui  montrent 
l’action  produite  dans  les  métaux  par  l’influence  d’un 
courant  électrique: 

Si  l’on  enroule  en  spirale,  sur  un  cylindre  de  bois, 
la  spirales,  formées  chacune  de  26  pieds  de  fil  de  cui- 
vre , d’un  20'  de  pouce  de  diamètre , et  recouvert  de 
soie,  et  que  l’on  réunisse  à leurs  extrémités,  bout  à bout, 
la  i",  la  3',  la  5",  la  7%  la  9'  et  la  ii',  et  que  l’on 
joigne  les  autres  de  la  même  manière , afin  de  former 
deux  spirales  semblables  et  ayant  la  même  direction  ; si 
l’une  des  spirales  est  mise  en  communication  avec  les 
deux  bouts  du  fil  d’un  multiplicateur,  et  l’autre  avec  une 
pile  voltaïque,  bien  chargée  de  10  couples  à double 
cuivre , l’aiguille  du  multiplicateur  n’éprouve  aucune 
déviation. 

Mais  si  l’on  opère  avec  deux  spirales  semblables,  de 
ao3  pieds  chacune  de  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie, 
dont  l’une  est  en  communication  avec  le  multiplicateur, 
et  l’autre  avec  une  pile  de  100  couples, à double  cuivre, 
de  4 pouces  carrés  et  bien  chargée  , à l’instant  où  le 
contact  est  établi  l’aiguille  éprouve  une  déviation;  puis 
après  quelques  oscillations  elle  revient  dans  sa  position 
d’équilibre,  et  est  déviée  de  nouveau  à l’instant  où  l’ac- 
tion de  la  pile  est  interrompue,  mais  dans  un  sens  con- 
traire; pendant  tout  le  temps  que  la  pile  fonctionne, 
l’action  sur  l’aiguille  aimantée  est  nulle. 

M.  Faraday  a appelé  induction  volta-électrique  ce 
pouvoir  qu’ont  les  courants  électriques  d’exciter  sur  la 
matière  qui  est  près  d’eux  l’état  particulier  que  nous 
venons  de  décrire. 

En  comparant  la  direction  du  courant  inducteur  à 
celle  du  courant  induit,  on  voit  que  l’un  et  l’autre  che- 
minent dans  une  direction  contraire;  tandis  que  le  cou- 
rant produit  par  la  cessation  du  courant  inducteur  se 
dirige  dans  le  même  sens  que  celui-ci  : le  courant  n’ayant 
qu’une  durée  instantanée,  a donc  plus  d’analogie  avec 
le  courant  produit  par  la  décharge  de  la  bouteille  de 
Leyde  qu’avec  celui  que  l’on  obtient  avec  la  pile  voltaïque. 
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Cette  conséquence  se  trouve  confirmée  par  l’expé- 
rience; car  si  l’on  substitue  au  multiplicateur  une  pe- 
tite spirale  creuse,  et  que  l’oii  introduise  dedans  une 
aiguille  d’acier,  celle-ci  se  trouve  aimantée  à l’instant 
où  on  établit  le  contact,  pourvu  toutefois  que  l’on  retire 
l’aiguille  avant  d’interrompre  l’action  de  la  pile,  car  le 
courant  en  sens  contraire  qui  se  produit  alors  détrui- 
rait l’aimantation.  M.  Faraday  a reconnu  que  la  force 
du  courant  d’induction  est  plus  grande  au  moment  ou 
l’on  opère  le  contact  qu’à  l’instant  où  on  l’interrompt. 

§111.  Dèà  courants  électriques  produits  par  tinfiUience 
des  aimants. 

272.  On  prend  un  anneau  formé  avec  une  tarre  ronde 
de  fer  doux  de  ^ de  pouce  d’épaisseur,  et  ayant  6 pouces 
de  diamètre;  on  enroule  autour  d’une  partie  de  cet  anneau 
(fig.  43)  trois  spirales,  chacune  de  24  pieds  environ, 
de  fil  de  cuivre  de  4»  de  pouce  d’épaisseur  et  recouvert 
de  soie,  occupant  sur  l’anneau  une  longueur  d’environ 
g pouces,  comme  l’indique  la  figure;  ces  trois  spirales, 
qui  peuvent  être  employées  séparément  ou  ensemble, 
forment  un  groupe  marqué  A.  Sur  la  partie  È,  on  en- 
roule de  la  même  manière  en  spirale,  dans  la  même  di- 
rection, 60  pieds  environ  du  même  fil,  dont  les  deux 
bouts  sont  mis  eu  communication  avec  un  multiplica- 
teur placé  à 3 pieds  de  distance.  I^es  fils  de  A sont 
joints  à leurs  bouts  de  manière  à former  une  longue 
spirale  dont  les  extrémités  sont  mises  en  communica- 
tion avec  une  pile  de  10  couples  de  4 pouces  carrés. 
L’aiguille  est  alors  déviée  bien  au-del;i  de  ce  qu’on 
avait  remarqué  en  employant  une  pile  d’une  forme  dé- 
cuple sans  l’intervention  d’un  barreau  de  fer.  Dans  cette 
expérience  comme  dans  l’autre,  l’efTet  n'est  pas  pérma- 
ment,  car  l’aiguille  reprend  aussitôt  sa  position  d’équi- 
libre et  se  dévie  dans  un  sens  inverse  eu» interrompant 
}a  communication  avec  la  battetie. 
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Quand  la  communication  avec  la  pile  est  établie, 
l’aiguille  du  multiplicateur  se  dirige  d’un  côté  ; elle 
inarcbc  dans  une  direction  contraire  quand  on  inter- 
vertit le  sens  du  courant.  Si  l’on  emploie  l’action  d’une 
pile  de  loo  couples,  l’aiguille  tourne  rapidement 
L\  ou  5 fois  sur  elle-même  avant  d’osciller.  Si  l’on  place 
aux  extrémités  de  la  spirale  B deux  petits  morceaux 
de  charbon  bien  recuits  et  effilé.s,  on  aperçoit  une  petite 
étincelle  lorsque  le  contact  de  la  pile  avec  A est  établi  ; 
il  est  beaucoup  plus  difficile  de  l’apercevoir  à l’instant 
où  l’on  interrompt  la  communication  avec  la  pile. 

On  peut  faire  l’expécicnce  d’une  autre  manière  qui 
rend  plus  sensible  l’effet  résultant  du  barreau  aimanté. 
On  enroule  sur  un  cylindre  creux  de  carton  aao  pieds 
de  fil  de  cuivre  divisés  en  huit  longueurs,  de  manière  a 
pouvoir  agir  séparément  ou  reunis.  Quatre  sont  joints 
bout  à bout  et  mis  en  rapport  avec  le  multiplicateur, 
et  les  quatre  autres,  réunis  de  la  même  manière,  com- 
muniquent avec  une  pile  de  lOO  couples.  L’effet  sur 
l’aiguille  est  à peine  sensible,  comme  on  l’a  vu  dans  la 
première  expérience.  Mais  si  l’on  introduit  dans  le  tube 
de  carton  un  cylindre  de  fer  doux  de  l’épaisseur  de  \ de 
pouce,  et  long  de  la  pouces,  on  obtient  une  déviation 
très-forte.  En  substituant  au  cylindre  de  fer  un  cylindre 
d’un  autre  métal , on  n’a  que  l’effet  dû  aux  spirales. 

2^3.  On  obtient  des  effets  semblables  avec  les  aimants 
ordinaires;  il  suffit  d’attacber  au  multiplicateur  toutes  les 
spirales  élémentaires  de  la  spirale  creuse  précédente,  et 
d’introduire  dans  son  axe  le  cylindre  de  fer  doux , puis 
de  placer  deux  barreaux  aimantés , longs  de  24  pouces 
cbacun,  de  manière  que,  d’un  côté,  leurs  pôles  opposés 
étant  mis  en  contact  entre  eux,  les  deu.x  autres  puissent 
être  mis  en  contact  également  avec  les  deux  bouts  du 
cylindre  de  fer,  pour  le  transformer  momentanément 
en  un  aimant. 

A l’instant  où  le  contact  est  établi,  l’aiguille  est  dé- 
viée, puis  reprend  sa  position  d’equilibre  ordinaire  et 
se  dévie  dans  un  autre  sens  quand  on  retire  les  bar* 
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reaiix.  Les  effets  sont  différents,  suivant  que  l’aimanta- 
tion a lieu  dans  un  sens  ou  dans  un  autre. 

A l’instant  où  le  contact  magnétique  a lieu,  la  dévia- 
tion de  l’aiguille  indique  un  courant  induit  d’électricité 
par  influence  dont  la  direction  est  contraire  au  courant 
qu’on  aurait  employé  pour  développer  dans  le  fer  doux 
un  magnétisme  de  la  même  polarité  que  le  magnétisme 
réellement  produit  par  le  contact  avec  les  barreaux  ai- 
mantés. 

Poiii'  prouver  que  le  courant  passager  est  dû  à l’ai- 
mantation par  influence  , on  lie  ensemble,  avec  un  fil  de 
cuivre,  tous  les  bouts  analogues  de  la  spirale  creuse,  et 
l’on  met  en  communication  les  deux  extrémités  avec  un 
multiplicateur.  On  ôte  le  cylindre  de  fer  doux  , et  on  le 
remplace  par  un  aimant  cylindrique  de  y de  pouce  en 
diamètre,  et  de  8 pouc’es  et  demi  en  longueur.  Le  bout 
de  cet  aimant  est  placé  dans  l’axe  de  la  spirale.  En 
introduisant  tout  à coup  l’aimant , il  en  résulte  immé- 
diatement une  déviation  dans  l’aiguille,  dont  la  direction 
est  la  même  que  si  l’aimant  eût  été  formé  par  influence; 
en  le  retirant , les  effets  sont  inverses.  Si  l’on  fait  tra- 
verser l’aimant  dans  la  spirale,  il  se  produit  les  phé- 
nomènes suivants  ; 

Quand  on  porte  rapidement  le  milieu  d’un  aimant 
dans  la  spirale  creuse,  la  déviation  de  l’aiguille  aimantée 
est  trois  ou  quatre  fois  plus  considérable  que  celle  que 
l’on  obtient  en  y plaçant  le  pôle  du  même  aimant  ; en 
sortant  l’aimant  du  cylindre,  la  déviation  a naturelle- 
ment lieu  en  sens  contraire;  mais  elle  est  la  même  par 
quelque  côté  du  cylindre  creux  qu’on  retire  l’aimant. 

274.  M.  Faraday  a fait  quelques  expériences  avec  le 
grand  aimant  de  la  Société  royale,  dont  nous  avons  déjà 
donné  la  description.  Les  fig.  109  et  110  représentent  cet 
aimant, qui  est  disposé  dans  une  boîte  de  manière  à pré- 
senter deux  pôles  extérieurs  à une  de  ses  extrémité.  La 
force  de  cet  aimant  est  telle,  qu’un  cylindre  de  fer  doux 
de  I de  pouce  en  diamètre,  et  de  12  pouces  de  longueur, 
exige  une  force  de  100  livres  pour  en  détruire  le  con* 


Digitized  by  Google 


474  NOUVEL  ÉTAT  ÉLEC.  DE  LA  MATIÈRE,  ETC. 

tact.  Le  multiplicateur  qui  servait  aux  expériences  était 
placé  à 8 pieds  de  distance.  Le  cylindre  de  fer  doux, 
avant  d’être  mis  en  contact  avec  les  pôles,  fut  introduit 
d’avance  dans  la  spirale  creuse  composée, dont  les  bouts, 
réunis  à leurs  extrémités,  avaient  été  mis  en  commu- 
nication avec  le  inutiplicateur.  Le  développement  de 
l’électricité  fut  si  puissant,  que  l’aiguille  fit  plusieurs 
révolutions  de  suite , et  tous  les  effets  exposés  précé- 
demment se  reproduisirent. 

En  supprimant  les  bélices,  et  passant  les  fils  du  mul- 
tiplicateur sur  la  barre  de  métal,  comme  l’indique  la 
fig.  1 1 0,  l’aiguille  fut  fortement  déviée.  Comme  on  de- 
vait s’y  attendre,  M.  Faraday  obtint  des  effets  également 
puissants  lorsque  la  spirale  avec  son  cylindre  de  fer 
furent  placés  à peu  de  distance  des  pôles  magnétiques. 

Toutes  les  expériences  précédentes  prouvent  de  la  ma- 
nière la  plus  évidente  le  dégagement  de  l’électricité  par 
l’influence  du  magnétisme  ordinaire. 

§ IV.  Nouvel  état  électrique  de  la  matière  pendant 
t induction. 

M.  Faraday  s’est  rendu  compte  des  phénomènes 
d’induction  en  supposant  un  nouvel  état  électrique  dans 
la  matière.  Il  admet,  en  s’appuyant  sur  l’expérience,  que, 
lorsrju’uii  fil  de  métal  est  soumis  à l’induclion  volta- 
électrique  ou  magnéto-électrique,  il  paraît  être  dans  un 
état  particulier,  puis(|u’il  résiste  à la  formation  d’un  cou- 
rant électrique  qui  n’a  réellement  lieu  qu’à  l’instant  où 
commence  et  cesse  cet  état  particulier  auquel  il  a donné 
le  nom  éi électro-tonique.  Pendant  cet  état,  la  matière 
ne  possède  aucune  des  propriétés  relatives  aux  corps 
électrisés  ou  aimantés. 

M.  Faraday  considère  l’état  électro-tonique  comme 
un  état  de  tension^  équivalent  à un  courant  électrique 
au  moins  égal  au  courant  qui  est  produit  lorsque  l’in- 
duction a lieu , ou  lorsqu’elle  est  supprimée.  Il  regarde 
les  résultats  qu’il  a obtenus  comme  venant  à l’appui  du 


Digiiized  by  Google 


CHAPITRE  III. 


4?5 

principe  que  l’état  électro-tonique  est  relatif  aux  parti- 
cules et  non  à la  masse  du  fil  et  de  la  substance  assu- 
jétie  à l’induction. 

Une  question  importante  a attiré  à ce  sujet  son  at- 
tention : le  courant  d’électricité  excitant  un  état  électro- 
tonique dans  un  fil  métallique  voisin,  doit  probablement 
en  produire  un  semblable  dans  son  propre  fil;  car, 
ajoute  cet  habile  physicien,  « lorsque,  par  le  passage 
d’un  courant  dans  un  fil , on  rend  électro-tonique  un 
fil  voisin,  ce  dernier  état  ne  devient  nullement  in- 
compatible avec  un  courant  d’électricité  qui  traverse  le 
fil;  c’est  pourquoi  si,  au  lieu  de  faire  passer  le  courant 
dans  le  premier  fil , on  le  fait  passer  dans  le  second , 
il  n’y  a pas  de  raison  de  croire  que  son  action  inductive 
sur  ce  second  fil  en  éprouve  une  diminution;  elle  de- 
vrait au  contraire  être  plus  forte,  parce  que  la  distance 
entre  l’agent  et  la  matière  qui  le  subit  serait  très-con- 
sidérablement diminuée.  « 

wjQ.  M.  Faraday  pense  que,  lorsque  les  courants  élec- 
triques passent  à travers  les  corps,  ceux-ci  subissent  l’état 
électro-tonique,  et  que  c’est  à cet  état  que  sont  ducs  les 
décompositions  électro-chimiques;  que  dans  l’état  élec- 
tro-tonique , les  molécules  homogènes  de  la  matière 
prennent  une  disposition  électrique  régulière  , mais 
forcée,  dans  la  direction  du  courant,  disposition  qui 
pioduit,  lorsqu’elle  cesse,  un  courant  en  retour  si  la 
matière  est  indécomposable  ; tandis  que,  si  elle  est  dé- 
composable,  un  pareil  état  forcé  peut  suffire  pour  qu’une 
molécule  élémentaire  quitte  sa  compagne  avec  laquelle 
elle  se  trouve  dans  un  état  de  contrainte,  pour  se  join- 
dre à une  molécule  voisine,  analogue,  par  rapport  à 
laquelle  elle  est  dans  une  condition  plus  naturelle,  la 
disposition  électrique  forcée  se  trouvant  elle-même  à 
l’instant  détruite  aussi  efficacement  que  si  le  corps  était 
soustrait  à l’induction;  ainsi  de  suite  tout  le  long  du 
circuit. 

Nul  doute  que,  pendant  l’action  par  influence  d’un 
courant  électrique  sur  un  fil  de  métal  placé  à peu  de 
distance,  le  principe  électrique  de  ce  fil  ne  soit  dans 
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uu  état  de  tension  que  les  particules  matérielles  doivent 
partager  probablement  ; mais  nous  pensons  que  l’on 
peut  envisager  le  pliénomèiie  de  la  manière  suivante  : 
toutes  les  particules  sont  entourées  du  principe  élec- 
trique, qui  remplit  par  consé(|Ucnt  les  interstices  qu’elles 
laissent  entre  elles,  et  qui  exerce  sur  elles  une  action 
quelconque,  d’où  peuvent  résulter  un  grand  nombre 
de  pliénomènes  que  nous  étudierons  dans  le  troisième 
volume. 

A l’instant  où  le  courant  électrique  commence , on 
peut  concevoir  qu’il  réagit  sur  une  portion  de  l’électri- 
cité du  corps  voisin,  de  manière  à eu  chasser  une  por- 
tion et  à en  attirer  l’autre,  comme  il  arrive  dans  le 
dégagement  de  l’électricité  par  influence;  mais  avec  celte 
différence  néanmoins  que  dans  le  cas  que  nous  consi- 
dérons, le  principe  électrique  donne  naissance  à deux 
courants,  l’un  dirigé  dans  un  sens  différent  du  courant 
inducteur  qui  est  chassé , et  l’autre  dans  un  sens  diffé- 
rent qui  est  attiré  à lui  et  cesse  d’agir,  puis  devient  li- 
bre aussitôt  que  le  courant  inducteur  cesse. 

§ V.  Explication  des  phénomènes  magnétiques  de 

M.  Arago  au  moyen  de  l’induction  magnétique. 

2 77.  Aussitôt  après  la  décou  verte  de  l’induction  électro- 
magnétique, M.  Faraday  essaya  de  construire  une  ma- 
chine électrique  au  moyen  de  l’induction  terrestre  ma- 
gnéto-électrique , en  s’appuyant  sur  les  expériences  de 
M.  Arago.  Il  se  servit  à cet  effet  de  l’aimant  de  la  So- 
ciété royale  de  Londres.  Afin  de  rapprocher  l’un  de 
l’autre  les  deux  pôles,  il  plaça  transversalement,  comme 
l’indique  la  fig.  1 1 1 , deux  barres  de  fer  ou  d’acier  de  6 
à 7 pouces  en  longueur  chacune,  de  i pouce  en  largeur 
et  de  h pouce  en  épaisseur. 

Un  disque  de  cuivre  de  12  pouces  de  diamètre  et  de 
i de  pouce  d’épaisseur  fut  fixé  sur  un  axe  d’airain 
et  monté  de  manière  à pouvoir  tourner  verticalement 
ou  horizontalement,  et  qu’en  même  temps  on  puisse  in- 
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troduire  plus  ou  moins  son  bord  entre  les  pôles  magné- 
tiques. On  couvrit  d’amalgame  le  bord  du  disque,  a6n  , 
d’obtenir  un  contact  mobile';  la  partie  du  disque  au- 
tour de  l’axe  fut  préparée  de  la  même  manière  ; des 
conducteurs  de  cuivre  ou  de  plomb  de  [\  pouces  environ 
de  long,  de  i pouce  de  large  et  de  i pouce  d’épaisseur, 
furent  évidés  à l’une  de  leurs  extrémités  et  munis  d’a- 
malgame pour  être  appliqués  avec  plus  d’exactitude  sur 
les  bords  du  plateau.  On  mit  les  conducteurs  en  com- 
munication avec  un  multiplicateur  dont  le  fil  de  cuivre 
entouré  de  soie  formait  autour  du  châssis  i6  ou  l8 
circonvolutions.  Les  choses  étant  ainsi  disposées,  les 
pôles  magnétiques  se  trouvant  à une  distance  d’un  demi- 
pouce  environ  l’un  de  l’autre,  le  bord  du  disque  fut  intro- 
duit entre  eux  jusqu’à  la  moitié  de  leur  largeur  environ. 

On  attacha  l’un  des  fils  du  multiplicateur  autour  de  l’axe 
de  rotation,  et  l’autre  au  conducteur  qui  était  maintenu 
en  contact  avec  le  bord  amalgamé  du  disque,  précisé- 
ment dans  la  partie  située  entre  les  deux  pôles.  Aussi- 
tôt que  le  disque  fui  mis  en  mouvement,  l’aiguille  du 
multiplicateur  éprouva  une  déviation  de  90°,  et  se  mit 
à osciller  à cause  de  la  difficulté  d’opérer  un  contact 
qui  fût  parfait.  Mais  en  faisant  les  expériences  avec 
soin , et  régularisant  le  mouvement  de  rotation , on 
obtint  une  déviation  permanente  de  45°.  Celte  expérience 
démontre  évidemment  la  production  d’un  courant  élec- 
trique continu  au  moyen  des  aimants  ordinahes.  En 
imprimant  un  mouvement  de  rotation  en  sens  inverse, 
sans  faire  aucun  autre  changement  à l’appareil,  la  dé- 
viation fut  en  sens  contraire.  Quand  le  conducteur  était 
placé  au  bord  du  disque,  comme  on  le  voit  dans  les 
positions  ponctuées  de  la  fig.  112,  le  courant  avait  tou- 
jours la  même  direction,  et  il  en  était  encore  de  même 
jusqu’à  une  distance  de  5o  ou  60°  de  chaque  côté  des 
pôles  magnéticjues;  mais  le  courant  allait  en  décroissant 
à partir  du  point  de  la  plus  grande  intensité  qui  se  trou- 
vait, entre  les  deux  pôles.  Aune  égale  distance  des  pôles 
magnétiques  le  courant  avait  la  même  intensité;  il  n’y 
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avait  renversement  de  pôles  que  lorsque  la  rotation 
avait  lieu  dans  un  autre  sens. 

278.  Lorsqu’on  éleva  le  disque  jusqu’à  ce  que  les  pôles 
magnétiques  fussent  complètement  cachés  l’un  à l’autre 
par  son  intei  posilion(fig.  1 1 3)  les  résultats  étaient  absolu- 
ment les  mêmes;  en  l’élevant  encore  plus  haut,  de  ma- 
nière que  c fût  la  place  des  pôles,  les  résultats  furent 
encore  les  mêmes.  Lorsque  le  conducteur  était  appuyé 
sur  les  bords  du  disque  et  qu’il  en  suivait  le  mouve- 
ment entre  les  pôles,  l’aiguille  aimantée  fut  déviée  de 
peu  de  degrés,  et  indiquait  un  courant  électrique  tel 
qu’on  l’aurait  obtenu  en  faisant  tourner  la  roue  dans  la 
même  direction,  et  on  retenant  le  conducteur  station- 
naire. 

En  mettant  en  contact  les  deux  conducteurs  avec  les 
bords  du  disque  de'  cuivre,  M.  Faraday  obtint  également 
des  courants  électriques  ; en  appliquant  les  fils,  comme 
l’indique  la  fig.  1 14,  le  multiplicateur  indiquait  un  cou- 
rant ; mais  pour  peu  que  leur  place  fût  changée,  comme 
dans  la  fig.  1 1 5,  le  courant  était  dirigé  en  sens  contraire. 
Dans  le  premier  cas,  le  multiplicateur  indiquait  la  dif- 
férence entre  un  courant  énergique  à travers  A,  et  un 
faible  courant  à travers  B;  dans  le  second  c’était  le  con- 
traire; d’où  devait  résulter  une  déviation  dans  un  sens 
opposé.  Quand  les  deux  conducteurs  étaient  équidistants 
des  pôles  magnétiques,  comme  dans  la  fig.  f 16,  l’aiguille 
aimantée  n’éprouvait  aucune  déviation  ; résultat  facile  à 
concevoir,  puisque  les  deux  courantes  égaux  étaient  diri- 
gés en  sens  inverse. 

279.  M.  Faraday  disposa  ses  appareils  pour  rendre  les 
résultats  indépendants  du  magnétisme  terrestre , ou  de 
l’influence  mutuelle  des  aimants  et  des  aiguilles  du  mul- 
tiplicateur. Il  opéra  les  contacts  à l’équateur  magnétique 
du  disque  et  en  d’autres  endroits.  Le  disque  fut  placé 
horizontalement,  les  pôles  verticalement';  l’absence  de 
toute  action  autre  que  l’action  principale  se  fit  promp- 
tement reconnaître  par  le  défaut  absolu  de  résultats , 
lorsque  le  disque  était  éloigné  des  pôles. 
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Pour  établir  la  relation  du  courant  électrique  produit 
par  l’influence  du  pôle  magnétique  avec  la  direction  de 
rotation  du  disque,  M.  Faraday  a remarqué  que  lorsque 
le  pôle  austral  est  au-dessous  du  bord  du  disque,  et  que 
ce  dernier  tourne  horizontalement  à la  manière  d’une 
vis,  l’électricité  qui  est  recueillie  au  bord  du  disque  le 
plus  près  du  pôle  est  positive. 

Si  le  pôle  boréal  est  placé  au-dessus,  rien  n’étant 
changé  du  reste  (fig.  1 1'^)  l’électricité  en  B est  encore 
positive;  s’il  est  placé  au-dessous  ou  bien  si  l’on  place  le 
pôle  austral  au-dessus , il  y a renversement  dans  l’élec- 
tricité. 

11  résulte  des  faits  précédents , que  l’expérience  du 
disque  en  rotation  revient  à celle  par  laquelle  on  fait 
passer  un  morceau  de  métal  entre  les  pôles  magtiétiques 
dans  une  direction  rectiligne;  dans  ce  cas,  il  y a des  cou- 
rants électriques  produits  à angles  droits  à la  direction 
du  mouvement,  et  qui  traversent  cette  direction  à l’en- 
droit des  pôles  ou  du  pôle  magnétique.  Ce  fait  peut 
être  rendu  sensible  par  une  expérience  très-simple  : on 
place  entre  les  pôles  magnétiques  un  morceau  de  cuivre 
amalgamé  sur  ses  bords,  qui  communiquent  avec  les 
deux  bouts  du  multiplicateur.  Si  l’on  tire  la  plaque  dans 
la  direction  de  la  flèche  (fig.  ii8)  l’aiguille  du  multi- 
plicateur est  aussitôt  déviée,  et  le  sens  de  la  déviation 
indique  que  le  fil  A reçoit  l’électricité  négative  : en  ren- 
versant le  mouvement  de  la  plaque,  l’effet  est  contraire. 
Nous  ne  suivrons  pas  M.  Faraday  dans  toutes  les  expé- 
riences qu’il  a faites  pour  montrer  les  courants  électri- 
ques qui  sont  produits  en  différents  points  de  la  plaque 
de  cuivre  en  mouvement,  et  leurs  différents  rapports 
avec  les  pôles  excitateurs,  parce  que  nous  serions  en- 
traînés dans  des  expériences  dont  les  développements 
donneraient  trop  d’étendue  à cet  ouvrage.  Je  dirai  seu- 
lement que  les  faits  qu’il  a observés,  et  particulièrement 
ceux  que  nous  avons  rapportés  précédemment , l’ont 
mis  à même  de  conclure  que  le  courant  électrique,  qui 
est  excité  dans  un  métal  mis  en  mouvement  auprès  d’un 
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aimant,  dépend  entièrement,  quant  à sa  direction,  des 
rapports  de  position  du  métal  avec  la  résultante  de  l’ac- 
tion magnétique,  ou  avec  les  courbes  magnétiques  dont 
on  détermine  la  position  avec  la  limaille. 

On  peut  indiquer  ces  rapports  de  la  manière  sui- 
vante, d’après  M.  Faraday: 

280. Soient  AB  (fig.i  19)1111  cylindre  magnétique,  dont 
le  pôle  qui  est  tourné  vers  le  nord  soit  désigné  par  A,  et 
P N une  lame  de  couteau  d’argent  placée  en  travers  de 
l’aimant,  le  tranchant  en  haut  et  le  bord  entaillé  tourné 
vers  A.  Quelles  que  soient  la  direction  et  la  position  que 
prenne  le  couteau,  le  tranchant  étant  toujours  en  avant, 
tant  vers  le  pôle  austral  que  vers  le  pôle  boréal,  le 
courant  ira  toujours  de  P en  N,  pourvu  que  les  courbes 
qui  procèdent  de  A,  rencontrent  la  surface  entaillée  du 
couteau,  et  que  celles  qui  partent  de  B rencontrent  la 
surface  non  entaillée. 

Si  le  couteau  est  mû  avec  le  dos  en  avant,  le  courant 
chemine  de  N à P.  Il  semble  donc  que  l’induction  des 
courants  électriques  soit  excitée  circulairement  par  une 
résultante  magnétique  ou  axe  de  puissance,  de  même 
que  le  magnétisme  circulaire  dépend  d’un  courant  élec- 
trique et  est  représenté  par  lui.  Il  paraît  démontré 
maintenant  que  lorsqu’on  fait  passer  une  pièce  de  mé- 
tal, soit  devant  un  simple  pôle,  soit  entre  les  pôles  op- 
posés d’un  aimant,  il  en  résulte  des  courants  électriques 
à travers  le  métal,  transversalement  à la  direction  du 
mouvement,  lesquels,  dans  les  expériences  de  M.  Arago, 
approchent  de  la  direction  des  rayons.  Si  donc  l’on  fait 
mouvoir  un  simple  fil,  comme  le  rayon  d’une  roue, 
près  d’un  pôle  magnétique,  il  se  manifeste  dans  toute 
la  longueur  du  fil  un  courant  électrique.  Si  l’on  consi- 
dère tnifintenant  une  roue,  comme  formée  de  la  réunion 
d’un  nombre  infini  de  ces  rayons  tournants  près  du 
pôle,  de  la  même  manière  que  le  disque  de -cuivre,  ou 
aura  dans  chaque  rayon  un  courant  électrique,  à l’in- 
stant où  il  passera  près  du  pôle. 

Voici  maintenant  l’explication  que  donne  M.  Faraday 
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des  phénomènes  de  rotation  découverts  par  M.  Arago, 
dans  lesquels  il  ne  voit  qu’un  effet  des  rotations  électro- 
magnétiques ([u’il  a le  premier  observées,  et  dont  nous 
parlerons  dans  le  livre  suivant.  Soit  ( fig.  lao)  un  fil 
métallique  P N,  en  communication  avec  les  deux  pôles 
d’une  pile  ; si  l’on  place  le  pôle  nord  d’un  aimant 
près  du  fil,  ce  pôle  se  mouvra  autour  du  fil  à droite, 
et  le  fil  se  moyvi'a  à gauche,  comme  les  flèches  l’indi- 
quent. Cet  effet  est  précisément  celui  qui  se  produit 
pendant  la  rotation  d’un  disque  placé  sous  un  pôle  ma- 
gnétique. Soit  N ce  pôle  (fig.  121)  qui  est  au-dessus 
du  disque  ; si  ce  dernier  tourne  dans  le  sens  de  la  flè- 
che , il  se  produira  aussitôt  des  courants  électri- 
ques , qui  iront  des  parties  centrales  par  le  pôle  , 
dans  la  direction  des  rayons,  aux  points  de  la  circon- 
férence a de  l’autre  côté  du  même  pôle.  Ces  courants 
se  trouveront  dans  la  même  position  que  le  courant 
du  fil  P N de  la  fig.  120  ; le  pôle  devra  se  mouvoir  vers 
la  droite.  On  cxplicjuc  de  la  même  manière  ce  qui  se 
passe  quand  le  mouvement  de  rotation  a lieu  dans  un 
autre  sens,  ou  que  le  pôle  sud  est  tourné  vers  le  disque. 
Si  l’on  suppose  maintenant  C{ue  les  deux  pôles  réagis- 
sent en  même  temps  sur  le  disque,  le  courant  suivra  la 
même  direction,  et  l’aiguille  sera  entraînée  jusqu’à  ce 
que  la  force  du  courant  fasse  équilibre  à la  résultante 
des  forces  magnétiques  du  globe. 

M.  Faraday  en  .s’appuyant  sur  les  mêmes  principes  a 
donné  l’explication  des  trois  composantes  de  la  force 
que  l’aimant  développe  dans  la  plaque  tournante;  il  a 
montré  aussi  pourquoi  les  solutions  de  continuité  dans 
le  disque  diminuent  sa  puissance,  et  comment  il  se 
fait  que  l’action  est  augmentée  lorsque  les  entaillures 
sont  remplies  de  substances  métalliques.  Quant  aux 
très-faibles  effets  produits  dans  les  disques  de  verre  , 
de  résine  et  les  gaz,  il  en  trouve  la  cause  dans  la  non 
conductibilité  de  ces  substances. 


II.  3i 
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§ YI.  Détermination  de  tous  les  courants  électriques 
produits  dans  les  disques  en  mouvement  par  les 
aimants. 


28 1 . MM.  Nobili  et  Antinori , quelque  temps  après  la 
publication  des  premiers  travaux  de  M.  Faraday  sur 
l’induction  électro-magnétique,  otit  imaginé  un  procédé 
très-simple  pour  découvrir  la  distribution  dos  courants 
produits  par  l’influence  des  aimants  sur  les  disques 
tournants. 

Ce  procédé  consiste  à appliquer  les  deux  extrémités 
du  fil  d’un  multiplicateur,  terminées  par  deux  pointes 
coniques,  sur  le  discpie  de  cuivre  en  mouvement.  Ces 
pointes  sont  assez  épaisses,  et  offrent  assez  de  résistance 
pour  ne  pas  flécliir  sous  la  pression  qu’on  leur  fait 
supporter  pour  les  maintenir  en  contact  avec  le  disque. 
On  les  promène  successivement  sur  la  surface  pour  dé- 
couvrir les  courants  qui  s’y  forment.  ♦ 

MM.  Nobili  et  Antinori  ont  présenté  le  barreau  ai- 
manté à l’action  des  disques,  de  deux  manières,  aux- 
quelles ils  ont  donné  le  nom  de  centrale  et  éiexcentri- 
que.  Suivant  la  première,  le  barreau  est  suspendu  ver- 
ticalement au-dessus  du  centre  du  disque;  suivant  la 
seconde,  il  est  placé  en  dehors.  Dans  le  premier  cas, 
le  multiplicateur  n’est  pas  affecté  ; dans  l’autre , on 
obtient  plusieurs  résultats  que  voici  : le  disque  D (fig. 
122)  tourne  dans  le  sens  de  la  flècbe  R,  et  l’aimant, 
dont  la  projection  est  indiquée  pàr  «,  tourne  son  pôle 
nord  vers  le  disque.  Les  petites  flèches  indiquent  la  di- 
rection des  courants  que  l’on  suppose  exister  dans  les 
aimants  Suivant  la  théorie  de  M.  Ampère  , dont  il  sera 
question  plus  tard.  Les  points  du  disque  , qui  entrent 
successivement  sous  l’influence  du  pôle  N,  possèdent  le 
magnétisnje  central  «,  «,«,  et  ceux  qui  en  sortent  le  ma- 
gnéetisme  boréal. 

Aussitôt  que  la  rotation  commence,  tous  ces  points 
deviennent  les  foyers  des  courants,  dont  l’action  se  ma- 
nifeste sur  le  multiplicateur.  Dans  les  parties  «,  /?,  «, 
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qui  entrent , la  direction  des  courants  est  contraire  à la 
direction  que  suivent  les  courants  dans  les  points  qui 
sortent. 

MM.  Nobili  et  Antinori  ont  commencé  par  examiner 
la  direction  des  courants  sur  les  points  A B ; l’une  des 
pointes  a été  placée  en  A et  l’autre  en  B;  on  a eu  un 
courant  dans  le  sens  de  la  flèche;  elles  ont  été  transpor- 
tées ensuite  de  l’autre  côté,  et  l’on  a trouvé  un  courant 
dirigé  en  sens  inverse,  comme  l’indique  la  fig.  123.  Quant 
aux  arcs  intérieurs  entre  l’aimant  et  le  centre,  les  cou- 
rants à U,  sont  dans  une  direction  opposée  à ceux 

des  courants  extérieurs  x\B,  B' A'.  Ils  en  ont  tiré  la  con- 
séquence que,  dans  les  parties  qui  entrent,  il  se  déve- 
loppe un  système  de  courants  contraires  à celui  qui  se 
produit  de  l’autre  côté  ; et  que  sur  les  parties  qui  en- 
trent , la  direction  des  courants  est  contraire  à celle  des 
courants  producteurs , tandis  que  de  l’autre  côté  ils 
cheminent  dans  le  même  sens. 

282.  Après  avoir  analysé  tous  les  effets  produits  sur  les 
disques  quand  le  barreau  est  placé  dans  une  position  ver- 
ticale, et  ne  présentant  qu’un  seul  pôle,  MM.  Nobili  et 
Antinori  ont  cherché  la  distribution  des  courants  lors- 
qu’il est  suspendu  dans  une  position  horizontale,  et  qu’il 
agit  par  conséquent  sur  le  disque  par  ses  deux  pôles.  La 
fig.  124  indique  cette  distribution. 

Nous  avons  dit  que  l’action  que  le  disque  circulaire 
horizontal,  et  tournant  sur  son  propre  centre,  exerce 
sur  l’un  des  pôles  d’une  aiguille  aimantée,  pouvait  être 
décomposée  en  trois  autres,  dont  M.  Arago  a démontré 
l’existence:  la  première,  verticale  ou  perpendiculaire  au 
disque;  la  deuxième,  horizontale  et  perpendiculaire  au 
plan  vertical  qui  contient  le  rayon  sur  lequel  tombe  la 
projection  du  pôle  de  l’aiguille;  la  troisième,  ayant  une 
direction  parallèle  au  même  rayon. 

Or,  il  existe  sur  le  disque  des  forces  qui  attirent  l’ai- 
guille, et  d’autres  qui  la  repoussent,  comme  on  peut  le 
voir  sur  la  figure.  Les  premières  se  trouvent  dans  les 
parties  qui  s’éloignent  de  l’influence  de  l’aimant  ; les 
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secondes  dans  les  parties  qui  s’en  approehent.  Dans  leur 
ensemble  la  somme  des  forces  attractives  est  balancée 
par  celle  des  forces  répulsives , mais  leur  distribution 
n’est  pas  la  même  relativement  à l’aiguille  sur  laquelle 
elles  agissent.  MM.  Nobili  et  Antinori  ont  remarqué 
que  les  forces  répulsives,  qui  sont  les  plus  proches,  en- 
vahissent le  disque  jusque  sons  l’aiguille,  et  l’empor- 
tent sur  l’action  des  forces  contraires,  qui  s’exercent  plus 
obliquement  et  de  plus  loin. 

Voyons  quelle  est  la  force  tangentielle  qui  imprime 
aux  aiguilles  le  mouvement  horizontal.  Supposons  que 
le  cylindre  vertical,  dont  nous  avons  étudié  l’effet  dans 
la  fig.  122,  soit  mohile  autour  du  centre  de  rotation  du 
disque;  il  sera  attiré  par  les  forces  s,  s,  tandis  qu’il  sera 
poussé  du  même  côté  par  les  forces  répulsives  qui  exis- 
tent en  n,7i,  n.  C’est  en  raison  de  ces  deux  forces  qui 
se  développent  sous  lui  qu’il  entre  en  rotation.  En  em- 
ployant des  aiguilles  horizontales,  c’est-.à-diro  en  opé- 
rant avec  deux  pôles,  l’effet  se  trouve  doublé,  comme 
on  le  voit  facilement  sur  la  figure. 

La  composante  qui  agit  parallèlement  aux  rayons  du 
disque,  et  dont  on  reconnaît  l’existence  au  moyen  d’une 
aiguille  d’inclinaison  verticale,  produit  des  effets  très-  ' 
compliqués.  La  fig.  laS  indique  les  effets  obtenus  sur 
les  différents  points  d’un  même  rayon.  DD  est  la  pro- 
jection verticale  du  disque,  c .son  centre;  S N,  S' N', 
S"N',  indi(|uent  les  diverses  directions  que  prend  l’ai- 
guille d'inclinaison  verticale,  conformément  aux  obser- 
vations de  M.  Arago.  Voyons  comment  on  peut  expli- 
quer ces  effets  : quand  l’aiguille  est  placée  au  centre  c, 
comme  nous  l’avons  vu,  elle  conserve  sa  verticalité, 
ainsi  qu’à  un  autre  point  qui  est  plus  près  de  la  circon- 
férence que  du  centre.  Entre  ces  deux  positions,  l’aiguille 
prend  les  directions  indiquées  par  la  figure.  Représentons 
par  DD  la  projection  horizontale  du  di.sque,  et  par  N celle 
de  l’aiguille  d’inclinaison  ; autour  de  ce  point  il  existe 
sur  le  disque  des  forces  répulsives  qui  tendent  à soule- 
ver l’aiguille  ; ces  forces  exercent  leur  action  à une  cer- 
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laine  distance.  Supposons  que  le  cercle  nn  en'  repré- 
sente la  limite  de  ces  forces , on  voit  que  l’aiguille 
penche  du  côté  de  la  circonféi’ence,  «à  cause  des  forces 
supérieures  qui  existent  du  côté  du  centre;  car  de  ce 
côté  il  y a une  demi-circonférence // «/i,  et  de  l’autre  il 
n’y  a d’agissant  que  l’espace  qui  a de  moins 

l’espace  n d e.  Il  en  résulte  que  plus  on  porte  faiguille 
vers  le  centre,  plus  il  y a du  côté  extérieur  de  quantité 
de  matière  qui  entre  en  action,  et  il  y a un  point  où 
l’aiguille  est  également  repoussée  vers  le  centre  et  la  pé- 
riphérie; alors  elle  ne  penche  ni  d’un  côté  ni  de  l’autre, 
et  doit  rester  dans  la  ligne  verticale.  En  continuant  à 
avancer  l’aiguille  vers  le  centre,  on  se  rend  compte  de 
la  même  manière  de  l’inclinaison  en  sens  inverse.  Enfin, 
quand  elle  se  trouve  immédiatement  sur  le  centre,  elle 
ne  doit  éprouver  aucun  changement. 

a83.  MM.  Nobili  et  Antinori  ont  établi  un  parallèle 
entre  les  effets  observés  par  M.  Arago  et  les  courants  de 
M.  Faraday.  Ils  ont  d’abord  essayé  de  suivre  la  marche 
des  courants  qui  se  développent  sur  les  disques  de  métal, 
quand,  étant  sous  l’influence  d’une  aiguille  aimantée,  ils 
sont  soumis  à un  mouvement  lent  de  rotation  ; dans  ce 
cas,  les  courants  sont  faciles  à reconnaître  : mais  la  ques- 
tion devient  très-difficile  à résoudre  quand  la  rotation 
augmente  de  vitesse,  attendu  que  les  courants  sont  dis- 
,séminés  sur  le  disque,  de  manière  à compliquer  singu- 
lièrement leurs  cours.  Pour  essayer  de  se  rendre  compte 
d’une  partie  des  effets  produits  , les  deux  physiciens 
italiens  ont  adopté  une  disposition  particulière.  Ils  ont 
fait  agir  sur  le  disque  les  deux  pôles  d’un  aimant  en  fer 
h cheval,  placé  à une  même  distance  du  centre  et  sur 
un  même  diamètre,  afin  de  satisfaire  à toutes  les  lois  de 
symétrie.  La  fig.  124  indique  la  distribution  des  cou- 
rants qu’ils  ont  reconnus  avec  leurs  sondes.  Dans  ce  cas, 
O N ES  est  le  disque  ordinaire;  RR  les  flèches  qui  in- 
diquent la  direction  de  la  rotation  ; N'  S'  la  projection 
des  pôles  de  l’aimant  situés  au-dessous. 

Nous  avons  rapporté , avec  autant  d’exactitude  qu’il 
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nous  a été  possible,  les  principales  observations  relatives 
à la  découverte  fondamentale  de  M.  Faraday , ainsi  que 
les  développements  (|ui  sont  dus  à MM.  Nobili  et  Anlinori. 
Nous  allons  actuellement  soumettie  au  lecteur  une  ob- 
servation sur  quel(|ues-unes  des  méthodes  d’expérimen- 
tation employées  par  ces  trois  physiciens. 

Rappelons-nous  que  lorsque  l’on  a un  fil  de  métal 
quelconque,  de  cuivre  par  exemple,  et  que  l’on  super- 
pose l’un  sur  l’autre  les  deux  bouts,  quand  ils  n’ont  pas  la 
même  température  , on  a toujours  un  courant  électrique 
qui,  pour  le  cuivre,  va  du  côté  chaud  au  côté  froid.  Cela 
posé,  prenons  les  deux  sondes  de  M.  Nobili,  plaçons 
l’une  auprès  du  centre  et  l’autre  près  de  la  circonférence 
du  disque,  et  pressons-les  assez  fortement  sur  le  disque 
pendant  qu’il  tourne  pour  (pi’ellcs  y adhèrent  continuel- 
lement ; supprimons  en  même  temps  l’aiguille  aimantée: 
il  y aura  évidemment  dégagement  de  chaleur,  par  suite 
du  frottement  exercé  par  les  pointes  sur  la  surface  du 
disque,  et  la  chaleur  dégagée  sera  plus  forte  sur  la  sonde 
qui  est  près  du  centre  que  sur  l’autre,  puisque  les  points 
qui  environnent  ce  centre  sont  animés  de  plus  de  vitesse 
que  ceux  qui  en  sont  éloignés.  Eh  bien,  dans  ce  cas, 
on  aura  un  courant  thermo-électrique  qui  ira  de  la  sonde 
placée  près  du  centre  à l’autre,  en  suivant  le  distpie. 
D’un  autre  côté,  plus  le  inouvenient  de  rotation  est  ra- 
pide, plus  le  frottement  est  grand,  et  plus  aussi  le  dé- 
gagement de  chaleur  est  considérable,  ainsi  que  l’inten- 
tensité  du  courant  électrique.  Enfin,  pour  démontrer 
l’influence  des  courants  thermo-électriques  dans  les  ex- 
périences de  MM.  Nobdi  et  Antinori,  nous  dirons  qu’en 
plaçant  les  deux  sondes  à la  même  distance  du  centre  de 
rotation,  et  appuyant  plus  fortement  sur  une  sonde  que  sur 
l’autre,  pour  déterminer  un  frottement  plus  grand  sur 
la  première,  on  a encore  un  courant  qui  va  de  la  sonde 
la  plus  pressée,  là  où  a été  le  plus  grand  dégagement 
de  chaleur,  à l’autre.  Iæs  observations  que  nous  venons 
de  présenter  sont  de  nature  à être  prises  en  considéra- 
tion, dans  la  méthode  qui  a été  employée  pour  recon- 
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naître  la  présence  des  courants  électriques  sur  les  dis- 
ques de  métal  (|ui  sont  soumis  à un  mouvement  de 
rotation  au-dessus  d’un  aimant. 

§ VII.  De  l’induction  magnéto  - électrique  ter- 
restre. 

284.  M.  Faraday  a obtenu  avec  le  magnétisme  terrestre 
les  effets  qu’il  avait  découverts  avec  les  aimants.  Il  s’est 
servi  à cet  effet  de  l’hélice  creuse,  qu’il  a mise  en  com- 
munication avec  lé  multiplicateur,  et  d’un  cvlîndrë  de  fer 

, .,1.  ' ,,i  •'.il,  , 

doux,  qui  n avait  aucune  trace  d aimantation  ; ce  cy- 
lindre fut  place  dans  l’iiélice,  qui  avait  été  dirigée  préa- 
lablement suivant  l’inclinaison  magnétique.  Le  fer  de- 
venant un  aimant,  l’induction  se  manifesta  comme  si  ou 
eût  employé  réellement  un  aimant  : aiiisi  lîôus  né  nous  y 
arrêterons  pas. 

L’habile  phy.sicien  anglais  a rendu  sensible  l’induc- 
tion magnéto-électrique  de  la  terre  sur  la  .spirale,  sans 
employer  le  barreau  de  fer  doux;  il  a moiitré  aussi  que 
tous  les  phénomènes  électriques  du  plateau  tournant  se 
reproduisaient  sans  antre  aimant  que  la  terre.  Vôîci 
comment  il  a fait  l’expérience  : le  disque  de  cuivre  fut 
disposé  de  manière  à tourner  dans  un  plan  horizontal  ; 
la  direction  de  l’inclinaison  magnéti(|ue  coupant  ce  plan 
sous,  un  plan  de  près  de  70",  cet  angle  était  assez  ap- 
proché de  qo°  pour  donner  naissance  à l’induction  ma- 

‘ /.  /t  i.  ‘ .i  , t M J nii-  ‘ 

gneto-electnqiie,  suiiisantc  pour  produire  un  courant 
d’électricité. 

D’après  les  principes  exposés  précédemment,  lés  cou- 
rants tendent  à passer  dans  la  direction  des  rayons  , 
soit  du  centre  à la  circonférence,  soit  de  la  circonfé- 
rence au  centre,  suivant  le  sens  du  mouvement.  L’un 
des  bouts  du  fil  du  multiplicateur^  fut  mis  en  commu- 
nication avec  l’axe  de  rotation,  et  l’autre,  au  moyen 
d’un  conducteur,  fut  appli(|ué  contre  le  bord  du  disque; 
l’aiguille  aimantée  fut  déviée  à l’instant  où  l’on  fit  tour- 
ner le  disque  ; la  déviation  eut  lieu  dans  ûh  séîi's  inverse» 
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lorsque  la  rotation  allait  clans  une  direction  opposée  : 
en  etudiant  le  sens  du  courant,  jM.  Faraday  les  trouva 
dirigées  conformément  à la  nature  des  pôles  magnéti- 
ques terresties. 

L'effet  peut  être  rendu  sensible  avec  un  disque  de 
cuivre  d’un  pouce  et  demi  de  diamètre,  d’un  cincjuième 
de  pouce  d’épaisseur,  dont  les  bords  sont  amalgamés 
afin  de  rendre  le  contact  plus  immédiat  avec  les  con- 
ducteurs cpii  établissent  la  communication  avec  le  mul- 
tiplicateur. 

D’après  toutes  les  observations  précédentes,  il  est  im- 
possible qu’un  globe  de  métal  puisse  tourner  sans  pro- 
duire des  courants  électri(|ucs  dans  son  intérieur,  sui- 
vant un  plan  perpendiculaire  au  plan  de  révolution, 
pourvu  que  l’axe  de  rotation  ne  coïncide  pas  avec  la 
direction  de  l’inclinaison  magnéti(|ue. 

Pour  vérifier  ce  fait,  M.  Faraday  a employé  un  globe 
de  cuivre  de  4 poucc's  d’épaisscui%  et  vide  dans  l’inté- 
rieur. Une  tige  de  cuivie  fixée  dans  le  globe  servait 
d’a^e  de  rotation,  et  une  aiguille  astatique,  comme 
celle  dont  on  fait  usage  dans  le  multiplicateur,  fut  em- 
ployée à reconnaître  les  courants. 

Les  aiguilles  se  trouvaient  dans  le  plan  du  méridien 
magnétique,  et  le  centre  du  globe  dans  le  même  plan 
horizontal  que  l’aiguille  supérieure.  Dès  l’instant  que 
l’on  imprimait  un  mouvement  de  rotation  au  globe  (en 
prenant  pour  axe  de  rotation  une  ligne  contenue  dans 
le  plan  du  méridien  magnétique  et  perpendiculaire  à la 
direction  que  prend  une  aiguille  aimantée  librement 
suspendue), la  double  aiguille  était  aussitôt  déviée;cette 
déviation  changeait  avec  la  direction  de  la  rotation. 
Quand  le  globe  tournait  de  l’est  à l’ouest,  le  pôle  nord 
était  tourné  vers  l’est.  En  mettant  le  globe  à l’est  des 
aiguilles,  celles-ci  étaient  affectées  de  la  même  manière. 
Si  l’on  considère  maintenant  la  partie  supérieure  du 
globe  comme  un  fil  de  métal  qui  se  meut  de  l’est  à l’ouest, 
au-dessus  du  pôle  sud  de  la  terre,  le  courant  électrique 
de  cette  partie  ira  du  nord  au  sud.  Eu  envisageant  éga- 
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lenieut  la  partie  inférieure  comme  un  fil  allant  de  l’ouest 
à l’est  au-dessus  du  même  pôle,  le  courant  électrique 
cheminera  du  sud  au  nord. 

Si  l’on  incline  considérablement  l’axe  de  rotation,  le 
globe  tournant  affecte  aussi  l’aiguille  aimantée,  mais  à 
un  moindre  degré,  et  les  effets  disparaissent  quand  cet 
axe  est  peu  distant  de  la  ligne  d’inclinaison  magnétique. 
I.e  globe  devient  donc  semblable  à un  plateau  de  cui- 
vre; l’électiMcité  d’une  es|)èce  peut  être  recueillie  à l’é- 
quateur, et  celle  de  l’autre  au  pôle.  M.  Faraday  a ob- 
servé que  les  déviations  de  l’aiguille  sont  exactement 
dans  la  même  direction  que  celles  que  M.  Barlow  a ob- 
tenues par  la  rotation  du  fer  : il  en  a conclu  que  la  cause 
qui  les  a produites  est  la  même. 

285.  L’expérience  suivante,  qui  est  très-simple,  résume 
en  quelque  sorte  tous  les  faits  relatifs  à l’induction  ma- 
gnéto-électrique. On  prend  (fig.  126)  un  fil  de  cuivre 
ordinaire  de  8 pieds  de  long  et  de  de  pouce  d’épais- 
seur; on  l’attacbe  par  un  des  bouts  à l’une  des  extré- 
mités du  fil  du  multiplicateur,  et  par  l’autre  bout  à l’au- 
tre extrémité.  On  lui  donne  ensuite  la  forme  d’un  rec- 
tangle, dont  la  partie  supérieure  peut  être  portée  en 
avant  ou  en  arrière  sur  le  multiplicateur,  tandis  que  la 
partie  supérieure  et  le  multiplicateur  qui  lui  est  attaché 
restent  immobiles.  Toutes  les  fois  que  l’on  fait  passer  le 
fil  sur  le  galvanomètre,  de  droite  à gauche,  l’aiguille 
est  déviée  sur-le-cbainp  ; la  déviation  a lieu  dans  un  au- 
tre sens,  quand  on  fait  repasser  le  fil  en  sens  inverse. 
En  répétant  souvent  ces  mouvements , on  finit  par  ob- 
tenir une  déviation  de  90  degrés.  Nous  ne  nous  arrête- 
rons pas  sur  l’explicâtion  du  phénomène,  dans  la  crainte 
de  donner  trop  d’étendue  à ce  chapitre. 

Il  paraît  que  l’effet  produit  sur  le  multiplicateur  croît 
avec  la  longueur  du  fil  mobile  et  l’espace  qu’il  par- 
court. 

Il  est  donc  bien  démontré  maintenant  qu’on  ne  peut 
mouvoir  un  morceau  de  métal  en  contact  avec  d’autres, 
sans  produire  des  courants  électriques.  M.  Faraday  a fait 
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observer  à cet  égard  qu’il  est  probable  que  dans  la  dis- 
position des  machines  à vapeur,  avec  leur  mécanisme 
métallique,  il  se  forme  des  combinaisons  accidentelles 
magnéto- électriques,  qui  produisent  des  effets  qu’on 
n’a  pas  encore  observés.  ïl  pense,  en  outre,  qu’en  ad- 
mettant que  la  rotation  de  la  terre  produise  des  cou- 
rants dans  sa  propre  masse,  par  l’induction  magnéto- 
électrique,  ces  courants  seraient  (au  moins  à la  surface) 
dirigés  dans  les  parties  qui  approchent  le  plan  de  l’é- 
quateur en  sens  contraire  de  ceux  qui  auraient  lieu  vers 
les  pôles;  il  résulte  de  là  que  si  l’on  pouvait  appliquer 
des  collecteurs  à l'équateur  et  aux  pôles  de  la  terre,  on 
trouverait  de  l’électricité  négative  à l’équateur,  et  de 
l’électricité  positive  aux  deux  pôles. 

a86  MM.  Arago,  lîabbage,  Hcrscbell  et  Harris  ont 
trouvé  que  les  métaux  et  lesauti  cs  corps  ne  jouis.sent  pas 
tousaii  même  degré  de  la  faculté  d’entraîner  l’aiguille  ai- 
mantée, quand  on  leur  imprime  un  mouvement  de  ro- 
tation. M.  Faraday  a cherché  s’il  n’existait  pas  aussi  des 
différences  relatives  à l’intensité  du  courant  produit  par 
l’induction  électro-magnétique.  Il  a pris  à cet  effet  deux 
fils,  l’un  de  fer  et  l’autre  de  cuivre,  de  20  pieds  cha- 
cun de  long;  les  ayant  réunis  par  leurs  extrémités  seu- 
lement, il  les  lendit  dans  la  direction  du  méridien  ma- 
gnétique, de  manière  à former  deux  lignes  parallèles 
très- rapprochées  l’une  de  l’autre.  T.e  fil  de  cuivre  ayant 
été  coupé  au  milieu  et  ses  bouts  mis  en  relation  avec  le 
multiplicateur,  il  n’y  eut  aucune  déviation.  Il  résulte  de 
là, et  d’autres  expériences  que  nous  ne  rapporterons  pas 
ici , que  lor.sque  des  métaux  de  différente  nature , joints 
dans  un  circuit,  sont  également  soumis  à l’induction 
électro-magnétique,  ils  présentent  exactement  les  mêmes 
propriétés  par  rapport  aux  courants  qui  sont  formés 
en  eux  : il  paraît  en  être  de  même  aussi  par  rapport  aux 
fluides.  H se  transporta  ensuite  auprès  d’une  masse 
d’eau  tranquille,  dont  les  bords  étaient  dirigés  presque 
dti  nord  au  sud  et  de  l’est  à l’ouest.  i^. 

Ayant  soudé  au,x  extrémités  d’un  fil  de  cuivre  de  Goo 
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pieds  de  long  deux  plaques  de  cuivre  bien  polies,  de 
4 pieds  de  surface,  il  les  plongea  dans  l’eau,  l’une  au 
nord  et  l’autre  au  sud;  le  fil  qui  reposait  sur  le  gazon 
fut  coupé  en  deux,  et  ses  deux  bouts  mis  en  commu- 
nication avec  le  multiplicateur  au  moyen  de  couçes  rem- 
plies de  mercure.  En  évitant  toutes  les  causes  étrangè- 
res qui  pourraient  donner  naissance  à un  courant,  l’ai- 
guille n’éprouva  aucune  déviation. 

M.  Faraday  a observé  que,  bien  que  l’électricité  ob- 
tenue par  l’induction  magnéto-électrique  dans  un  fil  de 
métal  d’une  petite  longueur  ait  peu  d’intensité,  le  cou- 
rant avait  cependant  assez  de  force  pour  traverser  l’eau 
salée.  Mais  comme  l’intensité  augmente  avec  la  longueur 
du  fil , il  chercha  à obtenir  des  effets  sensibles  avec  une 
grande  masse  d’eau  en  mouvement,  quoique  l’eau  tran- 
quille n’en  donnât  aucun  ; à cet  effet,  il  fit  passer  sur  le 
parapet  d’un  pont  un  fil  de  cuivre  de  yGo  pieds,  aux  ex- 
trémités duquel  étaient  attachés  deux  autres  fils,  soudés 
à de  grandes  plaques  de  métal,  qui  plongeaient  dans  la 
rivière.  Il  obtint  constamment  des  déviations;  mais  leurs 
irrégularités  lui  annoncèrent  qu’elles  devaient  dépendre 
d’autres  causes  que  celles  qu’il  avait  en  vue  : les  résul- 
tats ne  furent  nullement  satisfaisants.  Néanmoins,  comme 
les  expériences  ont  été  faites  sur  une  petite  échelle,  que 
l’eau  produit  des  courants  pai*  les  aimants,  et  qu’il  est 
probable  que  la  terre  produit  aussi  dans  son  sein  des 
courants  par  suite  de  sa  rotation  diurne;  de  plus,  si  l’on 
considère  que  les  masses  mobiles  de  liquide,  s’étendant 
à des  distances  considérables,  doivent  traverser  les  cour- 
bes magnétiques  et  les  couper  dans  différentes  direc- 
tions, il  peut  très-bien  se  faire,  en  raison  de  tous  ces 
motifs,  que  l’électiicité  possède  une  grande  intensité! 

287.  M.  Faraday  a avancé,  en  outre,  mais  avec  une  ex- 
trême ré.serve,  qu’il  pourrait  se  faire  que  l’aurore  boréale 
fût  due  à une  décharge  de  l’électricité  poussée  vers  les 
pôles  de  la  terre,  d’où  elle  s’efforcerait,  par  des  moyens 
naturels  et  particuliers,  de  retourner  aux  régions  équa- 
toriales , en  passant  par-dessus  la  terre. 
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288.  Pour  déterminer  d’une  manière  positive  la  puis- 
sance inductive  de  chaque  métal,  M.  Faraday  a fait  plu- 
sieurs expériences  dans  lesquelles  il  passait  entre  les 
pôles  de  l’aimant  plusieurs  métaux  isolés,  l’un  sur  l’autre, 
et  dont  les  bouts  étaient  en  communication  avec  le  mul- 
tiplicateur, de  manière  cependant  que  les  courants  che- 
minassent en  sens  inverse.  Les  déviations  de  l’aiguille 
aimantée  furent  très-faihles,  bien  qu’on  eût  opéré  avec 
des  fils  ayant  des  longueurs  considérables. 

Pour  avoir  des  résultats  satisfaisants,  il  a employé  le 
multiplicateur  à deux  fils  ou  un  multiplicateur  composé 
de  deux  pai  ties  indépendantes, et  formées  chacune  de  j8 
pieds  de  fil  de  cuivre  couvert  de  soie.  Ces  deux  moitiés 
étaient  semblables  en  figure  et  en  nombre  de  tours,  et 
étaient  séparées  l’ime  de  l’autre  par  un  petit  intervalle 
où  se  trouvait  une  double  aiguille  suspendue  à un  fil 
de  soie.  Quand  les  deux  courants  introduits  avaient  la 
même  direction , ils  agissaient  par  leur  somme  , et  par 
leur  différence  quand  ils  cheminaient  en  sens  contraire. 

M.  Faraday  ayant  formé  deux  hélices , l’une  avec  un 
fil  de  fer  et  l’autre  avec  un  fil  de  cuivre,  il  les  mit  en 
communication  avec  les  deux  multiplicateurs,  réunis  de 
manière  que  les  courants  produits  par  l’influence  des  ai- 
mants cheminassent  en  sens  inverse.  Il  trouva  que  le 
courant  excité  dans  le  fil  de  cuivre  était  plus  puissant 
que  celui  qui  était  produit , par  le  même  aimant , dans 
un  fil  de  fer. 

En  comparant  le  cuivre  avec  l’étain  et  le  plomb , le 
premier  surpassa  les  deux  autres  ; le  deuxième  produisit 
plus  d’effet  que  les  autres  métaux  ; le  fer  fut  plus  puis- 
sant que  l’étain  et  le  plomb;  et  ce  dernier  inférieur  à 
l’étain.  Ainsi  donc  les  métaux  peuvent  être  rangés  dans 
l’ordre  suivant:  cuivre,  zinc,  fer,  étain  et  plomb.  C’est 
à peu  près  l’ordre  de  conductibilité  électrique,  et  celui 
que  MJVI.  Babbagc,  Herschell  et  Harris  ont  trouvé  dans 
leurs  expériences  de  rotation  magnétique. 

Les  faits  observés  par  M.  Faraday  tendent  à prouver 
que  les  courants  produits  dans  les  corps  par  l’induction 
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magnéto -électrique  sont  proportionnels  à leur  faculté 
conductrice, ainsi  que  les  effets  magnétiques  de  rotation, 
et  qu’il  y a très-peu  de  corpsqui  soient  magnétiques  comme 
le  fer.  Il  range  les  substances  en  trois  classes,  relative- 
ment à leurs  rapports  avec  les  aimants:  dans  la  premiè- 
re, se  trouvent  celles  ([ui  sont  affectées  quand  elles  sont 
en  repos,  telles  que  le  fer,  le  nickel  et  le  cobalt;  dans 
la  seconde,  les  substances  conductrices  de  l’électricité 
qni  sont  affectées  pendant  qu’elles  sont  en  mouvement; 
dans  la  troisième  se  trouvent  les  substances  qui  sont 
parfaitement  indifférentes  à l’aimant,  soit  qu’elles  sc 
trouvent  en  repos  ou  en  mouvement. 

289.  En  résumant  les  nombreuses  observations  qui  ont 
été  faites  jusqu’ici  sur  l’induction  électro-magnétique,  on 
voit  cpie  si  un  fil  métallique,  «l’une  longueur  limitée,  est 
mis  en  mouvement  de  manière  qu’il  coupe  une  courbe 
magnétique,  il  se  développe  pendant  cette  action  une 
puissance  qui  tend  à faire  traverser  le  fil  par  un  cou- 
rant électrique  ; mais  un  tel  courant  ne  peut  pas  naître 
sans  qu’il  existe  de  l’électricité  aux  extrémités  du  fil, 
pour  la  décharge  et  le  renouvellement  du  courant. 

Si  un  second  fil  est  mis  en  mouvement  dans  la  même 
direction  que  le  premitu-,  la  même  puissance  exerce  son 
action  sur  lui,  et  il  ne  peut  “altérer  la  condition  du  pre- 
mier; mais  si  ce  second  fil  est  mû  avec  une  vites.se  dif- 
férente ou  dans  une  autre  direction,  il  y a alors  diffé- 
rence dans  la  force  qui  se  développe;  et  si  l’on  joint  les 
fils  à leurs  extrémités,  ils  sont  traversés  par  un  courant 
électrique. 

En  prenant  une  masse  de  métal  ou  un  fil  d’une  lon- 
gueur indéfinie,  et  mobile  par  rapport  aux  pôles  d’un 
aimant  considéré  comme  un  centre  d’action,  si  toutes 
les  parties  de  la  masse  ou  du  fil  sont  mues  dans  une 
même  direction,  avec  la  même  vitesse  angulaire  et  à 
travers  des  courbes  magnétiques  d’une  intensité  con- 
stante, on  n’obtiendra  aucun  courant  électique. 

Si  une  portion  du  fil  ou  du  métal  coupe  les  courbes 
magnétiques  tandis  que  le  reste  demeure  stationnaire, 
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il  y a alors  développement  de  courant.  Si  le  mouvement 
du  métal  a lieu  dans  une  même  direction , mais  avec 
des  vitesses  angulaires  différentes  pour  les  différentes 
parties  relativement  aux  pôles  de  l’aimant , il  y a alors 
formation  de  courant  : c’est  ce  que  montre  l’expérience 
de  M.  Arago. 

Si  c’est  l’aimant  qui  est  mis  en  mouvement,  il  y a 
encore  des  courants,  mais  qui,  au  lieu  de  se  trouver 
dans  la  direction  de  son  mouvement,  sont  dirigés  trans- 
versalement à cette  direction. 

Si  difféi'entes  parties  sont  mises  en  mouvement  avec 
des  vitesses  égales,  mais  dans  des  directions  opposées, 
à travers  les  courbes  magnétiques,  on  obtient  alors  le 
maximum  de  l’effet. 

§ VIII.  Considérations  sur  la  nature  des  courants 
induits. 

290.  Il  existe  une  analogie  frappante  entre  les  courants 

fmoduits  par  l’influence  d'un  aimant  dans  les  hélices  et 
es  courants  hydro-électriques,  et  une  différence  mat(|uée 
entre  ces  courants  et  ceux  qui  sont  d’origine  calorifique. 
Les  deux  premiers  ne  sont  pas  interrompus , quoiqu’ils 
diminuent  de  force,  quand  une  portion  de  liquide  se 
trouve  placée  dans  le  circuit,  taudis  que  les  courants 
thermo-électriques  sont  arretés.  Un  multiplicateur  à mille 
tours  d’un  fil  très-fin  est  sensible  aux  deux  premiers 
courants,  et  ne  l’est  pas  au  dernier;  tandis  qu’un  mul- 
tiplicateur à fil  court  et  à gros  diamètre  est  fortement 
affecté  par  le  courant  thermo-électrique,  et  l’est  peu  par 
les  deux  autres  courants. 

On  attribue  généralement  cette  différence  à ce  que  la 
tension  est  plus  grande  dans  les  piles  ou  couples  hydro- 
électriques que  dans  les  piles  ou  couples  thermo-électri- 
ques. Il  faut  donc  qu’il  y ait  aussi  une  assez  forte  ten- 
sion dans  l’électricité  d’où  émanent  les  courants  produits 
par  l’influence  d’un  aimant. 

I^.  Pelticr  a imaginé  une  expérience  intéressante,  qui 
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est  propre  à montrer  les  effets  magnétiques  des  courants 
par  induction,  suivant  que  ces  courants  proviennent 
de  la  réunion  de  plusieurs  courants  égaux  ou  de  cou- 
rants qui  s’influencent  réciproquement  en  se  superpo- 
sant l’un  l’autre.  Il  forme  cinq  hélices  superposées , en 
enroulant  successivement  sur  un  tube  de  verre  un  fil  de 
cuivre  recouvert  de  soie;  puis  sur  celui-ci  un  second 
fil  semblable;  ainsi  de  suite.  Les  extrémités  de  ces  cinq 
hélices  étant  libres  , on  peut  faire  usage  volonté  de 
telle  ou  telle  hélice, ou  bien  réunir  par  les  mêmes  extré- 
mités autant  d’hélices  qu’on  veut , ou  bien  encore  ne 
former  qu’une  seule  hélice  en  réunissant  l’extrémité  de 
la  première  avec  le  commencement  de  la  seconde  , et 
l’extrémité  de  celle-ci  avec  le  commencement  de  la  troi- 
sième; ainsi  de  suite. 

Pour  que  l’on  puisse  mieux  comprendre  les  résultats 
auxquels  M.  Peltier  est  parvenu,  nous  allons  employer 
les  mêmes  annotations  que  lui. 

Numéros  des  bclices.  Désignation  de  Tentrée.  Désignation  de  la  sortie. 


i’'  hélice. . . . 

. A 

A' 

2'  hélice.... 

. B 

B' 

3'  hélice.... 

. C 

G' 

4'  hélice. . . . 

. D 

D' 

5°  hélice. . . . 

. E 

E' 

Dans  chacune  des  expériences,  il  a toujours  plongé 
dans  l’hélice  le  même  barreau  aimanté. 

En  opérant  avec  la  i"  hélice,  dont  les  bouts  étaient 
en  communication  avec  un  multiplicateur  d’un  seul  tour, 
la  déviation  a été  de  5 degrés;  avec  un  multiplicateur 
d’un  gros  fil  formant  lo  tours,  elle  a été  de  3o  degrés; 
avec  un  fil  de  2000  tours,  de  35  degrés  seulement.  • 

En  recueillant  l’électricité  dégagée,  quand  on  réunit 
le  bout  B avec  le  bout  A,  et  B'  avec  A',  le  multiplica- 
teur à I tour  a donné  10  degrés,  celui  à 10  tours  35, 
celui  à 2000  tours  35. 

Ayant  réuni  successivement  de  la  même  manière, 
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bout  à bout,  3,  puis  5 hélices,  il  a obtenu  les  ré- 
sultats consignés  dans  le  tableau  qui  suit. 


NOMBRE 

dri  Ut'iicM 

ACTION 

fur  uti  inulUplicaUor 
formé  d'utt  Seul  tour. 

ACTION 

d’un  Dinltipltcaleur 
de  10  tours. 

ACTION 

sur  un  malliplicat. 
de  200t)  tours. 

rêtmirs  par 
i«t  m^es 
extrémité». 

Fil 

/ronducteur 

de 

0 m.  8. 

Fil 

conducteur 

de 

I mill.  4 

Conducteur 

de 

OïDill.  8. 

1 

Condoc* 
leur  de 
0 mill.  8. 

Condtic* 
leur  de 
1 in.  4. 

...  5®  . . 

. 6®  .... 

...  30'’  . . 

..  35®., 

2 

...  10  ... 

. 10  f/l... 

...  35  . . 

ÎW)  .... 

. . 35  . 

3 

...  14  ... 

. 15 

...  44  ... 

..  35  .. 
. . .1.*»  . . 

4 

.. . 17  ... 

. 18  l/a... 
. 22..  . . 

...  55  ... 

6 

. . 20  . . 

...  60  ... 

plus  fort  encore. 

..  30 

..  - 

La  réunion  des  5 hélices  a donc  donné  une  déviation 
quatre  fois  plus  forte  que  celle  que  l’on  avait  obtenue 
avec  un  multiplicateur  à i tour;  elle  a été  double  avec 
celui  de  lo  tours,  et  n’a  produit  aucun  changement 
sur  celui  formé  avec  un  fil  de  aooo  tours.  dlfi'érence 
des  conducteurs  a plus  que  doublé  l’cfiét  sur  le  multi- 
plicateur de  lo  tours;  elle  a fait  peu  sur  celui  d’un  seul 
et  n’a  rien  produit  sur  celui  de  aooo  : donc  le  gros  fil 
a laissé  s’écouler  plus  facilement  l’électricité  induite. 

En  réunissant  toutes  les  hélices,  de  manière  à ne  for- 
mer qu’un  seul  circuit,  M-  Pelticr  a obtenu  : 
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ùi  a • 
flS-v  S 
» rr 
S S &• 
O. Si  ? 
SC^  “ 

J3 

h 

mdltiplicateür  I 

d’un  tour.  I 

MULTIPUCATUUR 
de  lu  tours. 

MULTIPLICATEUR 
de  200  tours. 

Conduc- 
teur de 
0 œ.  8. 

Conduc- 
teur de 
1 m.  II. 

Conducteur 

de 

0 roilL  8. 

Si|>h.  d'eau 
coinuiune, 
interposé 
entre  les 
bouts 
en  cuivre. 

$iph.  d’eau 
acidulée , 
bouts 

en  platine. 

Emploi 
d’un  petit 
barreau 
rond  de  3 
mill.  de  dia. 

1 .. 

..  6». 

..  30^.. 

..45“  ,. 

...  35°.. . 

...  2°.... 

...  i/. ... 

...  7° 

2 .. 

..  6 . 

..  33  .. 

..  45  .. 

...  M)  ... 

...  3 i/s 

....  1 ... 

...  11 

..  J»  .. 

...  70  ... 

...  R . . . 

...  9. 

4 .. 

..  5 . 

..  38  . 

..  45  .. 

...  90  ... 

...  0 ... 

....  3 ... 

...  18 

5 .. 

..  5 . 

..  41  .. 

..  45  .. 

i’aisuille  pi- 

...  12  ... 

....  4 ... 

...22 

rouette. 

Ce  mode  de  multiplication  n’a  produit  aucun  effet  sur 
le  multiplicateur  à i seul  tour,  ainsi  qne  sur  celui  à lo 
tours,  quand  le  fil  a un  petit  diamètre;  mais  il  y en  a 
un  très-marqué  lorsque  ce  fil  a un  diamètre  d’une  cer- 
taine grosseur.  On  ne  peut  guère  attribuer  cet  effet  qu’à 
la  résistance  vaincue  du  premier  conducteur.  Ce  mode 
de  multiplication  a triplé  l’effet  du  multiplicateur  de 
2000  tours;  il  a sextuplé  la  déviation,  lorsqu’on  a in- 
terposé un  siphon  d’eau  entre  les  deux  bouts  eu 
cuivre,  etc. 

M.  Peltier  a observé  que  l’effet  augmentait  d’autant 
plus  que  l’obstacle  était  plus  grand.  Or,  rendons-nous 
compte  de  ce  qui  se  passe  dans  cette  expérience.  L’élec- 
tricité produite  par  induction  dans  l’hélice  A A'  passe 
dans  l’hélice  B B',  qui  est  soumise  également  à l’in- 
duction , pendant  qu’elle  est  traversée  par  le  courant 
de  A A'  ; ainsi  dff  suite  pour  les  autres  hélices.  On  ne 
peut  dire  que  c’est  une  action  nouvelle  qui  s’ajoute  à 
une  autre,  puisque  le  multiplicateur  à un  seul  tour  n’ac- 
cuse pas  plus  d’effet  dans  un  cas  que  dans  l’autre;  c’est 
donc  un  accroissement  de  force  qui  se  produit,  puisque 
II.  3a 
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la  résistance  des  longs  conducteurs  ou  des  corps  mau- 
vais conducteurs  est  plus  facilement  vaincue. 

Quoique  le  courant  produit  avec  une  seule  hélice,  ou 
dans  les  cinq  hélices  réunies  bouts  à bouts,  agisse  de  la 
même  manière  sur  un  multiplicateur  à un  tour,  les  ré- 
sultats consignés  dans  le  dernier  tableau  montrent  que 
le  courant  dans  le  second  cas  n’est  pas  le  niêiiie  que 
dans  le  premier,  puisqu’il  devient  apte  à franchir  de 
plus  grandes  distances  que  l’autre.  Il  paraît  donc,d’a- 

Erès  cela  , que  le  courant  développé  dans  la  première 
élice,  en  passant  dans  la  seconde,  éprouve  une  modi- 
fication de  la  part  de  celui  qui  y est  produit;  ce  courant 
'ainsi  modifié,  en  traversant  la  troisième,  reçoit  encore 
une  nouvelle  modification,  etc. 

M.  Peltier  a prouvé  que  l’on  était  conduit  aux  mêmes 
conséquences  en  remplaçant  l’aimant  par  une  double 
hélice,  dans  laquelle  ou  fait  passer  un  courant  voltaï- 
que, soit  dans  les  deux  hélices,  en  réunissant  les  deux 
bouts  A et  B,  soit  en  opérant  la  jonction  de  A avec  B'. 

agi.  Dans  les  phénomènes  thermo -électriques,  on 
retrouve  des  effets  semblables  à ceux  qui  ont  été  ob- 
servés par  M.  Peltier,  et  qui  ont  l’avantage  d’être  me- 
surés de  manière  à pouvoir  déterminer  leurs  rapports 
réciproques. 

Prenons  un  fil  composé  de  fils  alternatifs  cuivre,  fer, 
cuivre,  fer,  etc.,  soudés  bout  à bout,  et  dont  les  deux 
bouts  extrêmes  cuivre  et  fer  SQ4t  eu  communication  avec 
un  multiplicateur. 

Maintenant  si  l’on  élève  la  température  d’une  des 
soudures , tandis  que  celles  des  autres  sont  maintenues 
à zéro,  l’aiguille  aimantée  est  déviée  d’un  certain  nombre 
de  degrés,  et  l’on  peut,  au  moyen  des  tables  que  nous 
avons  données , connaître  la  force  électro-dynamique 
qui  correspond  à cette  déviation. 

Au  lieu  de  se  borner  à élever  la  température  d’uhé 
soudure  à 10°,  par  exemple,  chauffons  au  même  degré, 
non  pas  la  soudure  qui  vient  ensuite,  mais  celle  qui  suit 
celle-ci,  pour  avoir  un  courant  dirigé  dans  le  même 
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sens.  Le  courant  qui  se  développe  à l’une  des  soudures 
va  ajouter  son  action  à celle  de  l’autre;  si  donc  nous 
considérons  les  courants  électriques  comme  le  résultat 
d’un  mouvement  oscillatoire  particulier,  la  vitesse  des 
oscillations  devra  être  augmentée.  L’expérience  prouve 
que  la  force  électro-dynamique,  qui  est  produite  dans 
le  second  cas,  est  précisément  double  de  celle  qui  avait 
lieu  avant.  £n  chauffant  trois,  quatre,  cinq  soudures  al- 
ternatives, l’intensité  du  courant  devient  sensiblement 
double,  triple,  etc.  S’il  ne  s’était  produit  dans  les  mêmes 
circonstances  que  des  quantités  égales  d’électricité,  on 
aurait  toujours  eu  la  même  déviation  ; c’est  précisément 
ce  qui  arrive  quand  on  augmente  les  dimensions  des 
couples  thermo-électriques.  L’intensité  du  courant,  dans 
ce  cas , ne  dépend  nullement  de  la  quantité  d’électricité 
dégagée , car  la  "déviation  reste  la  même , quelle  que 
soit  l’étendue  des  couples , mais  bien  de  l’état  de  l’élec- 
tricité quand  elle  se  dégage.  C’est  de  cet  état  dont  nous 
nous  occuperons  dans  le  troisième  volume. 

Lorsqu’on  fait  passer,  dans  un  circuit  métallique  ab, 
un  courant  électrique,  ne  peut-on  pas  supposer,  comme 
nous  l’avons  déjà  dit,  que  ce  courant  agisse  par  influence 
sur  la  matière  électrique  d’un  circuit  dh  placé  à peu  de 
distance,  de  manière  à chasser,  dans  les  parties  les  plus 
éloignées,  une  des  deux  électricités  en  la  polarisant, 
d’où  résulte  un  courant  dirigé  en  sens  contraire  de 
celui  du  courant  inducteur,  et  à attirer,  dans  la  partie 
la  plus  rapprochée  du  circuit,  après  l’avoir  également 
polarisée,  l’autre  électricité,  dont  l’action  se  trouve  par 
là  dissimulée  ? 

Vient-on  à suspendre  l’action  du  courant  inducteur, 
les  particules  électriques  qui  se  trouvaient  en  repos  se 
mettent  aussitôt  en  mouvement,  et  produisent  un  cou- 
rant dirigé  dans  le  même  sens.  Cette  manière  de  voir 
tendrait  à admettre  que  tout  courant  électrique  est 
formé  de  la  réunion  de  deux  courants,  l’un  d’électricité 
positive  et  l’autre  d’électricité  négative.  Nous  examine- 
rons plus  tard  cette  question. 

3a. 
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Ces  particules  électriques  polarisées  qui  sont'en  repos 
doivent  communiquer  au  circuit  à b'  uue  propriété  quel- 
conque. Ne  constitueraient-elles  pas  par  hasard  le  magné- 
tisme qui  se  développe  dans  tous  les  corps  placés  entre  les 
pôles  opposés  de  deux  forts  barreaux  librement  suspen- 
dus, car  on  ne  peut  réellement  attribuer  cette  propriété 
à de  très-petites  quantités  de  fer?  Ces  aiguilles,  quand 
elles  sont  librement  suspendues,  obéiraient  à l’action 
des  aimants  , par  suite  de  l’action  de  ces  derniers  sur 
les  particules  électriques  polarisées  qui  sont  en  repos. 

On  peut  nous  objecter  que  les  corps  les  plus  mauvais 
conducteurs  de  l’électricité , tels  que  le  bois , le  verre , 
la  gomme  laque,  etc.,  se  comportent  entre  les  aimants 
comme  les  métaux.  A cela  nous  répondrons  qu’il  doit 
se  produire  également  des  courants,  mais  qui  ne  peu- 
vent être  accuses  par  le  multiplicateur;  la  raison  en  est 
toute  simple  : lorsque  les  deux  principes  électriques  sont 
séparés  en  un  point  quelconque  d'un  corps,  une  partie 
se  recombine  sur  ce  point  et  l’autre,  en  suivant  tous 
les  conducteurs  qui  se  présentent  à eux;  mais  si  le  corps 
est  un  mauvais  conducteur,  la  recomposition  s’effectue 
au  point  même;  cependant  si  l’une  des  électricités  est 
attirée  par  une  cause  quelconque,  et  l’autre  repoussée, 
celle-ci  n’a  plus  la  vitesse  suffisante  pour  constituer  un 
courant,  et  elle  s’écoule  lentement  sans  réagir  sur  le 
multiplicateur. 

Au  surplus,  on  sait  que  corps  renferment 

du  fluide  neutre,  que  ce  fluide  soit  de  l’éther  ou  toute 
autre  matière  subtile,  peu  importe,  et  que  lorsqu’on 
le  place  sous  l’influence  d’un  corps  électrisé  , il  est 
décomposé  , l’électricité  de  nom  contraire  est  attirée 
et  l’autre  est  repoussée;  pareil  phénomène  doit  se  re- 
produire, mais  avec  des  modifications,  quand  un  corps 
conducteur  est  placé  sous  l’influence  d’un  fil  de  métal 
parcouru  par  un  courant  électrique.  Eu  effet,  supposons, 
pour  fixer  les  idées,  qu’une  particule  d’électricité  posi- 
tive soit  placée  sur  un  corps , elle  attirera  à elle  une 
particule  d’électricité  négative  du  corps  voisin,  et  si 
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celle-ci  ne  peut  franchir  la  distance  qui  la  sépare  de 
l’autre,  son  action  sera  dissimulée.  Cette  même  parti- 
cule d’électricité  positive  venant  à être  soumise  à un 
mouvement  rapide,  sera  remplacée  par  une  autre,  qui 
agira  de  la  même  manière  sur  la  particule  d’électricité 
négative,  sans  permettre  cependant  à celle-ci  de  se  dé- 
placer. Si  le  fait  peut  avoir  lieu  pour  deux  particules, 
il  aura  lieu  aussi  pour  un  plus  grand  nombre,  et  ou  en 
conclura  alors  qu’à  l’instant  où  un  courant  agit  sur  un 
conducteur,  par  induction,  il  déplace  son  fluide  neutre 
en  produisant  deux  courants,  l’un  dirige  dans  le  même 
sens,  qui  est  attiré  de  manière  à ce  que  son  action  est 
nulle  sur  le  multiplicateur,  et  l’autre  qui , étant  dirigé 
dans  un  sens  contraire,  est  repoussé  et  peut  être  accusé 
par  le  multiplicateur. 
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§ 1®*'.  Sur  les  propriétés  électriques  de  la  tourmaline. 

29a.  L’impression  de  ce  volume  était  très-avancée 
quand  parut  un  travail  de  M.  Forbes  sur  la  tourma- 
line (i);  je  remisa  eu  parler  dans  un  chapitre  supplé- 
mentaire. 

M.  Forbes , pour  étudier  les  propriétés  électriques 
que  la  tourmaline  acquiert  par  la  chaleur,  a employé 
l’électroscope  de  Coulomb  ( fig.  127),  auquel  il  a fait 
quelques  additions.  La  pierre  d’essai  est  introduite  à tra- 
vers la  tubulure  C,  et  l’on  communique  au  disque  de 
clinquant  une  électricité  contraire  à celle  que  manifeste 
l’extrémité  de  la  pierre  en  regard,  pendant  le  refroidis- 
sement. Les  répulsions  du  disque,  et  par  suite  les  in- 
tensités électriques,  sont  mesurées  au  moyen  des  divisions 
d’un  cercle  IK.  Il  prend  un  fort  cristal  de  tourmaline 
qu’il  chauffe  à une  haute  température , et  le  soumet  im- 
médiatement à l’action  du  disque  : ce  cristal  ne  montPe 
d’abord  aucune  action;  mais  peu  après,  le  pouvoir  ré- 
pulsif se  développe  graduellement,  le  disque  recule  peu 
à peu,  et  atteint  son  maximum  d’écartement  quand  le 
refroidissement  a été  suffisant;  l’aiguille  reste  alors  sta- 
tionnaire pendant  un  certain  temps;  puis  la  répulsion 
diminue,  et  le  disque  approche  de  sa  position  primitive 
d’équilibre.  M.  Forbes.a  reconnu,  comme  je  l’avais  déjà 


(»}  Trans.  of  the  royal  Society  of  Edinbourg,  vol.xui. 


Digitized  by  Google 


CHTAPITRE  SÜPPLÉUENTAI&E.  5o3 

démontré,  que  le  maximum  d’intensité  électrique  n’a 
pas  lieu  lorsque  le  refroidissement  est  le  plus  rapide,  et 
qu’il  n’y  a aucune  émission  d'électricité  lorsque  la  tem- 
pérature n’éprouve  plus  aucun  changement. 

Voulant  comparer  les  intensités  électriques  de  diffé- 
rents cristaux,  M.  Forbes  a pris  pour  mesure  du  pou- 
voir électrique  le  maximum  de  déviation , qu’il  regarde 
comme  indépendant  de  la  température  exacte  de  la  pierre 
et  du  temps.  Le  disque  de  clinquant  perdant  à chaque 
instant,  par  son  contact  dans  l’air,  une  portion  de  son 
électricité,  devait  nécessairement  introduire  des  erreurs 
dans  l’appréciation  exacte  de  ce  maximum.  Il  ne  s’est 
pas  dissimulé  celte  difficulté;  pour  l’éviter,  du  moins  en 
partie,  il  a opéré  dans  des  circonstances  favorables,  et 
ii’a  cojnmencé  seulemoiat  ses  séries  d’expériences  que 
peu  de  temps  après  que  le  disque  avait  reçu  son  élec- 
tricité, afin  que  la  perte  fût  la  moindre  possible,  il  a 
répété  en  outre  chacune  de  ces  séries  dans  un  ordre 
inverse,  afin  d’olttenir  pour  la  même  pierre  deux  ob- 
servations également  éloignées  de  l’état  moyen  de  la 
tension  électrique  de  la  tourmaline  ; la  moyenne  est  la 
valeur  clierchée.  Les  déviations  du  disque  peuvent  ser- 
vir, à la  vérité,  à comparer  les  diverses  cliarges  électri- 
ques de  la  tounnaline;  mais  ces  charges  ne  peuvent  être 
mesurées  exactement  qu’autant  qu’on  les  rapporte  à une 
déviation  constante,  eu  tordant  convenablement  le  fil  de 
torsion;  ce  que  u’a  pas  fait  M.  Forbes. 

Ce  physicien  a d’aboi'd  applnjtvé  sa  méthode  à la  dé- 
lermination  des  relations  qui  peuvent  exister  entre  la 
forme  et  les  dimensions  des  cristaux  de  tourmaline  et 
leur  pouvoir  électrique,  question  qui  m’a  occupé  il  y 
a quelques  années,  et  dont  j’ai  rendu  compte  <!«  la  ma- 
nière suivante  dans  Ce  volume,  page  Gy: 

« Une  lobrmaline  non  électrique  par  la. chaleur  ayant 
«été  partagée  en  deux,  les  deux  fragments  le  sont  de- 
avenus  Ces  faits  tendent  à prouver  que  les  pliénomè- 
« nés  électriques  de  la  tourmaline  varient  en  raison  ,de 
« la  longueur  et  de  ia  grosseur,  et  peut-être  de  >la  dia- 
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a phanéité  des  cristaux , puisque  les  plus  petites  tour- 
« malines  prennent  une  polarité  très-forte  par  de  faibles 
« changements  de  température , et  que  celles  qui  ont 
« de  5 .à  6 centimètres  de  long  perdent  déjà  la  propriété 
« de  s’électriser  par  le  premier  mode , et  qu’enfin  de 
« grandes  tourmalines  paraissent  être  réfractaires.  » 

La  tourmaline  que  j’ai  soumise  à l’expérience  avait  3,2 
pouces  anglais  de  long , et  environ  3,o8  de  pouces  de 
diamètre,  et  celles  sur  lesquelles  M.  Forbes  a expéri- 
menté avaient  à peu  près  la  même  longueur , mais  un 
diamètre  un  peu  différent;  au  lieu  de  la  trouver  réfrac- 
taire comme  la  mienne  l’était  par  l’élévation  et  l’abais- 
sement de  température,  il  y a reconnu  au  contraire  une 
faculté  électrique  très-prononcée. 

M.  Forbes  ne  tient  pas  compte  de  la  température  à 
laquelle  sc  montre  l’électricité,  parce  qu’il  en  regarde  la 
détermination  comme  très  - incertaine , cette  tempéra- 
ture n’étant  pas  la  même  à l’intérieur  qu’à  l’extérieur. 
Je  répondrai  à cette  assertion  , que  lorsque  l’on  opère 
avec  des  tourmalines  pour  ainsi  dire  capillaires,  on 
n’a  pas  à craindre  autant  cet  inconvénient.  Au  surplus, 
je  pense  que  l’erreur  qui  provient  de  la  perte  dans  l’air 
de  l’électricité  du  disque  de  clinquant,  est  une  cause 
d’erreur  beaucoup  plus  grande  que  celle-ci. 

2q3.  m.  Forbes  a fait  quatre  séries  d’expériences,  deux 
dans  l’ordre  direct  et  deux  dans  l’ordre  inverse , avec 
six  tourmalines  de  i,3  pouœ^dong,  et  dont  les  épais- 
seurs ou  les  aires  de  section  étaient  comme  les  nombres 
14.11.7.6.  et  4 ; il  n’a  trouvé  aucun  rapport  direct 
avec  les  aires,  car  les  intensités  étaient  représentées 
par  1.2. 5. 4. 3.  D’autres  séries,  faites  avec  une  suite 
de  cristaux  de  1,2  et  1,8  pouce  de  long,  ont  donné 
également  des  indications  irrégulières. 

Néanmoins  il  avance  que  la  dimension  de  la  section 
a ordinairement  une  influence  telle,  que  là  où  les  diffé- 
rences .sont  considérables , le  cristal  le  plus  gros  a pres- 
que toujours  le  plus  grand  pouvoir. 

Un  cristal  de  i pouce  4 de  long  avait  son  maximum 
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d’intensité  à 45°  de  déviation.  L’ayant  brisé  aussitôt  à 
un  quart  de  sa  longueur,  les  deux  portions  furent  chauf- 
fées et  soumises  de  nouveau  à l’expérience  : la  moyenne 
de  la  plus  grande  portion  a donné  une  déviation  égale 
à 47%  et  celle  de  la  plus  petite  une  déviation  égale  à 
43”  : la  moyenne  de  ces  deux  nombres  est  précisément 
la  force  de  la  tourmaline  entière.  Les  déviations  n’ayant 
pas  été  rapportées  à une  mesure  commune,  on  ne  peut 
en  tirer  rigoureusement  cette  conséquence.  M.  Forbes 
en  a conclu  néanmoins  que  la  diminution  ne  paraît 
pas  être  favorable  au  développement  de  l’électricité  , 
conséquence  qui  est  encore  en  contradiction  avec  celle 
que  j’ai  tirée  de  mes  expériences.  Pour  bien  s’assurer  de 
l’influence  des  longueurs , il  a réuni  plusieurs  tourmali- 
nes d’un  diamètre  de  7^  de  pouce , et  dont  les  sections 
étaient  aussi  égales  que  possible  ; il  a obtenu  les  résul- 
tats suivants  : 


Koisérofl. 

I 

a 

1 Lon^«iir. 

Intensité. 



82 

3 

60 

4 

1,55  

5 

1,35  

89 

6 

L19 

68 

Ces  nombres  nous  montrent  bien  que  le  cristal  le 
plus  long  tient  un  rang  élevé  parmi  ceux  d’égale  section, 
et  qu’il  ne  paraît  pas  exister  de  rapport  entre  la  longueur 
et  l’intensité.On  voit  que  pour  étudier  les  changements  qui 
s’opèrent  dans  les  propriétés  électriques  de  la  tourma- 
line, en  faisant  varier  la  longueur,  il  a formé  une  pile  en 
plaçant  les  unes  sur  les  autres  des  plaques  de  tourmaline. 

Mais  j’avoue  que  je  ne  conçois  pas  comment  cet  ar- 
rangement pourrait  donner  des  indications  satisfaisan- 
tes, car  les  propriétés  électriques  de  la  tourmaline  sont 
tellement  variables,  en  raison  de  la  forme,  de  la  couleur 
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et  d’autres  causes  que  nous  signalerons  plus  loin,  qu’el- 
les doivent  présenter  encore  de  bien. plus  grandes  ano- 
malies quand  on  applique,  les  unes  sur  les  autres,  des  ' 
plaques  de  tourmaline  qui  laissent  entre  elles  des  in- 
terstices qui  s’opposent  naturellement  au  développement 
et  à la  répartition  de  l’électricité. 

ag4.  M.  Forbes  avance  que  l’arrangement  artificiel 
qui  représente  le  mieux  les  phénomènes  de  tourmaline, 
est  celui  d’une  série  de  plaques  de  verre  isolées,  placées 
parallèlement  les  unes  au-dessus  des  autres,  et  dont  les 
deux  surfaces  sont  revêtues  d’une  feuille  d’étain;  la  sur- 
face inférieure  communiquant  avec  la  surface  su|)érieure 
de  la  plaque  contiguë  au  moyen  d’une  tige  métallique, 
etc.  Si  une  des  extrémités  de  cette  batterie  est  mise  en 
communication  avec  une  source  électrique, et  que  l’autre 
communique  avec  la  terre,  les  plaques,  à une  de  leurs 
, extrémités,  manifestent  l’çxcès  d’électricité  qu’on  leur  a 
communiqué,  tandis  que  celles  de  l’autre  côté  possèdent 
une  espèce  d’électricilé  de  nature  contraire,  et  le  milieu 
' ne  manifeste  aucune  trace  d’électricité  libre.  Si  l’on  di- 
minue la  longueur  de  la  pile,  il  n’y  a aucun  changement 
dans  l’intensité  de  l’électricité,  mais  cette  intensité  a 
un  rapport  direct  avec  la  surface  des  plaques.  M.  Forbes 
part  de  là  pour  dire  que  l’analogie  porte  à croire  que 
l’intensité  augmente  avec  le  diamètre  de  la  tourmaline, 
mais  que  l’on  ignore  si  la  longueur  du  cristal,  quand 
sa  structure  est  parfaiteoMMat' -irntforme , a ou  non  de 
i’influence  sur  les  propriétés. 

L’inégalité  de  température,  dans  quelques  parties  de 
la  pierre,  s’oppose  h ce  que  toutes  les  portions  donnent 
en  même  temps  un  maximum  d’intensité.  M.  Forbes  a 
trouvé  un  cristal  de  tourmaline  dont  la  structure  parais- 
sait régulière  h la  vue,  et  qui  jouit  de  la  singulière  pro- 
priété de  présenter,  en  se  refroidissant,  un  pôle  d’é- 
•lectricité  positive  à chaque  extrémité.  Au  moyen  du 
plan  d’épreuve  de  Coulomb,  il  a trouvé  que  la  portion 
'Centrale  du  cristal  possédait  un  excès  d’électricité  ré- 
sineuse. 
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Haüy  a observé  un  cas  semblable  dans  un  cristal  de 
topaze.  I,e  docteur  Brewster  a expliqué  ce  fait,  en  di- 
sant que  le  cristal  de  topaze  était  composé  de  deux  autres 
cristaux  dont  les  pôles  positifs  se  ti'ouvaient  en  contact. 

Pour  vérifier  cette  conjecture,  il  aurait  fallu  couper 
avec  soin  la  pierre  suivant  la  face  de  jonction  , et 
voir  si  réellement,  après  la  séparation,  les  deux  faces 
en  regard  possédaient  la  même  électricité. 

296.  M.  Forbes  a soumis  au  même  mode  d’expérimen- 
tation que  la  tourmaline  d’autres  minéraux  qui  jouissent 
de  la  pyro-électricité  ; il  a passé  successivement  en  revue 
la  topaze,  la  boracite  et  la  mésotype.  Il  a trouvé,  con- 
formément à la  loi  que  j’avais  observée,  que  l’intensité 
de  l’électricité  atteint  son  maximum  quand  la  vitesse 
du  refroidissement  est  devenue  comparativement  plus 
basse. 

La  topaze  possède  la  propriété  de  conserver  son  élec* 
tricité  long-temps  après  que  la  température  a cessé 
d’éprouver  des  changements;  mais  cela  dépend  unique* 
meiit  de  la  conductibilité  dé  la  pierre,  car  l’on  conçoit 
que  celle-ci,  devenant  moins  conductrice  de  l’électri* 
cité  à mesure  que  la  chaleur  diminue,  la  recomposition 
des  deux  électricités  doit  mettre  plus  de  temps  à s’efr 
fectuer. 

M.  Forbes  a conclu  de  ces  expériences  que  dans  tous 
les  minéraux  la  difficulté  de  décomposition  et  de  recom- 
position augmente  avec  la  masse  ; de  là  vient  que  les 
plus  petits  cristaux  sont  plus  feotiemeat  éitcités,  et  que 
les  effets  sont  plus  permanents. 

Il  a trouvé,  par  exemple,  qu’un  large  cristal  de  bo- 
racite, qui  avait  un  tiers  de  pouce  de  côté,  présentait  des 
résultats  analogues  quand  on  présentait  à l’éleclroseopè 
un  de  ses  quatre  pôles  résineux;  le  disque  s’éloignait 
lentement  et  d’une  manière  régulière  à mesure  que  lè 
refroidissement  s’opérait,  et  au  bout  de  dix  minutes^  il 
atteignait  son  maximum  de  durée.  La  diminution  d’é- 
lectricité était  ensuite  très-lente;  en  3 quarts  d’heurèlë 
disque  ne  s’était  que  très-peu  àpproôhé  de  ^ pnemière 
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position.  Un  petit  cristal  de  boracite , traité  de  la  même 
manière,  atteignait  rapidement  le  maximum,  et  l’aiguille, 
dans  une  des  expériences,  retourna  à zéro  au  bout  de 
ao  minutes  ; dans  une  autre,  au  bout  d’une  demi-heure. 
Les  cristaux  aciculaires  de  mésotype  atteignaient  avec 
facilité  un  haut  degré  d’excitation  électrique,  de  sorte 
qu’il  fallait  une  grande  attention  pour  découvrir  si  le 
maximum  d’intensité  n’avait  pas  lieu  immédiatement. 

agô.  M.  Forbes,  dans  ses  recherches,  n’a  pas  tenu 
compte  de  la  conductibilité  électrique  des  cristaux.  C’est 
là  où  l’on  peut  trouver  la  solution  de  la  plupart  des  diffi- 
cultés que  présentent  les  phénomènes  de  la  tourmaline.  En 
effet,  tout  porte  à croire  que,  lorsque  les  molécules  des 
corps  éprouvent  un  déplacement  quelconque  par  la  cha- 
leur, le  choc  ou  toute  autre  action  mécanique,  le  prin- 
cipe électrique  est  mis  en  mouvement , c’est-à-dire  que 
les  deux  fluides  appartenant  à deux  molécules  en  regard 
sont  séparés  immédiatement,  et  se  recombinent  ensemble 
plus  ou  moins  rapidement,  suivant  la  conductibilité  du 
corps,  pour  former  du  fluide  neutre.  Si  ce  corps  est  très- 
bon  conducteur,  la  combinaison  est  instantanée,  et  il  est 
impossible  de  recueillir  aucune  trace  d’électricité  libre. 
Aussi  n’existe-t-il  aucun  corps  bon  conducteur  de  l’élec- 
tricité qui  soit  électrique  par  la  chaleur,  à la  manière  des 
tourmalines.  Mais  il  n’en  est  plus  de  même  quand  il  est 
mauvais  conducteur  et  que  sa  structure  cristalline  l’as- 
simile aux  piles  électriquea-X>iy«B  «ait  par  les  analyses 
qui  ont  été  faites  d’un  grand  nombre  de  tourmalines, 
qu’elles  ne  renferment  pas  toutes  la  même  quantité 
d’oxide  de  fer;  dès  lors  leur  propriété  électrique  doit 
varier  en  raison  de  cette  quantité,  puisque  la  couducti- 
bilité  électrique  doit  varier  aussi.  Nous  voyons,  par 
exemple,  que  dans  les  tourmalines  noires  de  Rabenstein  ( i ) 
l’analyse  a donné  près  de  20  parties  pour  100  d’oxide 
de  fer  et  de  manganèse,  tandis  que  des  tourmalines  noi- 


(i)  Traité  de  Minéralogie  de  Beudant,  vol.  ii,  p.  iSp. 
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res  du Saint'Gothard  n’en  ont  fourni  que  9.  Il  est  infini- 
ment probable  que  si  nous  avions  pu  comparer  les  pro- 
priétés électriques  des  tourmalines  de  ces  deux  localités, 
nous  n’aurions  pas  obtenu,  à beaucoup  près,  les  mêmes 
nombres  pour  leurs  intensités  électriques. 

11  peut  très-bien  se  faire  que  la  tourmaline  dans  la- 
quelle je  n’ai  pas  reconnu  la  propriété  électrique  par  la 
chaleur,  se  trouvât  dans  le  cas  des  substances  suffisam- 
ment conductrices  pour  qu’elle  ne  pût  conserver  l’élec- 
tricité dégagée  par  l’élévation  de  température.  Nous 
ajouterons  cependant  qu’il  est  de  fait  qu’une  tourmaline 
qui  n’était  pas  électrique  dans  son  entier,  l’est  devenue 
après  qu’on  l’eut  brisée  en  deux.  Au  surplus,  on  peut 
voir  (p.  65)  que  je  ne  me  suis  pas  dissimulé  les  difiicultés 
que  l’on  éprouve  à déterminer  toutes  les  lois  relatives 
au  dégagement  de  l’électricité  dans  la  tourmaline,  puis- 
que j’ai  avancé  « que  l’intensité  des  effets  observés  varie 
tellement  dans  les  cristaux  provenant  de  la  même  loca- 
lité , que  l’on  est  porté  à attribuer  ces  variations  à des 
différences  dans  leur  dimension,  leur  structure  ou  leur 
couleur.  » 

J’ajouterai,  en  terminant,  que  les  physiciens  qui  s’oc- 
cuperont dorénavant  de  cette  question  devront  tenir 
compte,  dans  leurs  expériences,  de  la  conductibilité 
électrique,  qui  doit  jouer  un  grand  rôle,  et  employer  le 
procédé  indiqué  par  M.  Forbes,  avec  beaucoup  de  cir- 
conspection, attendu  que  la  perte  continuelle  d’électri- 
cité qui  a lieu  sur  le  disque  de  clinquant  par  le  contact  de 
l’air  et  l’action  du  second  pôle  dans  les  cristaux  courts, 
peuvent  occasioner  des  erreurs  qui  jettent  un  grand 
trouble  dans  les  résultats.  Les  expériences  sur  la  boracite 
exigent  aussi  de  grandes  précautions,  attendu  que  les 
pôles  de  noms  contraires  étant  très-i’approchés,  il  doit 
en  résulter  des  effets  compliqués,  qui  permettent  dif- 
ficilement d’apercevoir  des  lois  générales.  C’est  là  le 
motif  qui  m’avait  empêché  d’expérimenter  sur  cette  sub- 
stance. 
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§ IL  Appareil  destiné  à remplacer  dans  V électroscope 
» les  deux  piles  sèches. 

M.  Peltier,  auquel  nous  devons  d’ingénieuses 
expériences  sur  l’électricité,  a eu  l’idée  de  substituer  aux 
deux  piles  sèches,  dans  l’électroscope  de  Bobenberger, 
deux  tiges  de  laiton , placées  à quelques  lignes  de  dis- 
tance des  deux  feuilles  d’or  de  l’électroscope  de  Volta. 
Aussitôt  que  ces  deux  feuilles  ont  reçu  un  excès  d’élec- 
tricité quelconque,  qui  n’est  pas  suffisant  pour  les  faire 
écarter  sensiblement,  si  elles  étaient  seules,  l’action  qu’el- 
les exercent  par  influence  sur  les  tiges  concourent  à 
augmenter  l’écartement  et  à rendi  e par  conséquent  plus 
appréciable  l’électricité  communiquée. 


FIN  DU  DEUXIÈME  VOLUME. 
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ERRATA 

DU 

TOME  SECOND. 
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Lignes. 

3 

a 

vascnIeS)  Usez  : vacaoTes. 

â 

>9 

d'ëlectric'ités,  lisez  : d’électritiîté. 

5 

16 

dans  un  espace  donné , Usez  : dans  un  espace  donné.  En 

oulre,  celle  tension  n'est  autre  que  la  pression  exercée 

par  le  fluide  électrique  sur  l'air , laquelle  est  proportion- 

nelle au  carré  de  la  couche  électrique. 

8 

8 

contraire,  Usez  .*  de  luéme  nom. 

9 

3i 

desséchée,  Usez  : desséché. 

la 

4 

qn'elles,  Usez  .*  qu'ils. 

i3 

18 

en  métal , Usez  : en  verre. 

] 5 

3t 

de  chacune,  Usez  : de  la  part  de  chacune. 

*7 

5 

55,  Usez  : SS. 

17 

16 

le  pôle  opposé , Usez  : le  pôle  semblable. 

i8 

ao 

55,  Usez  : SS. 

ai 

1 1 

bien  entendu  que,  Usez  : bien  entendu. 

aS 

1 1 

Toyez  pour  les  détails  la  fîgure  3.  Effacez  ces  mots,. 

i6 

5 

oaurnô.  Usez  : aa  —■  b b. 

i8 

3o 

7° + 8',  Usez  ! 7°-|-8“. 

34 

16 

a 16,  Usez  .‘2  1 bis. 

38 

10 

E,  lisez  : f.  s 

38 

10 

à droite,  Usez  : k gauche. 

43 

II 

magnétique,  lisez  : électro-magnétique. 

43 

ai 

idem , lisez  : idem. 

46 

a6 

continuons,  lisez  : ai.  Conlînmms. 

48 

»4 

produit,  lisez  : produit  dans  l’air. 

9° 

i5 

s'opère,  lisez  : s'est  opéré. 

95 

9 

de  platine,  lisez  : de  platine  que  Ton  iixe  cgalciuciit. 

i34 

a 

prenait , lisez  : prit. 

i4a 

35 

et  adhère,  lisez  : et  qo'il  adhère. 

i68 

4 

ne  lui  donna,  Usez  : ne  donna. 

i6cj 

6 

comme  ou  voit.  Supprimez  ces  trois  mots. 

189 

»9 

le  rayon  est , Usez  : le  rayon  soit. 

>94 

17 

d'une,  lisez  : de  Tune. 

>99 

8 

AA  , lisez  : AA^  verticalement. 

aoo 

a I 

qu'il  est,  lisez  : que  le  verre. 

ao6 

5 

un  aimant.  Usez  un  aimant  AB. 

206 

9 

axe  vertical,  lisez  : axe  vertical  xj’. 

23  r 

24 

de  l’un,  Usez  .*  de  l’iine. 

a38 

3a 

des  couples,  Usez  : de  couples. 
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a43 

ai 

que  les  faits , lisez  : qu'ils. 

a4î 

U 

sur  l’eau  de  l’acide,  lisez  : de  l’eau. 

a48 

li 

distribution,  lisez  • distribution  analogue. 

a58 

!± 

magnétique , lisez  : magnétisme. 

o6q 

8 

de  fil  de  fer,  lisez  : de  c«  fil. 

îM 

I 

rn*  lisez  ,*  mp\ 

aM 

a 

B et  A , lisez  : h'  et  A. 

2f)5 

on 

qui  a de,  lisez  : qui  a. 

»97 

a 

du  magnétisme,  lisez  ; de  magnétisme. 

3o7 

3S 

d’one  courbe.  Usez  : d'une  courbe,  fig.  ü* 

3ao 

34 

et  tontes,  lisez  : et  que  tontes. 

3a3 

5 

i«oo  oscillations,  Usez  : 100  oscillations. 

3a7 

a8 

fiil  cent,  lisez  : 6o.3. 

3a8 

3 

3,o33()  et  3,io37,  lisez  : 3,io37  et  3,o33q. 

Ma 

3_i 

non  magnétique,  lisez  : non  magnétique,  figare  qi. 

343 

a 

du  boulet,  lisez  : de  la  bombe. 

345 

a 

celui-ci , lisez  : celle*ci. 

363 

afi 

état,  lisez  : était. 

363 

31 

maintenu,  lisez  : maintenue. 

3fi5 

i3 

des  aimants , lisez  .*  du  magnétisme. 

376 

2 

/ w 

— r — Usez: 

/c  -f-  F - (I— y)  F (f-^)  » 
V 67 


383 

383 

laa 

3qq 

43i 

«36 

«5i 

41i 

«5a 

«la 

480 

48a 

484 

486 


g + F — (»  —g)  F(t- 
82 


-.3) 


2Ô 

x3 

7 

5 

1_2 

t5 


15 

lû 


nn  tabe  AB,  lisez  : an  tube  A'B, 
à volonté,  lisez  .•  à volonté,  mais  on  y a sabstltaé. 
Herscbdl,  lisez  .*  Hcrschel. 
idem , idem, 

à connaître,  lisez  : à reconnaître, 
le  fil  conjonctif,  lisez  : le  fil  conjonctif,  fig.  ^ 
don  coté  ou  de  1 autre,  lisez  ,*  non-seolenient  d*un  coté 
ou  de  l’autre,  mais  encore  d’un  même  côté,  à une,  etc, 
le  bas,  Usez  .*  le  pas. 

d’nne  décharge , lisez  * d'une  décharge  double, 
qui  étaient  plus  longues  que  des,  lisez  : qui  dépassaient  un 
peu  rextréiiiîlé  des  petites  hélices, 
dont,  lisez  : dont  le. 

ont  imaginé,  lisez  : ont  employé  le  même  procédé  que  ce 
physicien. 

DD,  lisez  ; DD,  fig.  la/i  Ô/V. 

qui  est  près,  lisez  : qui  est  plus  éloigné. 
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